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LEADEX  DATA  REPORT,  PART  2 
RAWINSONDE  AND  ICE  STATION  DATA 


1 .  INTRODUCTION 

The  Leads  Experiment  (Leadex)  field  program  operated  from  an 
ice  camp  that  was  located  approximately  200  run  northeast  of 
Deadhorse,  Alaska.  During  the  Leadex  period  of  25  March  through 
24  April  1992  the  ice  camp  drifted  westward  about  4  degrees  of 
longitude  (Figure  1) .  One  of  the  major  purposes  of  the 
experiment  from  a  meteorological  point  of  view  was  to  determine 
the  effect  of  weather  systems  moving  through  the  area  on  changes 
in  lead  configuration  and,  specifically,  on  the  opening  and 
closing  of  such  leads. 

The  essential  nature  of  satellite  data  and  skillful 
numerical  model  analyses  and  forecasts  for  studies  of  atmospheric 
and  cryospheric  conditions  in  remote  regions  such  as  the  Arctic 
is  clearly  obvious.  However,  the  availability  and  quality  of 
conventional  data,  for  ground  truthing  of  the  remote  sensed  and 
model  generated  guidance,  must  always  be  recognized  as  a  basic 
requirement. 

Ice  station  surface  observations  of  wind,  air  and  ice 
temperature,  and  atmospheric  pressure,  and  rawinsonde  profiles  of 
wind,  temperatxire  and  humidity  were  collected  throughout  the 
Leadex  period  on  an  around-the'-clock  schedule.  These 
observations  were  used  in  support  of  the  operational  aspects  of 
Leadex  and  are  now  being  examined  in  time  sequence  in  research 
efforts. 

Parties  interested  in  these  data  for  research  purposes 
should  contact  Professor  K.  Davidson,  Naval  Postgraduate  School, 
Monterey,  CA  (408/646>2563)  for  the  rawinsonde  and  ice  station 
data.  Ron  Lindsay,  University  of  Washington,  Polar  Science 
Center  may  be  contacted  for  information  on  aircraft  flight  data. 


1 


Ice  Camp  Locator  Chart 


Figure  l.  Leadex  Locator  Chart  with  Location  of  Ice  Camp  at 
Beginning  and  Ending  of  Leadex. 
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2. 


LEADEX  RAWINSONDE  UPPER  AIR  OBSERVATIONS 


Atmospheric  profiles  of  vector  wind,  temperature,  and 
humidity  were  obtained  at  both  the  main  Ice  Camp  and  at 
Deadhorse,  AK  using  rawinsonde  systems.  Rawinsonde  launches  were 
made  from  16  March  through  24  April  1992  at  Deadhorse  and  from  19 
March  through  20  April  at  the  Ice  Camp.  Successful  launches  are 
listed  in  Table  1.  Attempts  were  made  to  obtain  profiles  for  at 
least  0000  and  1200  GMT  on  each  day.  Deadhorse  soundings  were 
also  often  made  at  0600  GMT  or  1800  GMT  or  both  during  the  last 
portion  of  the  experiment. 

This  report  presents  the  profiles  as  both  plots  of  tempera- 
ture  and  dew  point  temperature  versus  pressure  profiles  and  as 
tabulations  of  measured  parameters.  The  profile  plots  include 
all  (15-second  interval)  processed  data  while  the  tabulations  are 
only  for  significant  and  mandatory  levels.  These  data  are  still 
being  edited  for  faulty  sonde  performance  or  pre-launch  specifi¬ 
cation  errors . 

The  Deadhorse  launch  site  was  at  the  airport  (70.12N, 

148. 28W)  and  at  a  height  of  18  meters  above  sea  level.  The  Ice 
Camp  location  changed  during  the  period  from  72.45N,  144. 08W  on 
19  March  to  72.90N,  148. OON  on  20  April.  The  launch  height  was 
at  sea  level.  The  Ice  Camp  location  for  each  launch  is  recorded 
on  the  profile  plots. 

The  rawinsonde  receiving  systems  were  a  Vaisala/DigiCORA  at 
Deadhorse  belonging  to  the  Naval  Postgraduate  School  (NPS) ,  and  a 
Vaisala/MARWIN  at  the  Ice  Camp  belonging  to  the  Naval  Research 
Laboratory,  Monterey  Detachment  (NRL-MRY) .  Vector  wind  profiles 
were  obtained  utilizing  the  systems  VLF  (Omega)  "wind  finding" 
capabilities.  Personnel  from  NPS  and  NRL-MRY  and  from  HPL/NOAA, 
Boulder,  CO  performed  the  Deadhorse  and  Ice  Camp  launches, 
respectively. 
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Valsala  model  RS  SON  sondes,  where  N  designates  design  for 
VLF  ’'wind  finding",  were  used  at  both  locations.  Vaisala's 
specification  for  RS  80  series  measurement  errors  are  less  than  1 
hPa  for  pressure,  0.2*C  for  temperature,  and  3%  for  RH.  The 
systems  acquired  sonde-measured  values  of  pressure,  temperature, 
and  RH  every  15  seconds  during  ascent.  At  a  nominal  150  m/min 
ascension  rate  this  corresponds  to  a  vertical  resolution  of 
approximately  35-40  m. 


Table  1.  Successful  Leadex  Rawinsonde  Launches  from  Deadhorse 
(DH)  Alaska  and  the  Ice  Camp  (IC) .  *  indicates  that  only  a  plot 

of  the  sounding  is  provided. 
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10.1 

T 

6922.00 

400.0 

•43.3 

8 

-64.0 

271.0 

7.4 

M 

8807.20 

300.0 

-55.6 

14 

-70.2 

213.0 

15.4 

N 

9158.81 

283.3 

-57.9 

17 

-70.8 

218.0 

13.6 

TX 

9293.00 

277.8 

-57.5 

18 

-70.1 

221.0 

13.2 

T 

9960.49 

250.0 

-56.0 

10 

-72.8 

230.0 

14.6 

M 

11408.16 

200.0 

-49.3 

2 

•77.9 

226.0 

21.2 

N 

12554.00 

168.1 

-47.0 

1 

-80.5 

215.0 

19.6 

T 

13308.00 

150.0 

•47.2 

1 

-80.7 

210.0 

19.4 

N 

14783.00 

120.2 

•46.4 

1 

-80.1 

206.0 

20.2 

T 

15999.00 

100.0 

-46.7 

1 

•80.3 

194.0 

18.3 

N 

18120.00 

72.5 

-47.7 

1 

-81.0 

190.0 

18.1 

T 

18350.98 

70.0 

•46.8 

1 

-80.4 

190.0 

21.5 

N 

20570.97 

50.0 

-48.7 

1 

-81.7 

222.0 

19.5 

20749.00 

48.7 

-48.9 

1 

-81.8 

220.0 

21.0 

K 

Level  types: 

<G) 

(H) 

(L) 

(R) 

Gaps  in  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sotndlng 

Lowest  level  of  the  sounding 

Handatory  levels 

100  «b 

(RH) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

husidity 

<T) 

Significant  levels 

of  teeperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  taagiersture 
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Pressure  (hPa) 


«R  1 

MANDATORY  i  SICHIFICANT  TENPERATURf 
AND  RELATIVE  NUNIDITT  DATA 


Date:  03-16-92 

Launch 

ties:  23:45:17 

file: 

WIND 

DH031700.wi 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts) 

ALTITUDE 
(gaop  ■  NSL) 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X> 

PT  WIND 

TEMP  DIRECT 

(C)  (Deg) 

30.08 

1011.9 

-17.7 

58 

-23.9 

90.0 

6.0 

t 

119.00 

1000.0 

-18.8 

69 

-23.0 

97.0 

8.4 

M 

208.00 

988.1 

-19.1 

79 

•21.8 

101.0 

11.5 

RN 

328.00 

972.3 

-18.8 

87 

-20.4 

105.0 

15,9 

RN 

4S3.00 

956.3 

-13.6 

85 

-15.6 

106.0 

18.9 

RN 

541.00 

945.4 

-10.0 

65 

-15,3 

105.0 

19.2 

RH 

785.00 

916.3 

-4.0 

45 

-14.1 

103.0 

15.9 

RH 

989.00 

892.9 

-3.7 

32 

•17.9 

105.0 

14.0 

RH 

1376.93 

850.0 

-5.8 

29 

-21.0 

108.0 

12.2 

M 

2599.00 

725.2 

-14.3 

41 

-24.6 

97.0 

13,4 

RN 

2671.00 

718.3 

-15.0 

52 

•22.6 

96.0 

13.2 

RN 

2865.73 

700.0 

-16.3 

47 

•24.9 

99.0 

10.1 

M 

2934.00 

693.7 

-16.5 

33 

-28.9 

101.0 

8.0 

RH 

3055.00 

682.6 

-16.4 

13 

-38.3 

93.0 

5.4 

RN 

3169.00 

672.3 

-16.9 

8 

•43.3 

94.0 

3.3 

RN 

3606.00 

634.1 

-19.9 

22 

•36.1 

172.0 

1.0 

RN 

3686.00 

627.3 

-20.6 

28 

-34.3 

182.0 

1.2 

RH 

4866.00 

533.0 

-30.5 

27 

-43.3 

74.0 

8.0 

RH 

4941.00 

527.5 

-31.1 

30 

-42.9 

68.0 

8.9 

RN 

5317.40 

500.0 

-34.1 

29 

-45.9 

63.0 

9.7 

N 

5855.00 

462.8 

-36.9 

10 

-57.2 

38.0 

4.9 

RN 

6309.47 

432.5 

-39.9 

8 

-61.3 

318.0 

2.9 

TX 

6849.50 

400.0 

-45.5 

9 

-63.3 

291.0 

3.5 

M 

8722.44 

300.0 

•57.5 

21 

-69.1 

167.0 

6.2 

M 

8887.76 

291.7 

•58.6 

21 

-70.0 

162.0 

7.0 

TX 

8939.00 

289.9 

-58.6 

21 

-70.0 

164.0 

7.8 

T 

9883.19 

250.0 

-53.7 

4 

-76.8 

177.0 

14.6 

M 

10277.00 

235.2 

•51.8 

2 

-79.7 

198.0 

16.3 

T 

11330.48 

200.0 

•49.7 

1 

-82.3 

189.0 

19.5 

M 

13230.87 

150.0 

-46.9 

1 

-80.4 

182.0 

16.8 

M 

13280.00 

148.8 

•47.0 

1 

•00.5 

183.0 

17.3 

T 

15911.97 

100.0 

-46.9 

1 

-80.5 

225.0 

19.0 

M 

17575.00 

77.8 

-48.8 

1 

-81.8 

217,0 

21.2 

T 

18266.56 

70.0 

•49.6 

1 

-82.3 

222.0 

18.0 

N 

19939.00 

54.3 

•48.4 

1 

-81,5 

210.0 

20.0 

H 

Lawt  types:  (G) 

(H) 
(L) 
<M) 
(RH> 
(S) 
(T> 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  nb 

Highast  lewl  of  the  souidins 

Lowest  lewl  of  the  sounding 

Mandatory  lewis 

Significant  lewis  of  relatiw  hueidity 

Surface  date 

Significant  lewis  of  te«persture 

(TX)  Additional  olgnificont  lewis  of  tsiRpsraturs 
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Pressure  (hPa) 


R 


Pafft  1 


NANO 

A  T  0  R  Y 

A  S  1  G  N  1 

FICANT  temperature 

AMD 

RELATIVE 

HUMIDITY  DATA 

Date:  03*17-« 

Launch 

tlM:  11:45:S1 

File:  DN031712.vai 

ALTITUDE 
(gaop  ■  NSL) 

PRESS 

(iR» 

TEMP 

(C) 

OEW 

RH 

(X> 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

UIHO  LEVEL 

DIRECT  SPEED 

(Oeg)  (Kts) 

TYPE 

30.08 

1016.6 

-27.0 

77 

-29.8 

220.0 

4.0 

S 

131.00 

1002.6 

-22.2 

71 

-26.0 

216.0 

4.7 

T 

150.15 

1000.0 

-22.0 

73 

-25.5 

215.0 

4.8 

M 

220.00 

990.7 

-20.0 

80 

-22.5 

213.0 

5.6 

RM 

357.00 

972.7 

-14.5 

78 

-17.5 

210.0 

7.0 

RH 

443.00 

961.9 

-11.0 

58 

-17.6 

209.0 

7.6 

RH 

580.00 

947.4 

-7.7 

48 

-16.8 

208.0 

8.2 

T 

922.00 

904.5 

-5.9 

40 

-17.3 

224.0 

9.9 

RH 

1407.47 

850.0 

-8.1 

46 

-17.7 

230.0 

11.3 

N 

1986.00 

788.5 

-12.3 

60 

-18.4 

222.0 

9.5 

RH 

2133.00 

773.5 

-13.2 

64 

-18.5 

222.0 

9.3 

RH 

2583.00 

728.9 

•14.9 

U 

-24.4 

204.0 

8.4 

RH 

2657.00 

721.8 

-15.2 

35 

-27.2 

202.0 

8.4 

RH 

2888.54 

700.0 

-16.7 

51 

-24.4 

190.0 

7.4 

N 

3144.00 

676.4 

-18.5 

55 

-25.3 

193.0 

8.4 

RM 

3779.00 

620.7 

-23.1 

65 

-27.8 

193.0 

11.3 

RH 

3847.00 

615.0 

■23.7 

70 

•27.6 

188.0 

10.9 

RH 

4190.00 

586.7 

-26.1 

SO 

•33.4 

172.0 

11.3 

RM 

4364.00 

572.7 

-27.3 

41 

-36.5 

172.0 

11.7 

RH 

4695.00 

546.9 

•29.5 

61 

-34.6 

186.0 

11.3 

RH 

4945.00 

528.0 

-31.3 

44 

•39.5 

201.0 

10.9 

RH 

5327.08 

500.0 

-34.2 

32 

•45.1 

204.0 

11.8 

N 

5348.00 

498.5 

-34.4 

32 

•45.2 

204.0 

11.9 

RH 

5733.00 

471.7 

•37.3 

23 

•50.7 

214.0 

14.4 

RM 

6852.48 

400.0 

-45.5 

22 

•58.2 

191.0 

18.2 

N 

8117.00 

329.4 

-54.6 

26 

-65.0 

167.0 

17.9 

T 

8711.94 

300.0 

•56.6 

22 

-67.9 

162.0 

16.2 

N 

8702.74 

299.9 

•56.6 

22 

-67.9 

162.0 

16.1 

TX 

8835.00 

294.3 

-55.7 

21 

-67.4 

163.0 

15.0 

T 

9883.65 

250.0 

-53.0 

5 

-74.9 

187.0 

20.3 

N 

11341.47 

200.0 

-48.2 

1 

-81.3 

170.0 

16.0 

N 

11880.00 

184.3 

-47.8 

1 

-81.1 

196.0 

18.5 

T 

13243.00 

150.0 

-46.2 

1 

-80.0 

218.0 

17.7 

M 

15886.00 

100.8 

-47.1 

1 

-80.6 

206.0 

19.2 

T 

15937.65 

100.0 

-47.3 

1 

-80.7 

207.0 

19.7 

M 

18231.00 

70.6 

-49.3 

1 

•82.1 

200.0 

20.2 

M 

Laval  types:  (G) 

(H) 
(L) 
(M> 
<RH) 
(S> 
<T) 
<TX) 

Gape  in  the  data  of  at  least  100  a6 

Highest  level  of  the  sowding 

LoMost  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  husidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  taepereture 

Additional  significant  levels  of  tasperature 
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Pressure  (hPa) 


Pag*  1 

MANDATORY  A  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 

Date:  03- 17-92  Lawch  tiaia:  23:A0:20  File:  DHOSiaOO.vai 


ALTITUDE 
(oaop  a  MSL) 

PRESS 

(db) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

<C> 

WIND 

WIND  LEVEL 

DIRECT  SPEED 

(Deg)  (Kts) 

TYPE 

30.08 

1019.0 

-17.0 

75 

-20.4 

214.0 

6.0 

S 

83.00 

1011.7 

-15.0 

69 

-19.4 

222.0 

6.6 

T 

171.72 

1000.0 

-15.5 

75 

•19.3 

234.0 

8.3 

M 

269.00 

987.1 

-16.1 

79 

-18.9 

2U.0 

10.9 

T 

363.00 

975.1 

-10.4 

95 

•11.0 

248.0 

13.0 

RH 

530.00 

954.4 

-5.9 

86 

-7.9 

253.0 

16.1 

T 

1058.00 

891.8 

-9.8 

87 

-11.5 

246.0 

19.4 

RH 

1384.00 

854.7 

-11.5 

93 

-12.4 

240.0 

24.5 

T 

1426.45 

850.0 

-11.4 

90 

•12.7 

240.0 

24.9 

M 

2181.00 

770.3 

-13.1 

83 

•15.4 

240.0 

16.1 

T 

2823.00 

707.5 

-16.8 

76 

•20.0 

237.0 

14.0 

RH 

2903.29 

700.0 

-17.1 

71 

-21.1 

235.0 

13.4 

M 

3477.00 

648.0 

-20.9 

55 

-27.5 

215.0 

12.8 

RH 

4167.00 

589.7 

-25.7 

34 

-36.9 

186.0 

10.5 

RN 

4536.00 

560.2 

-28.0 

24 

-42.2 

177.0 

11.7 

RH 

5090.00 

518.3 

-32.6 

46 

-40.2 

174.0 

13.0 

RN 

5342.53 

500.0 

•34.4 

63 

-39.0 

169.0 

14.3 

M 

5585.00 

482.8 

■36.3 

60 

-41.2 

166.0 

15.9 

RH 

6038.66 

451.4 

-40.8 

56 

-45.4 

164.0 

19.8 

TX 

6863.00 

400.0 

-46.1 

33 

♦55.5 

153.0 

24.5 

M 

7632.00 

355.8 

-51.4 

27 

-61.8 

166.0 

19.6 

T 

8736.23 

300.0 

•52.7 

12 

•69.0 

192.0 

20.8 

M 

8912.77 

291.4 

•53.6 

10 

-70.8 

196.0 

22.9 

TX 

9619.00 

261.6 

•52.3 

6 

-73.1 

199.0 

25.7 

T 

9912.00 

250.0 

-50.4 

5 

-72.9 

207.0 

23.7 

N 

1U74.65 

200.0 

•48.4 

1 

-81.5 

197.0 

22.5 

N 

13222.00 

151.5 

-45.7 

2 

•75.3 

196.0 

24.9 

T 

13285.64 

150.0 

-45.8 

2 

•75.4 

197.0 

25.2 

M 

14885.00 

118.2 

•44.3 

2 

-74.3 

212.0 

23.7 

T 

15992.30 

100.0 

-46.7 

2 

-76.0 

211.0 

25.4 

N 

16150.00 

97.7 

-46.1 

2 

-75.6 

209.0 

25.9 

T 

18356.37 

70.0 

-46.7 

2 

-76.1 

199.0 

23.2 

N 

19078.00 

62.8 

-48.3 

2 

-77.2 

209.0 

23.1 

T 

2(Ki74.21 

50.0 

-46.9 

2 

-76.2 

203.0 

20.2 

M 

22471.00 

37.6 

-46.0 

2 

-75.5 

209.0 

15.6 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

(M) 
(RN) 

(S) 

(T) 

Gape  in  the  data 
Highest  level  of 

Lowest  level  of 

Mandatory  levels 

Significant  levels 

Surface  data 

Significant  levels 

of  at  least  100  rR) 
the  sounding 
the  sounding 

of  relative  humidity 

of  taaperature 

(TX)  Additional  tignlficant  Itvela  of  taaiperatura 
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Pressure  (hPa) 


P«s«  1 


M  A  N  0 

Date:  03-1S-92 

A  T  0  R  r 
AMD 

Launch 

t  S  1  G 

R  E  L  A  T  1  y 

tlaa:  11:37:51 

M  1  f 
E 

1  C  A 
HUN 

H  T 

1  D  I 

T  E 

T  T 

M  P  E 
0  A 

File: 

WIND 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0Na31812.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kta) 

ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

MESS 

(ab) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

30.08 

1020.5 

•21.0 

80 

-23.5 

35.0 

3.0 

S 

131.00 

1006.6 

•20.4 

67 

-24.9 

358.0 

2.1 

RH 

179.51 

1000.0 

•20.1 

71 

-23.9 

331.0 

2.3 

N 

262.00 

989.0 

•17.3 

84 

-19.3 

300.0 

3.5 

T 

442.00 

965.9 

•9.5 

72 

-13.6 

281.0 

6.4 

T 

10S6.00 

891.6 

•13.2 

88 

-14.8 

237.0 

10.9 

RH 

1310.00 

862.4 

•12.0 

73 

-15.8 

231.0 

10.5 

T 

1420.85 

850.0 

•12.9 

76 

-16.3 

229.0 

9.8 

N 

2036.00 

783.9 

•15.1 

66 

•20.0 

239.0 

5.4 

RH 

2551 .00 

731.9 

•18.6 

67 

•23.2 

273.0 

2.9 

RH 

2684.00 

719.0 

-18.8 

47 

-27.3 

289.0 

2.9 

RH 

2884.00 

700.0 

-20.1 

35 

-31.5 

293.0 

3.7 

N 

3079.00 

681.7 

-21.1 

27 

-35.1 

286.0 

4.9 

RH 

4030.00 

598.1 

-28.6 

38 

-38.4 

294.0 

4.1 

RH 

4248.00 

580.1 

•30.5 

50 

-37.5 

289.0 

3.9 

RH 

4595.00 

552.4 

-33.1 

70 

-36.7 

261.0 

4.7 

RH 

5288.77 

500.0 

-37.8 

59 

-42.8 

239.0 

7.8 

M 

6592.00 

412.1 

-47.0 

27 

-57.9 

236.0 

17.5 

T 

6788.82 

400.0 

-47.9 

18 

-62.0 

236.0 

21.2 

N 

8659.77 

300.0 

-53.4 

11 

-70.0 

213.0 

23.8 

N 

8722.00 

297.1 

•53.5 

11 

-70.1 

213.0 

23.5 

T 

9635.40 

250.0 

•52.4 

5 

-74.5 

202.0 

26.2 

M 

10489.00 

226.0 

-49.9 

3 

-75.8 

210.0 

25.5 

T 

11290.16 

200.0 

•49.8 

2 

-78.2 

207.0 

22.2 

M 

13179.97 

150.0 

-47.1 

2 

-76.4 

197.0 

32.7 

N 

15871.82 

100.0 

-47.0 

1 

-80.5 

192.0 

32.1 

N 

15951.00 

98.8 

-47.1 

1 

-80.6 

192.0 

32.5 

T 

18228.48 

70.0 

-47.0 

1 

-80.5 

205.0 

25.6 

N 

19727.00 

55.8 

-47.0 

1 

-80.5 

212.0 

22.7 

T 

20459.00 

50.0 

-47.7 

1 

•81.0 

212.0 

21.2 

N 

21894.00 

40.2 

-48.7 

1 

-81.7 

226.0 

17.9 

H 

Laval  typaa:  (G) 

(N) 
(L) 
(N) 
(RH) 
(S) 
<T) 
<TX) 

Gapa  In  the  data  of  at  laaat  100  ab 

Nighaat  level  of  the  aoiaidfno 

Lowaat  level  of  the  aounding 

Mandatory  lavela 

Sionlficant  levela  of  relative  hualdity 

Surface  data 

Significant  levela  of  taaperature 

Additional  aignificant  levela  of  toaperature 
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P«9«  1 


>■  HAND 

Data:  03*18*92 

A  T  0  R  T 
AND 

Latswh 

1  S  I  G 

R  E  L  A  T  I  V 

tlaa:  23:38:51 

N  I  F 
E 

I  C  A 
HUN 

N  T 

I  D  1 

T  E 

T  t 

N  P  E 
0  A 

File: 

WIND 

NATURE 

T  A 

ON031900.vai 

LEVEL 

SPEB)  TYPE 

(KtS) 

ALTITUDE 
(gaop  »  NSL) 

PRESS 

(■b) 

TENP 

(C) 

DEW 

RH 

<X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

30.08 

1016.5 

-17.0 

85 

*18.9 

50.0 

12.0 

S 

72.00 

1010.5 

-16.9 

68 

*21.4 

56.0 

11.9 

RH 

151.20 

1000.0 

•16.0 

80 

*18.6 

65  :o 

12.6 

N 

168.00 

997.8 

-15.4 

82 

-17.8 

67.0 

12.8 

T 

255.00 

986.4 

-11.9 

83 

*14.2 

77.0 

14.4 

T 

380.00 

970.4 

*12.3 

90 

*13.6 

87.0 

16.9 

RH 

666.00 

934.6 

-12.8 

92 

*13.8 

99.0 

16.7 

T 

817.00 

916.5 

•8.6 

71 

*12.9 

111.0 

12.6 

RH 

1400.77 

850.0 

*9.5 

61 

-15.7 

167.0 

7.6 

M 

1686.00 

819.1 

-11.2 

58 

*17.8 

184.0 

9.3 

T 

1867.00 

800.0 

*12.0 

48 

-20.7 

184.0 

10.7 

RH 

2248.00 

760.9 

*14.0 

29 

*28.1 

187.0 

11.1 

RH 

2657.00 

720.8 

*17.2 

46 

*26.0 

193.0 

13.4 

RH 

2875.87 

700.0 

*19.0 

46 

*27.8 

200.0 

15.5 

M 

3014.00 

687.1 

*20.1 

49 

-28.0 

204.0 

16.9 

RH 

3694.00 

626.4 

*24.5 

30 

-37.0 

204.0 

26.0 

RH 

4296.00 

576.2 

-29.1 

50 

-36.2 

211.0 

34.0 

RH 

5292.02 

500.0 

-37.3 

40 

-45.8 

217.0 

37.5 

N 

6256.00 

433.9 

-U.1 

34 

-53.5 

215.0 

34.0 

T 

6796.74 

400.0 

-47.8 

29 

*58.0 

215.0 

30.0 

N 

7606.00 

353.4 

•51.5 

12 

*67.8 

216.0 

34.4 

T 

8665.50 

300.0 

•53.0 

9 

-71.0 

218.0 

32.1 

N 

9019.78 

283.4 

*54.1 

8 

*72.7 

218.0 

31.5 

TX 

9193.00 

276.3 

-53.2 

7 

-72.8 

216.0 

29.9 

T 

9841.58 

250.0 

*51.1 

3 

-76.7 

216.0 

30.0 

N 

11296.16 

200.0 

-49.2 

1 

•82.0 

219.0 

30.4 

N 

13189.77 

150.0 

•48.0 

1 

•81.2 

211.0 

31.1 

N 

13603.00 

140.9 

*48.5 

1 

•81.5 

215.0 

30.5 

T 

15433.00 

106.9 

*46.4 

1 

•80.1 

209.0 

34.4 

T 

15875.00 

100.0 

*46.3 

1 

-80.1 

211.0 

35.2 

N 

18252.16 

70.0 

*44.8 

1 

-79.1 

202.0 

29.0 

N 

18690.00 

65.6 

*46.1 

1 

-79.9 

199.0 

29.9 

T 

20483.95 

50.0 

*47.0 

1 

•80.5 

208.0 

20.1 

N 

21719.00 

41.5 

*46.3 

1 

-80.1 

208.0 

25.9 

T 

22495.00 

37.0 

-44.4 

1 

-78.8 

209.0 

25.7 

H 

Laval  types:  (G) 

(K) 

(L) 
(N) 
(RH) 
(S) 
<T) 
(TX) 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  wb 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  husiidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tsaperature 

Additional  significant  levels  of  teapersture 
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ressure  (hPa) 


TABULAR  DATA  NOT  AVAILABLE 
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Paot  \ 


N  A  N  0  A 

TORT 

t  SIC 

M  1  f 

1  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U  R 

E 

A 

N  0 

R  E  L  A  T  I  V 

E 

H  U  N  I  D  I 

T  T  DA 

T  A 

Data:  03-19-92 

Launch 

tint:  23:39:23 

File: 

DH032000.va 

i 

DEW 

PT  WIND 

WIMD 

LEVEL 

ALTITUDE 

MtESS 

TEW 

RM 

TEW 

DIRECT 

SPEED 

TTPE 

(gaop  ■  NSL) 

(■b) 

(C) 

<*) 

<C) 

(Deg) 

(Kta) 

30.08 

1003.4 

-21.0 

81 

-23.4 

59.0 

12.0 

S 

54.90 

1000.0 

-21.3 

73 

-24.8 

63.0 

11.8 

M 

71.00 

997.8 

-21.5 

68 

-25.8 

65.0 

11.7 

RM 

248.00 

974.2 

-19.0 

88 

-20.5 

93.0 

13.4 

RN 

321.00 

964.7 

-13.9 

66 

-18.8 

102.0 

15.2 

RM 

436.00 

950.4 

-6.4 

45 

-16.3 

110.0 

17.3 

RM 

522.00 

940.1 

-3.3 

35 

-16.5 

112.0 

17.5 

RM 

1315.78 

850.0 

-6.2 

43 

-16.7 

154.0 

11.6 

M 

1589.00 

820.7 

-7.5 

42 

-18,2 

165.0 

11.3 

T 

2371.00 

741.3 

-13.9 

55 

-21.0 

163.0 

13.6 

RM 

2514.00 

727.5 

-15.0 

54 

-22.2 

161.0 

13.8 

RM 

2803.64 

700.0 

-17.6 

62 

-23.1 

155.0 

15,1 

N 

3535.00 

634.2 

-22.4 

68 

-26.7 

160.0 

17.9 

RM 

4029.00 

592.7 

-24.4 

71 

-28.1 

175.0 

23.3 

T 

4405.00 

562.8 

-26.6 

74 

-29.8 

177,0 

22.2 

RM 

5251.55 

500.0 

-32.2 

64 

-36.7 

1U.0 

19.3 

M 

6156.00 

438.9 

-39.6 

56 

-45.0 

146.0 

22.9 

T 

6783.90 

400.0 

•44.4 

51 

-50.3 

157.0 

27.8 

M 

7810.00 

342.2 

•52.0 

50 

•57.6 

176.0 

42.6 

T 

8659.17 

300.0 

•53.3 

12 

-69.1 

194.0 

43.2 

M 

8868.76 

289.9 

•54.2 

10 

•71.3 

197.0 

46.8 

TX 

9118.00 

279.3 

•54.1 

9 

•71.9 

W9.0 

48.6 

T 

9834.96 

250.0 

•51.8 

4 

-75.4 

206.0 

49.1 

N 

10924.00 

211.6 

•50.1 

2 

-78.5 

208.0 

38.1 

T 

11291.68 

200.0 

•51.4 

1 

-83,5 

200.0 

37.3 

N 

12198.00 

173.9 

•49.8 

1 

-82.4 

196.0 

56.4 

T 

13173.33 

150.0 

-46.7 

1 

-80.3 

209.0 

55.6 

M 

14013.00 

132.3 

■44.9 

1 

-79.1 

209.0 

38.7 

T 

15649.00 

103.2 

-50,5 

1 

•82.9 

205.0 

55.4 

T 

15852.98 

100.0 

-48.0 

1 

-81.2 

208.0 

56.2 

N 

16187.00 

95.1 

-47.0 

1 

-80.5 

209.0 

55.0 

T 

17342.00 

79.8 

-50.1 

1 

-82.6 

205.0 

47.8 

T 

17410.00 

78.9 

-49.3 

1 

-82.1 

205.0 

48.4 

N 

Laval  types: 

<C) 

Capa  in  the 

data 

of  at  least 

100  Mb 

(H) 

Highaat  level 

of 

the  sounding 

<L) 

Lawaat  level 

of  the  aotftding 

(N) 

Mandatory  lavala 

(RH) 

Significant 

tevela 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface  data 

<T> 

Significant 

levela 

of  toMperature 

(TX>  Additional 


algnlficant 


lavats  of  taaparatura 
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Pressure  (hPa) 


Pag*  1 

NANDATORy  A  StOMiFICANT  TENPERATURf 
AHO  RELATIVE  HUNIOITT  DATA 


Date:  03*20-92  Launch  tiM:  11:53:23 


FUa:  DMS2012.val 


OEM 

PT  WIND 

VINO 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RM 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

(gaop  ■  N$L} 

<ab) 

(C) 

(X) 

<C) 

<D*g> 

(Kta) 

30.08 

1000.1 

-21.0 

81 

•23.4 

40.0 

0.0 

S 

30.84 

1000.0 

-21.0 

80 

•23.5 

0.0 

0.0 

M 

116.00 

988.6 

-22.1 

57 

•28.3 

204.0 

1.6 

RH 

206.00 

976.6 

-23.3 

77 

-26.2 

204.0 

3.3 

RM 

371.00 

954.6 

-25.5 

97 

-25.8 

204.0 

6.6 

RH 

454.00 

943.7 

-26.7 

58 

-32.4 

204.0 

7.6 

RM 

739.00 

906.9 

-30.5 

51 

-37.3 

219.0 

10.1 

RH 

1193.65 

850.0 

-36.9 

67 

-40.8 

215.0 

13.0 

N 

1250.00 

843.1 

-37.7 

71 

-41.0 

215.0 

12.8 

RM 

1789.00 

779.0 

-42.3 

75 

-U.9 

194.0 

9.7 

T 

2506.54 

700.0 

-45.4 

83 

-47.1 

199.0 

9.1 

M 

4696.14 

500.0 

-56.1 

59 

•60.3 

210.0 

19.8 

M 

6089.58 

400.0 

-63.5 

51 

-68.4 

218.0 

14.8 

N 

6689.00 

362.5 

-65.9 

47 

-71.1 

207.0 

19.6 

T 

7719-82 

305.2 

-66.9 

29 

-75.2 

202.0 

22.4 

TX 

7834.55 

300.0 

-66.6 

28 

-75.2 

203.0 

23.2 

N 

8360.00 

275.1 

-65.9 

22 

-76.1 

209.0 

31.1 

T 

8942.22 

250.0 

-65.3 

17 

-77.3 

200.0 

33.7 

N 

10302.97 

200.0 

-63.8 

10 

-79.5 

202.0 

45.1 

M 

12062.97 

150.0 

-63.8 

6 

-82.2 

195.0 

53.6 

N 

14550.84 

100.0 

-63.3 

4 

•84.2 

201.0 

59.9 

N 

15749.00 

82.3 

•63.4 

4 

•84.3 

192.0 

54.2 

T 

16742.00 

70.0 

-64.7 

3 

-86.9 

217.0 

46.8 

N 

16906.00 

68.1 

•63.4 

3 

-85.9 

214.0 

42.8 

T 

18809.00 

50.0 

•62.8 

3 

-85.5 

196.0 

39.5 

M 

19069.00 

47.9 

•62.1 

3 

-84.9 

202.0 

38.1 

T 

19502.00 

44.7 

•62.0 

3 

-84.9 

206.0 

39.1 

M 

Level  types: 

(0) 

Caps  in  the 

data  of  at  least 

100  wb 

<H) 

Highest  level 

of  the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of  the  sowKling 

<M) 

Mandatory  lavels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface  deta 

(T) 

Significant 

levels 

of  tsaperatura 

<TX> 

Additional  significant  levels 

of  taapcrature 
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Pag*  1 


M  A  N  D 

Date;  03-20*92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

r  i  S  I  6 

R  E  L  A  T  1  V 

tiM:  23:55:45 

H  I 

E 

F  1  C  A  N  T 

H  U  N  I  D  I 

T  E  M  P  E 
T  T  DA' 

File: 

R  A  T  U  R  E 
r  A 

DH032100.vaf 

OEU 

PT  UIMO 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  MSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

tC) 

(0e9> 

(Kta) 

30.08 

1000.3 

-17.0 

77 

-20.1 

270.0 

3.0 

S 

32.29 

1000.0 

-17.2 

77 

-20.2 

270.0 

3.0 

N 

131.00 

986.6 

•20.9 

89 

-22.2 

264.0 

5.4 

RH 

257.00 

970.1 

-14.8 

69 

-19.2 

261.0 

9.7 

RH 

341.00 

959.5 

-10.8 

74 

-14.5 

260.0 

12.2 

RH 

497.00 

940.5 

-3.5 

57 

-10.8 

259.0 

15.7 

T 

642.00 

923.5 

-3.0 

54 

-11.0 

255.0 

16.9 

RH 

1293.52 

850.0 

•6.8 

63 

-12.7 

248.0 

21.8 

M 

1866.00 

789.5 

•10.8 

66 

-15.9 

248.0 

22.7 

RH 

2778.16 

700.0 

-17.8 

58 

-24.0 

246.0 

23.9 

N 

4076.00 

586.4 

•28.3 

46 

•36.3 

247.0 

23.3 

RH 

5199.47 

500.0 

-35.9 

35 

-45.9 

232.0 

19.7 

M 

5675.96 

465.9 

-39.9 

37 

-48.9 

229.0 

20.2 

TX 

6355.00 

422.0 

-45.3 

35 

-54.3 

222.0 

16.5 

T 

6709.29 

400.0 

-48.6 

34 

-57.4 

211.0 

15.7 

N 

7369.00 

361.4 

-52.9 

34 

-61.4 

212.0 

22.7 

T 

7948.78 

329.7 

-54.3 

14 

•69.1 

212.0 

23.1 

TX 

8565.62 

300.0 

•54.0 

9 

-71.8 

209.0 

25.8 

N 

8596.00 

298.6 

-53.9 

9 

-71.7 

208.0 

26.0 

T 

9742.06 

250.0 

-.1.2 

2 

-79.2 

199.0 

38.1 

H 

10715.00 

215.5 

-50.1 

1 

-82.6 

203.0 

43.0 

T 

11201.47 

200.0 

-49.4 

1 

-82.2 

204.0 

45.7 

H 

13091.18 

150.0 

•46.8 

1 

-80.4 

205.0 

55.2 

N 

14209.00 

126.7 

-47.5 

1 

-80.9 

202.0 

52.9 

T 

15026.00 

112.0 

-45.1 

1 

-79.2 

201.0 

52.9 

T 

15778.64 

100.0 

•46.0 

1 

-79.8 

197.0 

62.4 

N 

17445.00 

77.8 

-45.5 

1 

-79.5 

210.0 

44.3 

T 

18153.37 

70.0 

•45.6 

1 

-79.6 

198.0 

U.5 

M 

18895.00 

62.6 

-47.0 

1 

-80.5 

190.0 

46.1 

T 

19614.00 

56.1 

-47.0 

1 

-80.5 

203.0 

50.3 

T 

20388.71 

50.0 

-45.3 

1 

-79.4 

206.0 

45.9 

M 

20577.00 

48.6 

-46.1 

1 

-79.9 

203.0 

40.8 

H 

Laval  types: 

(G) 

(H) 
(L) 
<M) 

Gaps  In  the  data  of  at  (east 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 
Mandatory  levels 

100  ab 

(RH) 

(S> 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

humidity 

(T) 

Significant  levels 

of  teiapersture 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teaperature 
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Pagt  1 


N  A  N  D 

Date:  03-21-92 

ATORY  A  S16 

AND  RELATIV 

LawKh  tlM:  17:56:48 

N  1  r 
E 

1  C  A 

H  U  N  1 

H  T 

D  1 

T  E 

T  Y 

N  P  E 
D  A 

File: 

WIND 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DN032118.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts) 

ALTITUDE 
(gaop  ■  NSL) 

PRESS 

(■b) 

TE1»» 

(C) 

DEW 

RH 

(X> 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

30.08 

1005.4 

-22.0 

80 

-24.5 

270.0 

1.0 

S 

67.98 

1000.0 

-21.8 

60 

-27.7 

249.0 

1.2 

N 

143.00 

989.8 

-20.8 

72 

-24.5 

201.0 

1.6 

RH 

319.00 

966.8 

-13.8 

70 

-18.1 

151.0 

5.2 

RH 

429.00 

953.0 

-9.2 

91 

-10.4 

146.0 

8.0 

RH 

534.00 

940.3 

-6.0 

81 

-8.7 

145.0 

9.1 

T 

801.00 

908.9 

-5.2 

72 

-9.4 

149.0 

9.9 

T 

1068.00 

878.4 

-6.5 

71 

-10.9 

161.0 

9.7 

RH 

1188.00 

865.0 

-7.1 

63 

-12.9 

164.0 

9.9 

RH 

1324.56 

850.0 

-8.1 

66 

-13.3 

172.0 

9.2 

M 

1933.00 

785.3 

-13.0 

71 

-17.1 

234.0 

8.4 

RH 

2312.00 

746.9 

-16.6 

83 

-18.8 

245.0 

10.7 

RH 

2608.00 

718.0 

-19.3 

94 

-20.0 

242.0 

12.2 

RH 

2796.23 

700.0 

-20.0 

82 

-22.3 

241.0 

13.3 

M 

3061.00 

675.3 

-22.0 

74 

-25.4 

232.0 

13.6 

RH 

3946.00 

597.8 

-28.9 

61 

-34.0 

236.0 

11.1 

RH 

5195.42 

500.0 

-39.6 

63 

-43.9 

239.0 

9.9 

N 

6685.64 

400.0 

-50.9 

50 

-56.6 

171.0 

5.6 

M 

7509.00 

351.8 

-56.9 

46 

-62.9 

181.0 

8.6 

T 

8015.77 

324.2 

-57.1 

34 

•65.3 

195.0 

12.1 

TX 

8518.44 

300.0 

-56.3 

27 

•66.2 

203.0 

16.9 

N 

8860.00 

284.3 

-55.1 

22 

•66.6 

206.0 

21.0 

T 

9687.91 

250.0 

-52.7 

10 

-70.0 

212.0 

27.4 

N 

11140.16 

200.0 

-49.1 

3 

-75.2 

206.0 

28.2 

M 

12108.00 

172.7 

-48.8 

2 

-77.5 

206.0 

33.8 

T 

13035.38 

150.0 

-47.0 

2 

-76.3 

212.0 

36.9 

M 

13883.00 

132.1 

-44.9 

2 

-74.8 

199.0 

36.9 

M 

1 

1 

mJ 

Capa  in  the  data  of  at  leaat  100  tt 

Kighaat  level  of  the  Bounding 

Lowest  level  of  the  somding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  huaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  taMperatura 

Additional  significant  levels  of  taaiperatura 
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3  56  GMT 


‘R 


P«9t  1 


MAN 

D  A  T  0  R  T 

8  $16 

N  1 

f  1  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  1  V 

E 

H  U  N  1  D  1 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  ffS*22-92 

Launch 

tisw:  00:06:57 

File: 

DNQ32200.vai 

DEW 

PT  WIND 

UIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RM 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  MSI) 

(Bb) 

(C) 

(X) 

<C> 

(Deg) 

(Kts) 

30.08 

1007.4 

-19.0 

77 

•22.0 

220.0 

5.0 

S 

83.92 

1000.0 

-20.3 

81 

•22.6 

219.0 

5.1 

M 

122.00 

994.8 

-20.0 

85 

•21.9 

217.0 

5.4 

T 

227.00 

980.9 

-19.5 

92 

-20.5 

214.0 

6.0 

RH 

596.00 

934.3 

-7.8 

72 

-11.9 

209.0 

7.8 

RH 

808.00 

909.4 

-5.6 

61 

-11.9 

217.0 

8.4 

T 

1334.95 

850.0 

-8.8 

65 

-14.2 

234.0 

11.1 

N 

1949.00 

784.7 

-13.7 

76 

-17.0 

226.0 

11.7 

RH 

2577.00 

722.0 

-17.7 

61 

-23.4 

234.0 

12.8 

RH 

2808.32 

700.0 

-19.8 

64 

•24.8 

239.0 

14.5 

N 

3935.00 

599.6 

-29.2 

56 

-35.2 

237.0 

14.0 

RH 

5202.72 

500.0 

-40.0 

56 

-45.3 

237.0 

20.0 

N 

6686.89 

400.0 

-51.7 

41 

-5f.9 

219.0 

14.4 

M 

7256.00 

366.1 

-55.7 

42 

-62.4 

222.0 

13.8 

T 

7749.82 

338.1 

-57.4 

31 

-66.2 

226.0 

12.4 

TX 

8090.00 

320.9 

-56.9 

25 

-67.3 

230.0 

15.0 

T 

8515.81 

300.0 

•57.1 

19 

•69.4 

223.0 

20.3 

N 

8884.00 

283.2 

•55.5 

14 

•70.1 

217.0 

22.5 

T 

9682.03 

250.0 

-52.7 

7 

-72.4 

214.0 

25.3 

N 

11138.00 

200.0 

-49.8 

3 

-75.7 

211.0 

30.5 

M 

12315.00 

167.2 

-47.8 

2 

•76.8 

209.0 

32.9 

T 

13027.77 

150.0 

-48.9 

2 

-77.6 

206.0 

35.1 

N 

13075.00 

148.9 

•48.9 

2 

-77.6 

207.0 

35.4 

H 

Level 

types:  <G) 

Gape  in  the 

data 

of  at  least 

100  id> 

(N)  Ntghtst  level  of  the  eounding 

(L)  LoMeet  level  of  the  sounding 

<M)  Mendotory  levels 

(RH)  Significent  levels  of  reletive  huMidity 

(S)  Surfece  dots 

(T)  Significent  levels  of  teispereture 

(TX)  Additionel  significant  levels  of  tsstpereture 


31 


R 


MANDATORY  I 
AND  R  E  L 


S 

A  T 


GNtFICANT  TEMPERATURE 
VC  HUMIDITY  DATA 


1 


Date:  03-22-92 


Launch  tiw:  12:13:17 


File:  DN032212.vaI 


DEW  PT  WIND  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(gaop  HI  NSL) 

PRESS 

(Mb) 

TEMP 

(C) 

RH 

(X) 

TEMP 

(C) 

DIRECT 

(Deg) 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

30.08 

1012.8 

-24.0 

80 

-26.4 

220.0 

4.0 

S 

123.33 

1000.0 

-20.2 

80 

-22.7 

220.0 

7.5 

M 

147.00 

996.8 

-19.6 

82 

-21.9 

220.0 

8.4 

T 

333.00 

972.3 

-16.4 

72 

-20.2 

220.0 

12.8 

T 

442.00 

958.4 

-10.0 

75 

-13.6 

220.0 

14.8 

RH 

518.00 

949.1 

-5.7 

60 

-12.2 

219.0 

15.7 

RH 

697.00 

927.8 

-5.3 

57 

-12.5 

218.0 

17.7 

T 

1059.00 

885.7 

•7.4 

56 

-14.6 

217.0 

19.4 

RH 

1378.39 

850.0 

-10.0 

60 

-16.2 

216.0 

21.9 

M 

2770.00 

706.5 

•22.0 

67 

-26.4 

221.0 

25.7 

RH 

2838.51 

700.0 

-22.6 

64 

-27.5 

220.0 

25.7 

N 

3579.00 

631.9 

-29.1 

76 

-32.0 

203.0 

27.4 

RH 

3971.00 

598.1 

-30.5 

54 

-36.7 

214.0 

31.3 

RH 

4182.00 

580.6 

-31.2 

32 

-42.4 

217.0 

32.3 

RH 

UTS. 00 

557.0 

-33.0 

12 

-52.5 

227.0 

32.9 

RH 

5227.01 

500.0 

-37.5 

9 

-58.9 

239.0 

39.6 

M 

5502.00 

480.4 

-39.4 

15 

•56.0 

243.0 

38.3 

RH 

6730.00 

400.0 

-48.0 

28 

•58.5 

260.0 

U.7 

M 

8396.00 

308.4 

-59.6 

26 

-69.4 

255.0 

41.0 

T 

8568.97 

300.0 

-59.6 

25 

-69.7 

251.0 

38.1 

M 

8626.74 

296.7 

-59.9 

25 

-69.9 

250.0 

37.1 

TX 

9556.00 

256.4 

-56.2 

21 

-67.9 

250.0 

37.5 

T 

9715.57 

250.0 

-54.6 

20 

-66.8 

2$3.0 

31.3 

N 

11154.28 

200.0 

•50.6 

9 

-69.0 

221.0 

33.0 

M 

11620.00 

186.2 

-50.9 

7 

-71.0 

219.0 

32.3 

T 

13033.18 

150.0 

-49.8 

3 

-75.8 

210.0 

33.1 

M 

13192.00 

146.4 

-50.6 

3 

-76.3 

207.0 

34.6 

T 

14282.00 

123.9 

-50.5 

2 

-78.8 

217.0 

40.2 

H 

Level  types:  (G) 

<H) 
<L> 
<M> 
<RH) 
<S) 
<T) 
(TX) 

Gaps  In  the  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  hunidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tesswrature 

Additional  significant  levels  of  temperature 
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1 

ATORY  A  S16NIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  NUNIDITT  DATA 

Launch  tiM:  00:03:28  FUa:  DN032300.vai 


ALTITUDE 
(geop  ■  NSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

<C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT  WIND 

TEMP 
(C> 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(KtS) 

TYPE 

30.08 

1018.9 

-19.0 

76 

-22.1 

220.0 

5.0 

S 

86.00 

1012.2 

-18.1 

51 

-25.7 

216.0 

4.5 

RH 

157.22 

1000.0 

-17.0 

71 

-20.9 

208.0 

4.0 

M 

170.00 

998.3 

-16.8 

73 

-20.5 

206.0 

3.9 

RN 

384.00 

970.4 

-12.7 

75 

-16.2 

175.0 

3.3 

T 

500.00 

955.8 

-10.5 

51 

-18.6 

162.0 

3.3 

RH 

924.00 

904.5 

-11.2 

56 

-18.2 

188.0 

7.6 

RH 

1199.00 

872.6 

-12.7 

72 

-16.7 

204.0 

12.4 

RH 

1399.17 

850.0 

•13.6 

74 

-17.3 

217.0 

17.9 

N 

1583.00 

829.6 

-13.8 

58 

-20.2 

213.0 

23.7 

RH 

2320.00 

752.2 

-19.4 

79 

-22.1 

209.0 

33.4 

RH 

2647.00 

719.7 

-21.5 

58 

-27.5 

210.0 

34.0 

RH 

2717.00 

712.9 

-20.9 

30 

-33.8 

210.0 

32.9 

RH 

2845.00 

700.6 

•20.4 

9 

-44.9 

211.0 

31.3 

RH 

2851.50 

700.0 

•20.4 

9 

-45.3 

211.0 

31.2 

N 

3729.00 

621.5 

-22.8 

29 

-35.9 

217.0 

33.0 

RH 

3951.00 

602.8 

-24.8 

49 

-32.4 

217.0 

34.0 

RH 

4322.00 

572.7 

-27.8 

61 

-33.0 

218.0 

34.6 

RH 

4771.00 

537.9 

-29.9 

41 

•38.9 

219.0 

35.6 

RH 

5117.00 

512.2 

-32.4 

25 

-45.7 

224.0 

33.0 

RH 

5285.78 

500.0 

-33.9 

31 

-45.1 

226.0 

33.1 

N 

5721.00 

469.7 

-37.1 

45 

•U.6 

235.0 

41.2 

RH 

6811.80 

400.0 

•45.6 

54 

-51.0 

231.0 

47.0 

N 

8663.02 

300.0 

-60.7 

30 

-69.4 

243.0 

60.4 

M 

8720.00 

297.3 

-60.7 

30 

•69.4 

243.0 

59.9 

T 

9119.80 

278.2 

'62.5 

29 

•71.3 

235.0 

54.8 

TX 

9429.00 

265.1 

-60.9 

29 

-69.8 

233.0 

50.5 

T 

9795.61 

250.0 

-58.3 

25 

•68.5 

234.0 

36.3 

M 

11058.00 

204.7 

-56.6 

14 

-71.0 

222.0 

34.0 

T 

11205.89 

200.0 

-57.2 

13 

-72.1 

216.0 

34.3 

M 

12024.00 

175.9 

-54.0 

9 

-71.8 

215.0 

48.8 

T 

13055.23 

150.0 

-50.6 

5 

-73.0 

215.0 

45.9 

N 

14137.00 

127.1 

-50.0 

4 

-74.0 

207.0 

40.8 

T 

15135.00 

109.0 

-49.0 

3 

-75.1 

211.0 

49.8 

T 

15706.00 

100.0 

-46.6 

3 

-73.4 

209.0 

46.5 

N 

15998.00 

95.7 

-47.9 

3 

-74.3 

206.0 

46.1 

T 

16522.00 

88.4 

-47.4 

3 

-73.9 

204.0 

46.1 

H 

Level 

types:  (C> 

Capa  in  the 

deta 

of  at  least 

100  aR> 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

(M)  Mandatory  levels 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  huaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

tcsHierature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  tesvwrature 


*R 


NANO 


Date:  03-23-92 
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•R  !*•■#  1 


MAN 

D  A  T  0  R  Y 

«  S  1 

C 

H  I  f 

1  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T 

I  V 

E  N 

U  M  1  D  1 

T  Y  DA 

T  A 

Data:  03-23-92 

Latfidi 

tiiw:  11:54:21 

file: 

0N<a2312.vai 

DEW  PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(g«op  m  MSL) 

(Mb) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kts) 

30.08 

1017.8 

-19.0 

81 

-21.4 

50.0 

6.0 

$ 

148.15 

1000.0 

-18.8 

82 

-21.1 

78.0 

2.6 

M 

208.00 

992.2 

-18.6 

87 

-20.2 

126.0 

1.9 

RH 

478.00 

957.0 

-12.4 

91 

-13.6 

196.0 

7.8 

T 

629.00 

938.5 

-7.0 

66 

•12.3 

204.0 

9.7 

RH 

1235.00 

868.1 

-9.3 

59 

-15.8 

216.0 

21.4 

RH 

1398.17 

850.0 

-10.6 

61 

•16.7 

219.0 

21.8 

M 

1957.00 

789.9 

-15.4 

79 

-18.2 

226.0 

27.8 

RH 

2303.00 

754.3 

-18.0 

82 

•20.3 

231.0 

29.4 

RH 

2857.24 

700.0 

-21.9 

79 

•24.6 

231.0 

28.8 

M 

4258.00 

576.6 

-30.3 

67 

•34.4 

234.0 

39.7 

T 

4337.00 

570.2 

-30.5 

62 

-35.4 

236.0 

39.3 

RH 

5258.87 

500.0 

-36.2 

57 

-41.5 

221.0 

36.2 

M 

5747.00 

465.8 

-39.8 

49 

-46.4 

220.0 

35.4 

Y 

6767.17 

400.0 

-48.5 

54 

-53.7 

209.0 

35.9 

M 

6822.00 

396.7 

-48.5 

53 

-53.9 

207.0 

35.2 

T 

8561.00 

302.9 

•56.6 

19 

•68.9 

206.0 

36.7 

T 

8620.69 

300.0 

-56.5 

17 

-69.6 

206.0 

37.1 

M 

9380.87 

265.7 

-57.2 

12 

-72.6 

215.0 

36.0 

TX 

9777.62 

250.0 

-56.4 

10 

-73.1 

212.0 

37.0 

M 

11207.54 

200.0 

-54.1 

5 

•75.7 

219.0 

39.1 

M 

12166.00 

172.4 

-50.9 

4 

-74.7 

231.0 

40.4 

T 

13071.70 

150.0 

•51.5 

4 

•75.2 

234.0 

32.0 

M 

15729.82 

100.0 

•46.6 

3 

•73.3 

232.0 

42.7 

M 

15778.00 

99.3 

•46.1 

3 

-73.0 

233.0 

41.8 

T 

18110.38 

70.0 

•46.5 

3 

-73.3 

215.0 

36.5 

M 

18482.00 

66.2 

•44.5 

2 

-74.5 

223.0 

40.6 

T 

19715.00 

55.0 

•46.1 

2 

-75.6 

216.0 

31.3 

H 

Level 

types:  (G) 

Cape  in 

the 

data 

of  at  leaat 

100  Mb 

(H) 

Nigbest 

level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of  the  sotaiding 

(M) 

Mandatory 

levels 

(RN) 

Significant 

levels 

of  relative 

huiidity 

(S) 

Surface 

data 

(T> 

Significant 

levels 

of  tesperature 

(TX) 

Additional 

significant  levels 

of  twperature 
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*11 


P*9t  1 


M  A  N  D 

Data:  03-23-92 

A  T  0  R 

A  N  0 

Lawich 

Y  1  SIC 

R  E  L  A  T  I  V 

tiaa:  23:48:30 

N  1 

E 

P  1  C  A  M  T 

H  U  N  I  0  I 

T  E  M  P  E 
T  T  0  A 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0N032400.vai 

OEW 

PT  WIND 

UIND 

UVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  NSL) 

(iR» 

<C> 

<») 

(C) 

(Dag) 

(Kts) 

30.08 

1009.6 

-18.0 

78 

-20.9 

80.0 

14.0 

S 

59.00 

1003.9 

-18.3 

54 

-25.3 

89.0 

11.9 

RH 

87.92 

1000.0 

-18.4 

62 

-23.9 

96.0 

11.0 

M 

108.00 

997.3 

-18.4 

67 

•23.0 

101.0 

10.5 

T 

190.00 

986.6 

-9.3 

48 

-18.2 

137.0 

9.7 

RH 

278.16 

975.6 

0.0 

34 

-13.8 

164.0 

12.3 

T 

342.25 

967.8 

0.0 

34 

-13.9 

176.0 

14.9 

T 

528.00 

945.6 

-0.1 

32 

-14.8 

187.0 

20.4 

RH 

1369.92 

850.0 

-7.0 

a 

-17.2 

181.0 

15.4 

M 

1644.00 

820.5 

-8.9 

52 

-16.9 

179.0 

15.2 

RH 

1874.00 

796.5 

-10.5 

58 

-17.1 

196.0 

14.0 

RH 

2855.28 

700.0 

-17.2 

46 

-26.0 

214.0 

18.9 

N 

3793.00 

616.5 

-24.6 

38 

-34.8 

216.0 

26.0 

RH 

5283.00 

500.0 

-36.1 

28 

-47.9 

248.0 

36.2 

M 

5675.00 

472.3 

-39,6 

38 

-48.4 

246.0 

41.8 

RH 

6788.08 

400.0 

-49.1 

44 

-55.9 

240.0 

50.8 

M 

7758.00 

3U.0 

•57.1 

35 

-65.1 

242.0 

46.1 

T 

7863.79 

337.7 

-57.4 

33 

-65.7 

240.0 

45.5 

TX 

8351.00 

313.3 

-55.2 

18 

-68.1 

241.0 

U.3 

T 

8627.84 

300.0 

•56.7 

14 

-71.1 

2U.0 

U.3 

N 

8781.00 

292.9 

-56.2 

12 

-71.7 

243.0 

43.7 

T 

9794.55 

250.0 

-53.8 

5 

-75.5 

238.0 

40.0 

N 

11243.64 

200.0 

-49.2 

1 

-82.0 

233.0 

31.9 

N 

11655.00 

187.8 

-49.6 

1 

•82.3 

244.0 

27.4 

T 

13129.17 

150.0 

-47.5 

1 

•80.9 

235.0 

30.7 

N 

13813.00 

135.3 

-47.8 

1 

-81.1 

217.0 

30.9 

T 

15765.00 

100.3 

-49.9 

1 

•82.5 

217.0 

34.6 

T 

15788.99 

100.0 

-49.8 

1 

-82.4 

217.0 

34.3 

M 

17438.00 

77.9 

-47.3 

1 

-80.7 

221.0 

37.1 

T 

18051.00 

71.0 

-47.3 

1 

-80.7 

217.0 

38.9 

T 

18141.78 

70.0 

-46.6 

1 

-80.2 

215.0 

39.1 

M 

19024.00 

61.3 

-45.4 

1 

-79.4 

226.0 

29.7 

T 

20383.45 

50.0 

-46,7 

1 

-80.3 

225.0 

31.7 

N 

20555.00 

48.7 

-46.8 

1 

•80.4 

225.0 

28.6 

T 

20979.00 

45.7 

-45.9 

1 

-79.8 

221.0 

20.8 

H 

Level  types: 

(G) 

Gape  in 

the 

data 

of 

at  least  100  aR> 

(H) 

Highest 

level 

of 

the 

sounding 

(L) 

Lowest 

level 

of 

the 

sounding 

<M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  huaidity 

($) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

tenperature 

(TX)  Additional  significant  lavals  of  tanpersture 
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Pressure  (hPa) 


Deadhorse  70.12  N  148.28  W  24  MAR  92  1 3:xx  GMT 


Temperature,  Dewpoint  (deg  C) 


p*tt  1 

NANOATOtY  I  SIGNIFICANT  TfNFERATUti 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  03-24>»  Launch  tiaa:  12:08:42 


Flla:  DN03241S.va< 


ALTITUDE 
(geop  m  MSL) 

PRESS 

(ii» 

TEMP 

(C) 

DEW 

RN 

(*> 

PT  WIND 

TEMP 
<C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

<KtS) 

TYPE 

30.08 

1003.1 

-19.0 

80 

-21.6 

70.0 

10.0 

S 

40.16 

1000.0 

-12.1 

51 

-20.1 

76.0 

8.7 

M 

75.00 

995.6 

-3.8 

43 

-14.5 

83.0 

8.0 

RN 

114.00 

990.7 

1.3 

36 

-12.1 

93.0 

7.0 

T 

360.00 

960.9 

1.3 

33 

-13.2 

157.0 

8.2 

T 

573.00 

935.7 

0.4 

33 

-14.0 

163.0 

9.1 

RH 

641.00 

927.9 

0.0 

33 

-14.3 

163.0 

8.7 

T 

1335.05 

850.0 

-5.4 

46 

-15.2 

155.0 

9.1 

M 

1846.00 

796.1 

-8.2 

48 

-17.2 

173.0 

9.5 

T 

2832.06 

700.0 

-14.6 

44 

-24.1 

178.0 

27.1 

M 

3123.00 

673.5 

-17.2 

53 

-24.5 

178.0 

27.0 

RH 

4214.00 

580.7 

-26.5 

76 

-29.4 

179.0 

22.5 

RH 

4540.00 

554.9 

-29.3 

83 

-31.2 

179.0 

22.7 

RH 

4866.00 

530.0 

-31.5 

63 

-36.2 

172.0 

26.8 

RH 

5276.41 

500.0 

•34.2 

49 

-41.1 

176.0 

31.1 

M 

5342.00 

495.4 

-34.7 

52 

-41.0 

178.0 

31.7 

RH 

5932.00 

454.8 

-39.0 

43 

-46.8 

191.0 

29.0 

RH 

6798.73 

400.0 

-46.2 

44 

-53.2 

194.0 

19.2 

M 

7728.00 

347.0 

-53.0 

49 

-58.7 

183.0 

25.9 

T 

8138.00 

325.6 

-53.9 

47 

•59.9 

188.0 

37.7 

T 

8659.02 

300.0 

•56.9 

41 

-63.7 

190.0 

36.3 

N 

8672.00 

299.4 

•56.8 

41 

•63.6 

190.0 

36.3 

T 

9526.91 

261.2 

-57.5 

14 

•71.8 

263.0 

38.7 

TX 

9815.27 

250.0 

-55.6 

12 

-71.0 

204.0 

36.3 

N 

9916.00 

246.1 

-55.2 

11 

•71.5 

204.0 

35.6 

T 

11257.16 

200.0 

-49.3 

4 

-73.5 

214.0 

40.9 

M 

11986.00 

179.2 

•46.3 

3 

•73.1 

207.0 

37.3 

T 

13160.64 

150.0 

-47.9 

2 

-76.9 

208.0 

39.4 

M 

15599.00 

103.4 

-48.7 

2 

-77.5 

210.0 

32.1 

T 

15819.70 

100.0 

-47.0 

2 

-76.2 

213.0 

30.7 

N 

16516.00 

90.1 

-45.3 

2 

-75.0 

251.0 

20.6 

T 

17598.00 

76.5 

-45.7 

2 

-75.3 

214.0 

29.5 

T 

18192.62 

70.0 

-a.2 

2 

-74.3 

219.0 

31.1 

N 

18938.00 

62.6 

-45.5 

1 

-79.5 

219.0 

21.0 

H 

Level  types:  (G)  Gape  in  the  data  of  at  least  100  rR> 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

(M)  Mandatory  levala 

(RH)  Significant  levels  of  relative  hwidity 

<S)  Surface  data 

(T)  Significant  levels  of  teaperature 

(TX>  Additional  significant  levels  of  taaperature 
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'R 


Rag*  1 

MANDATORY  I  S16NIFICAHT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 

Date:  03-2S-92  Launch  tlw:  1:01:00  File:  ON032SO1.vaf 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

(C) 

OEW 

RN 

(X> 

PT  WIND 

TEW> 

(C) 

UINO 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

S.06 

1000.0 

M 

30.08 

996.4 

•16.0 

78 

-18.9 

60.0 

8.0 

S 

84.00 

987.6 

-7.0 

46 

-16.6 

71.0 

5.4 

RH 

154.69 

978.8 

0.0 

31 

-15.3 

82.0 

4.5 

T 

348.00 

955.6 

1.8 

27 

-15.2 

134.0 

3.3 

RH 

703.00 

914.3 

0.0 

24 

-18.1 

150.0 

6.0 

T 

1282.75 

850.0 

•3.6 

25 

-20.7 

149.0 

11.1 

M 

2788.22 

700.0 

-13.9 

40 

-24.5 

136.0 

18.0 

M 

2888.00 

690.8 

•14.8 

44 

-24.3 

136.0 

17.7 

RH 

3518.00 

635.0 

•20.6 

64 

•25.6 

145.0 

19.8 

RH 

4596.00 

547.7 

-27.5 

71 

-31.1 

165.0 

30.7 

T 

5246.64 

500.0 

•31.0 

56 

-36.8 

181.0 

30.0 

M 

5285.00 

497.3 

-31.2 

57 

-36.9 

162.0 

30.1 

RH 

6471.36 

418.7 

-39.9 

55 

-45.4 

176.0 

29.0 

TX 

6792.27 

400.0 

-42.5 

52 

-48.3 

167.0 

25.1 

M 

8112.00 

327.3 

-54.0 

41 

-61.0 

156.0 

U.1 

T 

8575.74 

303.8 

-57.2 

37 

-64.7 

162.0 

44.1 

TX 

8630.00 

301.7 

-57.2 

37 

-64.7 

163.0 

43.7 

T 

8665.44 

300.0 

-57.1 

36 

•64.8 

163.0 

43.3 

M 

9831.33 

250.0 

-53.9 

11 

-70.4 

191.0 

45.3 

M 

11275.50 

200.0 

•49.8 

6 

-71.2 

203.0 

47.5 

M 

11559.00 

191.5 

-50.4 

6 

-71.7 

201.0 

46.3 

T 

12488.00 

166.1 

-48.1 

5 

•71.1 

189.0 

54.0 

T 

13167.71 

150.0 

•45.0 

4 

-70.2 

201.0 

39.4 

M 

13365.00 

145.6 

•45.4 

4 

•70.5 

201.0 

38.7 

T 

14002.00 

132.3 

•47.7 

3 

•74.2 

190.0 

45.3 

T 

14911.00 

115.2 

•45.6 

2 

-75.3 

200.0 

52.3 

T 

15564.00 

104.7 

•40.8 

2 

-71.8 

191.0 

48.0 

T 

15869.73 

100.0 

•42.8 

2 

-73.3 

190.0 

50.6 

M 

18250.36 

70.0 

•47.9 

2 

-76.9 

198.0 

44.1 

M 

18319.00 

69.2 

•47.3 

2 

-76.5 

200.0 

43.2 

T 

19078.00 

61.8 

•46.0 

3 

-72.9 

191.0 

26.4 

T 

20174.00 

52.4 

•46.6 

1 

-80.3 

206.0 

27.6 

H 

Level  types:  (C)  Caps  In  tha  data  of  at  least  100  sfe 


(H)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

(M)  Mandatory  levels 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  huaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

taaperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  tatsperature 
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Pressure  (hPa) 


“R  1 

>  NANOATORY  I  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUNIDITT  DATA 


Data:  03-25-92 

Launch 

tiiw:  12:14:22 

Flit: 

DN0S2512.vai 

ALTITUDE 
<gaop  ■  NSL) 

PRESS 

(iR» 

TEMP 

(C) 

OEU 

RM 

(X) 

PT  WIND 

TEMP 

CC) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SP^ 

(Kta) 

TYPE 

517.53 

1000.0 

M 

30.08 

993.8 

-8.0 

80 

-10.8 

220.0 

15.0 

S 

93.00 

984.2 

-4.7 

75 

-8.4 

224 :0 

18.3 

T 

21'-. 00 

969.2 

-1.4 

56 

-9.0 

226.0 

22.2 

RN 

267.60 

962.9 

0.0 

47 

-9.9 

227.0 

23.9 

T 

367.00 

951.0 

0.0 

47 

-9.9 

228.0 

26.2 

T 

1254.52 

850.0 

-6.3 

57 

-13.4 

227.0 

25.6 

M 

1720.00 

800.6 

-9.9 

67 

-14.8 

229.0 

26.6 

RH 

2117.00 

760.2 

-13.5 

87 

-15.2 

235.0 

28.8 

RH 

2739.64 

700.0 

•17.2 

75 

-20.6 

241.0 

26.3 

M 

2960.00 

679.8 

-18.3 

67 

-22.9 

241.0 

24.9 

RH 

3249.00 

653.9 

-20.0 

45 

-28.8 

242.0 

24.3 

RH 

3769.00 

609.2 

-23.8 

30 

-36.4 

238.0 

27.8 

RH 

4677.00 

536.7 

-32.5 

50 

-39.4 

234.0 

28.2 

RH 

5171.82 

500.0 

-36.8 

65 

-40.9 

243.0 

21.6 

M 

5545.08 

472.9 

-39.8 

67 

-43.5 

235.0 

18.7 

TX 

6675.85 

400.0 

-48.9 

54 

-54.1 

214.0 

34.3 

N 

6746.00 

395.7 

-48.9 

53 

-54.2 

215.0 

36.0 

T 

7854.00 

334.3 

-49.7 

11 

-66.9 

216.0 

26.6 

T 

8442.74 

304.8 

•52.1 

10 

-69.6 

207.0 

28.8 

TX 

8518.00 

301.9 

-51.7 

9 

-70.0 

206.0 

29.0 

T 

8558.65 

300.0 

-51.2 

9 

-69.5 

205.0 

28.6 

M 

9752.47 

250.0 

-47.7 

5 

-70.8 

194.0 

37.6 

M 

10135.00 

235.8 

-48.9 

5 

-71.7 

196.0 

36.0 

T 

11218.15 

200.0 

-47.9 

4 

-72.4 

200.0 

41.3 

M 

13075.00 

151.0 

-47.8 

3 

-74.2 

195.0 

50.2 

T 

13117.23 

150.0 

•48.0 

3 

-74.4 

196.0 

50.2 

M 

15820.00 

100.0 

-43.3 

3 

-70.9 

189.0 

51.9 

M 

16068.00 

96.3 

•44.8 

3 

-72.0 

191.0 

53.1 

T 

18201.47 

70.0 

•45.2 

3 

-72.3 

205.0 

44.6 

M 

18321.00 

68.8 

-43.7 

3 

-71.2 

205.0 

U.9 

T 

19247.00 

60.0 

-42.7 

3 

-70.5 

182.0 

19.4 

T 

20452.31 

50.0 

-46.2 

3 

-73.1 

188.0 

14.9 

M 

20466.00 

49.9 

-46.1 

3 

-73.0 

186.0 

15.0 

T 

20639.00 

48.7 

-47.0 

3 

-73.6 

179.0 

16.1 

H 

Level  types: 

(G) 

Caps  In  the  data 

of 

at  least  100  ab 

(H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

Bouviing 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  huaidity 

(S) 

Surface  data 

<T) 

Significant  levels 

of  taaperature 

<TX)  Additional  aignificant  lavala  of  taaperatura 

i 
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Pressure  (hPa) 


Rat*  1 


N  A  N  D  A 

A 

Date:  03*25-92 

TORY 
N  D 

Launch 

t  SIC 

R  E  L  A  T  1  V 

tiae:  23:46:23 

M  1 

E 

P  I  C  A  N  T 

H  U  N  I  0  1 

T  E  N  P  E 
T  Y  DA 

file: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DH032600.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(KtS) 

ALTITUDE 
(gaop  SI  MSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

<C) 

DEW 

RN 

<X) 

PT  WIND 

TEMP 
(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

15.98 

lOW.O 

M 

30.08 

998.2 

•4.0 

72 

-8.3 

220.0 

10.0 

S 

A6.00 

994.6 

•1.7 

59 

-8.6 

223.0 

8.4 

T 

95.00 

988.6 

0.0 

50 

-9.2 

227.0 

7.0 

RH 

267.00 

967.5 

1.4 

39 

-11.0 

243.0 

4.7 

RH 

461.33 

944.4 

0.0 

46 

-10.2 

257.0 

3.7 

T 

1294.54 

850.0 

•6.7 

54 

-14.4 

229.0 

11.1 

N 

1896.00 

786.4 

-11.5 

66 

-16.6 

228.0 

15.0 

RH 

2066.00 

769.1 

-12.9 

70 

-17.2 

227.0 

15.4 

RH 

2776.57 

700.0 

-18.3 

63 

-23.6 

228.0 

19.4 

M 

4124.00 

582.1 

-29.2 

55 

-35.3 

229.0 

17.3 

RH 

4450.00 

556.0 

-32.0 

54 

-38.1 

227.0 

19.2 

RH 

4526.00 

550.1 

-32.3 

49 

-39.4 

227.0 

19.2 

RH 

5191.42 

500.0 

-36.9 

41 

-45.3 

231.0 

18.1 

M 

5594.04 

471.0 

-39.7 

40 

-48.1 

220.0 

18.3 

TX 

6701.15 

400.0 

-47.5 

46 

-54.1 

200.0 

20.6 

N 

6775.00 

355.5 

-47.7 

47 

-54.1 

199.0 

21.6 

T 

8340.74 

310.0 

-57.0 

40 

-64.0 

194.0 

29.4 

TX 

8375.00 

308.9 

-57.0 

40 

-64.0 

194.0 

29.2 

T 

8560.73 

300.0 

-56.2 

32 

-64.9 

194.0 

29.4 

M 

9734.18 

250.0 

-51.4 

6 

-72.4 

192.0 

27.3 

M 

9850.00 

245.6 

•51.3 

5 

-73.6 

191.0 

26.8 

T 

11194,12 

200.0 

•49.6 

2 

-78.1 

186.0 

»5.0 

M 

13076.58 

150.0 

•47.6 

1 

•81.0 

185.0 

48.9 

N 

14130.00 

128.0 

•45.2 

1 

•79.3 

192.0 

48.0 

T 

15777.00 

100.0 

•44.2 

1 

-78.6 

181.0 

43.3 

M 

17398.00 

78.5 

-43.0 

1 

-77.8 

193.0 

41.4 

T 

18172.36 

70.0 

-43.6 

1 

-78.2 

185.0 

37.1 

N 

19173.00 

60.3 

-44.3 

1 

-78.7 

190.0 

20.0 

T 

20135.00 

52.2 

•46.2 

1 

•80.0 

172.0 

23.1 

H 

Laval  cvpas: 

(0) 

Gaps  in  the 

data 

of  St  least 

100  wb 

iK)  Rithast  (aval  of  tha  toundint 
(L)  LOtMtt  lavat  of  tha  soundint 

(H>  Mandatory  levels 


(RH) 

(S) 

Significant 
Surface  data 

levels 

of 

relative  humidity 

(T) 

Significant 

levels 

of 

tasperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  tsaperatura 
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‘R 


R»Rt  1 

MANDATORY  t  SICNIFtCANT  TEHRERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 

Date:  03-26-92  Launch  tiaa:  12:10:U  File:  DN0S2612.vai 


ALTITUDE 
(Oeop  II  MSL) 

PRESS 

(Nb) 

TEMP 

(0) 

OEU 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

UIND 

HIND  LEVEL 

DIRECT  SPEED 

(Dag)  (Kts> 

TYPE 

30.08 

1005.8 

-17.0 

80 

-19.6 

230.0 

5.0 

S 

U.OO 

1002.2 

-18.0 

87 

-19.6 

241.0 

3.9 

T 

60.68 

1000.0 

-17.1 

89 

-18.5 

2U.0 

3.7 

M 

227.00 

978.5 

-8.6 

95 

-9.3 

288.0 

2.9 

RH 

295.00 

969.9 

-5.1 

96 

-5.6 

310.0 

3.3 

T 

495.00 

945.6 

-4.3 

75 

-8.0 

323.0 

3.7 

RH 

612.00 

931.6 

-4.6 

66 

-10.0 

296.0 

2.1 

RH 

1191.00 

865.2 

-7.7 

86 

-9.6 

205.0 

7.0 

RH 

1328.83 

850.0 

-8.3 

89 

-9.7 

221.0 

8.4 

M 

2424.00 

736.6 

-16.6 

96 

-17.1 

226.0 

14.2 

RH 

2804.99 

700.0 

-19.4 

96 

-19.8 

211.0 

16.8 

M 

4182.00 

579.3 

•30.3 

76 

-33.1 

221.0 

16.3 

RH 

5210.00 

500.0 

-39.2 

66 

•43.1 

217.0 

16.9 

M 

5961.00 

447.4 

-U.5 

46 

-51.3 

215.0 

18.9 

T 

6702.68 

400.0 

-48.9 

38 

-56.9 

218.0 

24.9 

M 

7863.00 

334.3 

-56.5 

39 

-63.7 

220.0 

29.2 

T 

7982.77 

327.4 

-57.5 

39 

•64.6 

220.0 

28.0 

TX 

8183.00 

317.8 

-56.5 

38 

-63.9 

218.0 

27.4 

T 

8548.36 

300.0 

-56.8 

31 

•65.6 

216.0 

27.8 

M 

9448.00 

260.5 

-54.0 

22 

-65.6 

202.0 

27.0 

T 

9712.33 

250.0 

-53.3 

20 

-65.7 

195.0 

29.6 

M 

11157.12 

200.0 

-50.6 

17 

-64.5 

188.0 

34.0 

N 

13040.64 

150.0 

-48.2 

16 

•62.9 

180.0 

43.0 

M 

13070.00 

149.4 

-48.3 

16 

•63.0 

181.0 

43.0 

T 

15724.31 

100.0 

•U.8 

8 

-65.2 

193.0 

51.3 

N 

18135.00 

70.0 

•42.0 

2 

-72.7 

175.0 

51.9 

T 

18135.00 

70.0 

-42.0 

2 

-72.7 

175.0 

51.9 

N 

19701.00 

55.4 

-45.0 

2 

-74.8 

192.0 

28.6 

T 

20384.46 

50.0 

-45.3 

2 

-75.1 

189.0 

24.4 

M 

21032.00 

45.4 

•46.4 

2 

-75.8 

176.0 

16.9 

T 

21946.00 

39.5 

-45.5 

2 

-75.2 

181.0 

22.4 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

<M} 

(RH) 

<S) 

<T) 

Gape  In  the  data 

Highest  level  of 

Lowest  level  of  < 

Mandatory  lavels 

Significant  levela 

Surface  data 

Significant  levels 

of  at  least  100  ab 
the  sounding 
the  sounding 

of  relative  hualdity 

of  teaperature 

(TX)  Additional  aignif  leant  levela  of  tenperature 
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ressure  (hPa) 


NANO 

Date:  03-27*92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

Y  8  S  1  G 

R  E  L  A  T  1  V 

tiae:  00:03:46 

N  I 

E 

F  1  C  A  N  T 

H  U  H  I  D  1 

T  E  M  P  E 
T  Y  0  A 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

ON032700.va< 

DEU 

PT  WIND 

UIMO 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

«N 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  M  MSI) 

(«b) 

(C) 

(X) 

<C) 

(Ocfl) 

(Kta) 

30.08 

1011.8 

-11.0 

82 

-13.5 

270,0 

5.0 

S 

36.00 

1009.3 

-12.6 

63 

-18,2 

266.0 

4.1 

RH 

106.51 

1000.0 

-13.0 

77 

-16.1 

252.0 

2,7 

N 

177.00 

990.7 

-12.8 

83 

-15.1 

221.0 

1.7 

RH 

529.00 

946.0 

•11.4 

86 

-13.3 

130.0 

5.1 

T 

625.00 

934.3 

-8.4 

93 

-9.3 

129.0 

5.4 

T 

1171.00 

870.7 

-10.5 

94 

-11.3 

163.0 

4.1 

RH 

1355.96 

850.0 

-10.1 

95 

-10.8 

190.0 

4.2 

M 

1637.00 

819.5 

-11.9 

92 

-12.9 

216.0 

6.0 

T 

2151.00 

765.9 

-14.9 

74 

-18.5 

200.0 

9.5 

RH 

2824.81 

700.0 

-20.3 

80 

-22.8 

198.0 

14.2 

M 

2903.00 

692.7 

-20.9 

83 

-23.0 

199.0 

14.4 

RH 

3473.00 

640.9 

-24,7 

63 

-29.7 

231.0 

8.2 

RH 

4313.00 

570.2 

-31.6 

50 

-38.5 

222.0 

4.1 

RH 

4780.00 

533.4 

-35.6 

43 

-43.6 

217.0 

6.0 

RH 

5226.52 

500.0 

-39.0 

35 

•48.6 

245.0 

6.9 

M 

5310.00 

493.9 

-39.0 

32 

-49.4 

249.0 

8.0 

T 

6734.91 

400.0 

-46.8 

38 

-55.0 

255.0 

22.5 

M 

6865.00 

392.2 

-47.8 

39 

-55.7 

255.0 

22.9 

T 

8580.59 

300.0 

-61.0 

27 

-70.4 

240.0 

26.8 

M 

8765.00 

291.1 

•62.1 

27 

-71.4 

238.0 

26.6 

T 

9715.26 

250.0 

-57.8 

22 

-68.9 

203.0 

29.1 

M 

11107.00 

201.2 

•52.6 

13 

-68.2 

187.0 

28.2 

T 

11146.00 

200.0 

•52,7 

13 

-68.2 

186.0 

28.4 

N 

13012.09 

150.0 

-50.0 

14 

-65.5 

180.0 

42.5 

M 

15682.31 

100.0 

•45.4 

11 

-63.4 

179.0 

61.9 

M 

16217.00 

92.4 

-44.3 

10 

•63.2 

183.0 

62.4 

T 

18086.00 

70.0 

-43.3 

5 

•67.4 

185.0 

51.9 

N 

18854.00 

62.4 

-41.6 

2 

-72.4 

187.0 

47.6 

T 

19041.00 

60.7 

-41.3 

1 

-76.7 

186.0 

43,9 

H 

Level  types: 

(G) 

<H) 

<L) 

<M) 

Gape  in  «:he  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

100  nb 

<RK) 

<S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

huaidi  ty 

(T) 

Significant  levels 

of  tcMperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teaperature 
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Paaw  1 

NANOATOKY  i  StGHIFICANT  TEMPERATURE 
AMO  RELATIVE  NUMIDITT  DATA 


0«te:  03*27-92  Launch  tU 


12:11:46 


FUe:  00(02712.  vai 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

<C> 

OEM 

RH 

(X) 

PT  WIND 

TEMP 
(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dao) 

LEVEL 

SPEED 

(Kta) 

TYPE 

30.08 

1017.0 

-15.0 

82 

-17.4 

270.0 

4.0 

S 

54.00 

1012.0 

-15.1 

76 

-18.4 

268.0 

3.9 

RH 

143.98 

1000.0 

-15.4 

77 

-18.5 

265.0 

3.9 

M 

393.00 

967.5 

-15.3 

87 

-17,0 

257.0 

3.7 

RH 

613.00 

939.8 

-13.5 

96 

-14.0 

195.0 

2.1 

RH 

961.00 

898.1 

-11.1 

96 

-11.4 

157.0 

3.1 

RH 

1383.04 

850.0 

-11.8 

97 

-12.2 

197.0 

5.2 

M 

1524.00 

834.5 

-11.9 

86 

-13.8 

201.0 

6.4 

RH 

1684.00 

817.1 

-13,1 

78 

-16,1 

199.0 

7.6 

RH 

2359.00 

747.1 

-19,3 

93 

-20.1 

188.0 

8.6 

RH 

2605.00 

722.7 

-19.7 

72 

-23.4 

204.0 

7.0 

RH 

2841.73 

700.0 

-20.2 

56 

-26.8 

232.0 

6.2 

M 

2917.00 

693.0 

-20.5 

50 

-28.2 

239.0 

7.0 

RH 

3273.00 

660.3 

-22.8 

45 

-31.4 

274.0 

6.8 

RH 

3348.00 

653.6 

-23.4 

58 

-29,3 

284.0 

7.2 

RH 

4595.00 

549.1 

-33.4 

37 

•43.0 

323.0 

7.8 

RH 

5245.84 

500.0 

-38.9 

34 

-48.7 

330.0 

6.6 

M 

6396.00 

421.3 

-47.4 

53 

•52.8 

191.0 

10.1 

T 

6738.43 

400.0 

-49.0 

51 

-54.7 

177.0 

16.2 

M 

8578.05 

300.0 

-60.6 

36 

-68.1 

168.0 

22.5 

N 

9068.79 

276.6 

-63.2 

39 

-69.9 

177.0 

19.8 

TX 

9119.00 

274.8 

-62.9 

39 

•69.6 

177.0 

20.0 

T 

9703,46 

250.0 

•62.6 

32 

-70.7 

1T1.0 

22.0 

M 

9850.00 

244.2 

-60.5 

30 

-69.2 

168.0 

23.3 

T 

11114.74 

200.0 

-54.3 

9 

-72.0 

188.0 

26.8 

M 

11433.00 

190.3 

-53.6 

8 

-72.3 

183.0 

28.0 

T 

12964.97 

150.0 

-52.6 

6 

-73.4 

175.0 

37.1 

N 

14579.00 

117.0 

-48.7 

5 

-71.6 

179.0 

49.8 

T 

15620.48 

100.0 

-46.3 

5 

-69.7 

184.0 

49.4 

N 

16703.00 

85.1 

-43.7 

4 

-69.3 

174.0 

52.3 

H 

Level  types: 

<G) 

Gaps  in  the  data  of  at  least 

100  ab 

(H) 

Highest  level  of  the  sounding 

(L) 

'.owest  level  of  the  sounding 

(H) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

humidity 

(S> 

Surface  data 

<T) 

Significant  levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant  levels 

of  tenperature 
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*R  ^•9*  1 


MAM 

Date:  03-27-92 

0  A  T  0  R  Y 
AND 

LKjnch 

A  S  1  G 

R  E  L  A  T  1  V 

tiw:  23:37:57 

N  t  r 

E  H 

1  C  A  N  T 

U  N  I  0  1 

T  E  M  P  E 
T  Y  DA 

File; 

NATURE 

T  A 

DH032800.vai 

ALTITUDE 
(geop  m  NSL) 

PRESS 

(■*» 

TEMP 

<C) 

DEW  PT  WIND 

RM  TEMP 

<X)  <c> 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1021.4 

-14.0 

76 

-17.3 

250.0 

5.0 

S 

71.00 

1014.2 

-16.1 

57 

-22.6 

249.0 

4.5 

RH 

176.62 

1000.0 

-17.1 

75 

-20.3 

245.0 

3.4 

M 

215.00 

994.8 

-17.4 

78 

-20.3 

242.0 

2.9 

RH 

1133.00 

880.7 

-13.6 

94 

-14.4 

113.0 

13.4 

RH 

1404.43 

850.0 

-12.6 

88 

-14.2 

111.0 

14.3 

M 

1595.00 

829.0 

-13.2 

90 

-14.5 

115.0 

12.6 

T 

2032.00 

782.6 

-15.3 

74 

-18.9 

143.0 

8.2 

RH 

2324.00 

752.8 

-17.5 

79 

-20.2 

150.0 

6.2 

RH 

2558.00 

729.6 

-18.0 

59 

-24.0 

141.0 

4.1 

RH 

2866.67 

700.0 

-19.7 

48 

-27.8 

114.0 

2.4 

M 

3432.00 

648.3 

-23.7 

39 

-33.7 

137.0 

3.3 

RM 

4331.00 

572.0 

-32.0 

59 

-37.3 

140.0 

5.6 

RH 

5265.61 

500.0 

-40.0 

67 

-43.7 

156.0 

10.3 

M 

6748.95 

400.0 

-52.2 

55 

-57.0 

154.0 

18.6 

M 

7204.00 

372.7 

-55.0 

52 

-60.2 

155.0 

23.3 

T 

8568.44 

300.0 

-61.2 

43 

-67.4 

163.0 

28.3 

H 

8660.74 

295.1 

-61.5 

42 

-67.8 

164.0 

28.2 

TX 

8716.00 

293.0 

-61.4 

42 

-67.7 

164.0 

28.4 

T 

9702.97 

250.0 

-59.2 

32 

-67.6 

172.0 

31.7 

H 

11114.83 

200.0 

-56.5 

13 

-71.4 

179.0 

29.0 

M 

11846.00 

178.3 

-55,3 

8 

-73.7 

181.0 

28.2 

T 

12952.77 

150.0 

-53,4 

5 

-75.2 

1f6.0 

36.7 

N 

15594.00 

100.0 

•47.3 

2 

♦76.5 

172.0 

47.4 

N 

17969.78 

70.0 

-43.3 

1 

-78.1 

186.0 

53.7 

N 

18184.00 

67.8 

-42.1 

1 

-77.2 

184.0 

49.4 

H 

Laval 

typas:  (G) 

(H) 
(L) 
(N) 
(RH) 
(S) 
<T) 
CTX) 

Gaps  In  tha  data  of  at  taaat  100  ab 

Highast  (aval  of  tha  Bounding 

Louaat  taval  of  tha  sounding 

Mandatory  lavals 

Significant  (avals  of  ralativa  buMidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  taas»ratura 

Additional  significant  lavals  of  teatwrature 
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1 

MANDATORY  I  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AMD  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  03*28*92  Launch  tiM:  12:06:S9 


File:  DNQ32812.va{ 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(mb) 

(C> 

DEW 

RH 

(%) 

PT  WINO 

TEMP 
(C) 

UINO 

DIRECT 

(Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1026.6 

*20.0 

80 

*22.5 

230.0 

9.0 

S 

152.00 

1008.3 

-16.9 

82 

*19.2 

240.0 

7.4 

T 

213.75 

1000.0 

*17.1 

84 

-19.1 

247.0 

6.8 

M 

413.00 

973.7 

*18.3 

90 

*19.5 

271.0 

5.8 

RH 

961.00 

904.7 

*17.8 

82 

-20.1 

238.0 

6.0 

T 

1356.00 

858.2 

*17.6 

82 

*19.9 

229.0 

8.7 

T 

1428.67 

850.0 

*15.2 

85 

-17.2 

226.0 

9.3 

M 

1545.00 

837.1 

*12.8 

78 

*15.8 

221.0 

11.1 

T 

1844.00 

804.9 

•14.3 

70 

*18.5 

208.0 

13.8 

RH 

2481.00 

739.3 

*20.3 

86 

*22.0 

179.0 

18.5 

RH 

2882.46 

700.0 

*22.8 

91 

-23.9 

184.0 

18.1 

M 

2915.00 

696.9 

*22.5 

90 

*23.7 

185.0 

18.3 

T 

3132.00 

676.6 

*23.7 

63 

*28.7 

191.0 

18.9 

RH 

3679.00 

627.4 

-27.4 

41 

*36.6 

207.0 

22.2 

RH 

5090.53 

512.5 

-39.7 

38 

*48.5 

196.0 

26.2 

TX 

5267.31 

500.0 

*41.3 

38 

*50.0 

198.0 

27.0 

M 

6329.00 

426.3 

-49.3 

34 

*58.2 

194.0 

30.1 

T 

6744.68 

400.0 

*52.1 

30 

*61.6 

188.0 

29.4 

M 

7568.00 

351.6 

*57.0 

37 

*64.6 

181.0 

28.6 

*■ 

8566.89 

300.0 

*60.0 

30 

*68.8 

175.0 

28.0 

M 

9098.80 

274.9 

*61.3 

27 

*70.7 

175.0 

29.7 

TX 

9430.00 

261.1 

*61.1 

25 

*71.0 

176.0 

29.9 

T 

9701.01 

250.0 

•58.7 

22 

*69.6 

1T7.0 

30.7 

M 

10532.00 

219.2 

*57.4 

12 

*72.7 

180.0 

23.9 

T 

11112.40 

200.0 

*55.6 

8 

*73.9 

188.0 

22.9 

M 

12953.32 

150.0 

*53.1 

3 

*78.2 

201.0 

24.5 

M 

15595.64 

100.0 

*48.7 

2 

*77.5 

194.0 

36.9 

M 

17956.37 

70.0 

*45.2 

1 

*79.3 

187.0 

42.0 

M 

19951.00 

52.0 

•43.6 

1 

*78.2 

184.0 

U.5 

T 

20207.64 

50.0 

•43.9 

1 

*78.4 

185.0 

45.8 

M 

21488.00 

41.3 

•43.6 

1 

*78.2 

188.0 

39.8 

T 

22585.00 

35.1 

•46.1 

1 

-79.9 

183.0 

39.3 

H 

Level  types:  (G)  Gaps  in  the  data  of  at  least  100  A 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

(M>  Mandatory  levels 

(RH)  Significant  levels  of  relative  humidity 

(S)  Surface  data 

(T)  Significant  levels  of  temperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  temperature 


57 


*R  P«9t  1 


NAN 

D  A  T  0  R  Y 

8  SIC 

H  t  F 

1  C  A  H  T 

T  E  N  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  1  V 

E  H 

U  N  I  D  I 

T  T  DA 

T  A 

Date:  03-29-92 

Lautch 

tine:  01:13:19 

File: 

0H032900.vai 

DEU  PT  HIND 

HIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RN 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  II  NSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1029.5 

•20.0 

70 

-24.0 

60.0 

2.0 

S 

149.00 

1011.5 

-15.6 

82 

-18.0 

94.0 

2.5 

RN 

234.53 

1000.0 

-15.2 

77 

-18.3 

109.0 

3.1 

N 

444.00 

972.7 

•14.5 

70 

-18.7 

123.0 

4.7 

T 

M9.00 

944.4 

-12.6 

62 

-18.3 

141.0 

3.3 

RH 

840.00 

923.5 

-11.4 

61 

-17.4 

169.0 

2.7 

RH 

923.00 

913.6 

•10.3 

22 

-27.9 

195.0 

2.7 

RN 

1246.00 

876.0 

-10.9 

13 

-33.8 

233.0 

5.1 

RH 

1364.00 

862.7 

-11.5 

35 

-23.8 

237.0 

6.4 

RH 

1476.82 

850.0 

-12.2 

42 

-22.4 

234.0 

7.8 

N 

1642.00 

831.8 

-13.5 

49 

-21.9 

234.0 

9.3 

RH 

2936.00 

700.0 

-21.5 

33 

•33.4 

231.0 

14.4 

N 

3098.00 

684.7 

-22.8 

29 

-35.9 

228.0 

15.2 

RH 

5025.60 

520.8 

-39.6 

32 

-49.9 

217.0 

24.1 

TX 

5312.77 

500.0 

-41.9 

34 

-51.4 

213.0 

27,4 

N 

6531.00 

416.1 

-51.1 

36 

-59.4 

203.0 

33.6 

T 

6787.20 

400.0 

-53.0 

36 

-61.1 

205.0 

33.0 

N 

7704.00 

346.3 

-57.6 

35 

-65.5 

194.0 

29.5 

T 

8418.74 

308.6 

-58.9 

27 

-68.5 

190.0 

29.4 

TX 

8607.42 

300.0 

•58.8 

26 

•68.8 

189.0 

28.7 

N 

8931.00 

285.0 

-58.3 

23 

-69.1 

186.0 

28.6 

T 

9760.48 

250.0 

-56.6 

14 

-71.0 

188.0 

28.3 

N 

11188.57 

200.0 

-53.4 

6 

-74.0 

1^.0 

24.3 

N 

11870.00 

179.9 

•53.1 

5 

-75.0 

181.0 

30.9 

T 

12139.00 

172.5 

•53.2 

5 

-75.0 

184.0 

31.9 

H 

Level 

types:  <G) 

Gaps  in  the 

data 

of  at  least 

100  wb 

<H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L> 

Lowest  level 

of  the  sounding 

<N) 

Nandatory  levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

hiMidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of  teaperature 

(TX) 

Additional 

significant  levels 

of  teaperature 
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R 


MANDATORY  t 
AND  R  E  L 


Pag*  1 

SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
ATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  03-29-92 


Launch  tiaa:  12:02:59 


File:  DH032912.vai 


ALTITUDE 
(geop  «  MSL) 

PRESS 

(Mb) 

TEMP 

(C) 

DEU 

RH 

(X> 

PT 

TEMP 

<C} 

WIND 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1030.0 

-28.0 

76 

-30.9 

60.0 

6.0 

S 

148.00 

1011.7 

-16.7 

94 

-17.4 

70.0 

7.0 

RH 

235.97 

1000.0 

-16.2 

79 

-19.0 

76.0 

8.0 

M 

321.00 

988.8 

-14.3 

74 

-17.9 

79.0 

8.9 

RH 

611.00 

952.1 

-9.5 

26 

-25.4 

82.0 

9.3 

RH 

785.00 

930.9 

•9.0 

12 

-33.1 

79.0 

8.2 

RH 

873.00 

920.3 

-9.7 

33 

-22.9 

79.0 

8.0 

RH 

1209.00 

881.0 

-12.0 

49 

-20.5 

81.0 

5.6 

RH 

1482.08 

850.0 

-13.4 

48 

-22.0 

110.0 

4.3 

M 

2931.93 

700.0 

-23.4 

30 

-36.0 

182.0 

6.4 

M 

3048.00 

688.9 

-24.3 

29 

-37.2 

179.0 

7.6 

RH 

3598.00 

638.4 

-28.8 

26 

-42.2 

185.0 

12.2 

RH 

4267.00 

580.9 

-34.1 

46 

-41.6 

199.0 

15,4 

RH 

4962.67 

524.5 

-39.9 

54 

-45.6 

201.0 

20.4 

TX 

5296.71 

500.0 

-42.5 

52 

-48.4 

198.0 

22.4 

N 

6762.56 

400.0 

-55.0 

44 

-61.4 

198.0 

29.0 

M 

7411.00 

361.0 

-59.3 

43 

-65.6 

194.0 

26.0 

T 

7968.00 

330.2 

-60.1 

42 

-66.5 

200.0 

23.3 

T 

7996.77 

328.1 

-60.3 

42 

-66.7 

200.0 

23.5 

TX 

8568.81 

300.0 

•59.9 

33 

-68.2 

201.0 

26.7 

M 

8970.00 

281.3 

-58.2 

25 

-68.4 

200.0 

25.1 

T 

9715.27 

250.0 

-56.4 

13 

-71.2 

195.0 

24.5 

M 

11139.74 

200.0 

-53.7 

5 

-75.4 

201.0 

29.7 

M 

12996.64 

150.0 

-51.9 

3 

-77.3 

199.0 

36.0 

M 

14127.00 

126.0 

-51.5 

3 

-77.0 

194.0 

39.7 

T 

15633.70 

100.0 

•48.0 

3 

-74.4 

204.0 

38.8 

M 

16915.00 

82.3 

•48.5 

2 

-77.3 

200.0 

U.1 

T 

17984.56 

70.0 

•47.2 

2 

-76.4 

200.0 

37.9 

M 

20209.00 

50.0 

•45.1 

2 

-74.9 

191.0 

41.4 

M 

20588.00 

47.3 

-46.6 

2 

-76.0 

190.0 

43.9 

T 

21784.00 

39.5 

•46.3 

2 

-75.8 

201.0 

48.2 

H 

Level  types:  (G) 

<H) 
<L) 
(M) 
(RH) 
<S) 
(T) 
(TX) 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  hiaaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  teaperature 

Additional  significant  levels  of  teaperature 
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*R  P«9*  1 


NANO 

Date:  03-29-92 

A  T  0  R 
AND 

LauKh 

Y  8  S  I  6 

R  E  L  A  T  1  V 

ti*a:  23:55:00 

N  t 

E 

F  1  C  A  N  T 

M  U  N  1  0  1 

TENPERATU 

T  Y  DATA 

File:  DNOS3000. 

R  E 

vaf 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

<geop  ■  NSL) 

(■6> 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kta) 

17.05 

1028.4 

-14.0 

81 

-16.5 

70.0 

12.0 

S 

128.66 

1013.5 

-11.0 

81 

-13.6 

86.0 

14.6 

TX 

176.00 

1007.3 

-9.8 

85 

-11.8 

89.0 

15.6 

T 

231.84 

1000.0 

-10.3 

88 

-11,9 

92.0 

16.7 

N 

308.00 

990.2 

-9.8 

91 

-11,0 

96.0 

18.3 

RN 

631.00 

950.4 

-0.3 

71 

-4.9 

100.0 

18.5 

RH 

788.00 

932.1 

-0.1 

45 

-10.6 

98.0 

17.5 

RH 

1516.62 

850.0 

-6.9 

62 

-13.0 

92.0 

14.6 

N 

1572.00 

843.9 

-7.5 

66 

-12.7 

92.0 

14.2 

RH 

1995.00 

799.0 

-11.2 

80 

-13.9 

100.0 

11.7 

RH 

2585.00 

739.5 

-14.2 

60 

-20.2 

88.0 

6.2 

RH 

2999.00 

700.0 

-18.0 

72 

-21.8 

83.0 

6.0 

N 

3039.00 

696.2 

-18.3 

73 

-21.9 

82.0 

5.8 

RH 

5094.00 

523.5 

-36.2 

53 

-42.3 

126.0 

5.6 

RH 

5409.65 

500.0 

-38.9 

53 

-44.9 

127.0 

7.4 

N 

6896,74 

400.0 

-51.0 

45 

-57.5 

174.0 

7.4 

N 

6903.00 

399.6 

-51.0 

45 

-57.5 

175.0 

7.4 

T 

8333.74 

319.2 

-56.3 

31 

-65.2 

203.0 

13.8 

TX 

8450.00 

314.0 

-56.3 

31 

-65.2 

206.0 

14.4 

T 

8739.52 

300.0 

-56.1 

29 

-65.6 

210.0 

15.0 

N 

9906.72 

250.0 

-52.3 

17 

•66.0 

221.0 

20.1 

N 

10577.00 

225.5 

-50.8 

11 

-67.8 

209.0 

23.5 

T 

11360.67 

200.0 

-50.1 

7 

•70.4 

213.0 

29.0 

N 

13246.19 

150.0 

-47.8 

3 

-74.2 

210.0 

34.9 

N 

15937.47 

100.0 

-45.3 

2 

-75.1 

203.0 

a. 2 

N 

16085.00 

97.8 

•46.1 

2 

-75.6 

204.0 

U.5 

T 

18309.28 

70.0 

•45.9 

2 

-75.5 

210.0 

45.6 

N 

18344.00 

69.6 

-45.4 

2 

-75.1 

211.0 

45.5 

T 

20485.00 

50.7 

-42.6 

2 

-73.1 

190.0 

43.5 

T 

20572.00 

50.0 

-43.2 

2 

-73.5 

190.0 

42.8 

N 

22642.00 

36.8 

-43.7 

1 

-78,3 

209.0 

41.6 

T 

23120.00 

34.3 

-42.0 

2 

-72.7 

205.0 

40.8 

H 

Level  types: 

(C) 

Caps  in  the  data  at  least 

100  Mb 

(H) 

Highest  level  of  the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the  sounding 

(N) 

Nandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

hueidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  tenperature 

(TX) 

Additional  significant  levels 

of  teaperature 
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“R  P*9«  1 


N  A  N  0  A 

TORY 

t  S  I 

G  1 

i  I  f 

I  C  A  M  T 

T  £  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  0 

R  E  L  A  T 

1  V 

E 

H  U  M  1  0  I 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  03-30-92 

Launch 

tine:  12:07:51 

File: 

DH033012.vai 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  NSL) 

(aR» 

(C) 

(X> 

(C) 

(Dag) 

(Kts) 

17.05 

1026.8 

-21.0 

80 

-23.5 

70.0 

7.0 

S 

118.00 

1012.7 

-19.8 

81 

-22.2 

89.0 

5.4 

RH 

212.51 

1000.0 

-18.0 

92 

-19.0 

123.0 

4.9 

M 

365.00 

979.9 

-14.2 

86 

-16.0 

158.0 

6.8 

RH 

475-00 

965.9 

-11.7 

63 

-17.3 

169.0 

8.4 

RH 

744.00 

932,7 

-8.8 

54 

-16.4 

198.0 

9.5 

T 

946.00 

908.7 

-9.6 

47 

-18.8 

197.0 

10.3 

RH 

1457.50 

850.0 

-13.9 

66 

-18.8 

173.0 

8.7 

M 

1490.00 

846.4 

-14.2 

68 

-18.8 

172.0 

8.6 

RH 

1666.00 

827.0 

-15.5 

82 

-17.9 

169.0 

7.4 

RH 

2821.00 

708.2 

-22  4 

62 

-27.7 

0.0 

0.0 

RH 

2906.28 

700.0 

-23.2 

63 

-28.2 

0.0 

0.0 

M 

3211.00 

671.3 

-25.5 

75 

-28.6 

0.0 

0.0 

RH 

3951.00 

605.5 

-31.6 

82 

-33.6 

27.0 

3.9 

RH 

4983.64 

521.2 

-39.9 

72 

-43.0 

19.0 

5.8 

TX 

5275.32 

500.0 

-42.1 

62 

-46.5 

22.0 

6.4 

M 

5939.00 

452.8 

-46.3 

37 

-54.8 

0.0 

0.0 

T 

6754.27 

400.0 

-51.0 

27 

-61.5 

224.0 

1.2 

M 

8036.00 

327.5 

-57.1 

26 

-67.2 

243.0 

3.7 

T 

8219.75 

317.5 

-57.9 

25 

-68.2 

236.0 

5.6 

TX 

8588.62 

300.0 

-57.0 

22 

-68.2 

225.0 

10.7 

M 

9025.00 

280.1 

-56.4 

17 

-69.5 

222.0 

12.8 

T 

9748.31 

250.0 

-55.4 

12 

-71.1 

207,0 

16.9 

M 

11183.81 

200.0 

-52.6 

6 

-73.4 

217.0 

27.0 

M 

13054.19 

150.0 

-51.3 

4 

-75,0 

214.0 

33.2 

M 

13947.00 

130.8 

-50.2 

4 

-74.2 

209.0 

34.4 

T 

15701.82 

100.0 

-49.0 

4 

-73.2 

216.0 

40.9 

M 

18055.57 

70.0 

-48.1 

4 

-72.6 

214.0 

36.7 

M 

18153.00 

69.0 

-48.2 

4 

-72.7 

215.0 

36.9 

H 

Level  types: 

<G) 

Gaps  in 

the 

dete 

of  at  least 

100  wb 

<H) 

Highest 

ievel 

of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of 

the  sounding 

(M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels  of  relative 

huaidity 

<S) 

Surface 

data 

(T) 

Significant 

levels  of  tanperature 

(TX) 

Additional 

significwit  levels 

of  teaperature 
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Deadhorse  70.12  N  148.28  W  xx  xxx  92  xx:xx  GMT 


I:\leadex\dh0331  OO.mrs 


Temperature,  Dewpoint  (deg  C) 


Rag*  1 


M  A  N  0 

A  T  0  R 

Y  i  SIS 

N  I 

F  I  C  A  N  T 

TENPERATU 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  I  y 

E 

H  U  N  1  D  I 

T  Y  DATA 

Date:  03*30-92 

Launch 

time:  23:50:23 

File:  ON033100.vai 

DEW 

PT  WIND 

WIND  LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT  SPEED 

TYPE 

(geop  m  MSL) 

(■«» 

(C) 

(X) 

(C) 

(Dag)  (Kts) 

17.05 

1024.0 

•20.0 

76 

-23.1 

110.0  8.0 

S 

159.58 

1004.4 

-19.2 

91 

-20.3 

111.0  6.4 

TX 

192.28 

1000.0 

-19.0 

92 

-20.0 

112.0  6.0 

N 

207.00 

998.0 

-18.9 

92 

-19.9 

112.0  5.8 

RH 

334.00 

981.3 

-15.9 

72 

-19.8 

115.0  4.5 

RH 

552.00 

953.5 

-11.5 

52 

-19.4 

121.0  3.5 

RH 

876.00 

914.3 

-10.5 

58 

-17.1 

94.0  5.2 

T 

1294.00 

865.6 

-13.3 

73 

-17.1 

105.0  5.6 

RH 

1432.82 

850.0 

•13.8 

61 

-19,7 

111.0  5.1 

N 

1630.00 

828.2 

-14.9 

52 

-22.5 

116.0  4.9 

RH 

2338.00 

753.3 

•20.6 

72 

-24.3 

115.0  8.6 

RH 

2877.82 

700.0 

-23.9 

64 

-28.7 

122.0  7.4 

N 

3748.00 

620.3 

-30.8 

50 

-37.8 

91.0  5.8 

RH 

4053.00 

594.0 

-32.6 

27 

-45.2 

125.0  8.0 

RH 

5170.45 

505.0 

-39.8 

20 

-54.0 

165.0  11.3 

TX 

5248.22 

500.0 

-40.3 

20 

-54.4 

165.0  11.3 

N 

6734.07 

400.0 

-50.0 

17 

•64.0 

184.0  7.0 

N 

6814.00 

395.1 

-50.4 

17 

-64.4 

183.0  6.6 

T 

8217.00 

317.4 

-57.1 

13 

-71.9 

214.0  14.8 

T 

8364.74 

309.5 

-57.4 

12 

-72.7 

212.0  16.9 

TX 

8574.00 

300.0 

-57.0 

13 

•71.9 

207.0  18.7 

H 

9738.31 

250.0 

-53.6 

5 

-75.3 

206.0  22.0 

H 

11179.54 

200.0 

•51.3 

2 

-79.4 

219.0  32.8 

N 

12680.00 

158.9 

•49.9 

1 

-82.5 

220.0  37.3 

T 

13056.07 

150.0 

•50.5 

1 

-82.9 

221.0  38.5 

N 

15710.41 

100.0 

-48.7 

1 

-81.7 

225.0  44.2 

N 

18062.96 

70.0 

-48.4 

1 

-81.5 

214.0  43.5 

N 

18223.00 

68.3 

•48.8 

1 

•81.8 

217.0  44.7 

T 

19829.00 

53.6 

•46.2 

1 

-80.0 

220.0  36.3 

H 

Level  types: 

<C) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least  100  wb 

(H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(N) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  huaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  temperature 

(TX)  Additional  aignificant  levels  of  temperature 
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P«9*  1 

HAMDATORY  i  SIGNIFICANT  TENPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  03-31-92 


Launch  t1«e:  12:06:33 


FUe:  DN033112.va( 


ALTITUDE 
(geop  m  MSL) 

PRESS 

(■6) 

TEMP 

<C) 

OEU 

RH 

(»> 

PT  WIND 

TEMP 
(C> 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1022.5 

-24.0 

78 

-26.7 

220.0 

2.0 

S 

58.00 

1016.7 

-20.2 

75 

-23.5 

168.0 

1.4 

T 

181.08 

1000.0 

•20.2 

86 

-21.9 

113.0 

3.0 

M 

187.00 

999.2 

-20.2 

86 

-21.9 

112.0 

3.1 

RH 

767.00 

925.3 

-11.2 

75 

-14.7 

92.0 

4.5 

T 

900.00 

909.4 

-11.0 

66 

-16.1 

92.0 

4.5 

RH 

1302.00 

862.9 

-12.5 

63 

-18.1 

82.0 

3.5 

RH 

1375.00 

854.7 

-12.9 

58 

-19.4 

89.0 

3.9 

RH 

U16.70 

850.0 

-13.2 

60 

-19.2 

92.0 

4.1 

M 

1675.00 

821.5 

-14.7 

76 

-18.0 

103.0 

5.6 

RH 

2705.00 

715.7 

-21.5 

76 

-24.6 

147.0 

10.7 

RH 

2836.00 

703.0 

-22.2 

78 

-25.0 

153.0 

12.1 

RH 

2868.12 

700.0 

-22.3 

77 

-25.2 

154.0 

12.2 

H 

5155.46 

506.5 

-39.8 

64 

-44.0 

173.0 

20.8 

TX 

5253.18 

500.0 

-40.5 

63 

•44.8 

174.0 

20.8 

N 

6192.00 

434.7 

-46.8 

29 

-57.2 

187.0 

12.8 

T 

6740.12 

400.0 

-49.4 

17 

•63.5 

193.0 

13.2 

N 

8142.00 

321.6 

-56.7 

16 

•70.2 

207.0 

21.2 

T 

8205.75 

317.8 

•56.8 

16 

-70.3 

208.0 

22.0 

TX 

8584.47 

300.0 

-54.6 

15 

-69.1 

215.0 

25.0 

M 

9763.53 

250.0 

-50.9 

2 

-79.1 

219.0 

32.1 

M 

10747.00 

215.0 

-49.7 

1 

-82.4 

220.0 

38.1 

T 

11218.43 

200.0 

-49.4 

1 

-82.2 

218.0 

40.3 

M 

13105.97 

150.0 

-48.7 

1 

-81.7 

220.0 

44.0 

M 

15776.15 

100.0 

-48.4 

1 

-81.5 

216.0 

50.7 

M 

15992.00 

96.8 

-48.9 

1 

-81.8 

219.0 

50.7 

H 

Level  types:  (G)  Gape  In  the  data  of  at  least  100  ab 


(K)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lowest  level  of  the  sounding 


<M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels  of 

relative  hunidity 

<S) 

Surface 

data 

(T) 

Significant 

levels  of 

temperature 

(TX) 

Additional 

significant 

levels  of  temperature 
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Page  1 


M  A  K  D 

A  T  0  R  Y 

t  SIGN! 

F  1  C  A  N  T  TEMPERATURE 

AND 

RELATIVE 

HUMIDITY  DATA 

Date: 

03-31-92 

Launch 

time:  23:59:23 

Fite:  DHOAOIOO.vai 

ALTITUDE 
(geop  m  MSL> 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT  WIND  WIND  LEVEL 

TEMP  DIRECT  SPEED 

(C)  (Deg)  (Ktt) 

TYPE 

17.05 

1021.7 

-18,0 

79 

-20,7 

230.0 

7.0 

S 

71.00 

1014.2 

•20.2 

59 

-26.1 

229.0 

6.0 

RH 

175.77 

1000.0 

-21.3 

76 

•24.4 

224.0 

4.5 

M 

219.00 

994.1 

-21.4 

79 

-24.0 

220.0 

3.5 

RH 

589.00 

946.0 

-15,1 

86 

-16.9 

99.0 

2.1 

T 

786.00 

921.9 

-12.2 

84 

-14.3 

105.0 

3.1 

T 

1346.00 

856.8 

-13.0 

77 

-16.2 

125.0 

5.4 

T 

1406.11 

850.0 

-13.6 

81 

-16.2 

126.0 

5,7 

M 

1581.00 

830.6 

■15.2 

88 

-16.7 

130.0 

7.0 

RH 

1809.00 

805.8 

-16.4 

86 

-18.2 

134.0 

7.8 

RH 

1881.00 

798.2 

-15.8 

68 

-20.3 

139.0 

8.4 

RH 

1995.00 

786.2 

-15.9 

43 

-25.6 

145.0 

9.1 

RH 

2177.00 

767.4 

-17.0 

66 

-21.8 

152.0 

9.7 

RH 

2528.00 

732.1 

-19.8 

79 

-22.5 

161.0 

10,9 

RH 

2859.34 

700.0 

-22.1 

80 

-24,6 

162.0 

14.1 

H 

3642.00 

628.5 

-28.1 

81 

-30.3 

168.0 

16.5 

RH 

3730.00 

620.9 

•28.6 

58 

-34.2 

169.0 

16,5 

RH 

3965.00 

600.8 

-30.3 

34 

-41.0 

173.0 

16.3 

RH 

4150.00 

585,3 

-31.5 

14 

-50.0 

184.0 

14.4 

RH 

4414.00 

563.8 

■32.7 

11 

•53.0 

198.0 

13.8 

RH 

4794.00 

533.9 

-35,8 

31 

-46.8 

200.0 

15.0 

RH 

5246.76 

500.0 

-39.6 

42 

•47.5 

202.0 

15.6 

M 

6514.00 

413.7 

-49.0 

21 

-61.6 

-209.0 

18.7 

T 

6735.00 

400.0 

-50.1 

16 

-64.6 

211.0 

19.2 

M 

7575.00 

351.3 

-53,3 

10 

-70.5 

224.0 

25.7 

T 

8105.76 

322.8 

•54.6 

9 

•72,3 

227,0 

37.7 

TX 

8586.64 

300.0 

-54.2 

9 

•72.0 

228.0 

39.8 

H 

8669.00 

296.2 

-54.0 

9 

-71.8 

229.0 

41.4 

T 

9763.03 

250.0 

-51.4 

5 

-73.6 

223.0 

41.0 

M 

11220.26 

200.0 

-49.4 

2 

-78,0 

216.0 

42.7 

M 

12946.00 

153.6 

-49.3 

2 

-77.9 

218.0 

50.3 

T 

13102.77 

150.0 

-49,5 

1 

-82.2 

219.0 

50.3 

M 

15762.84 

100.0 

-48.9 

1 

-81.8 

218.0 

48.3 

M 

16275,00 

92.5 

-47.0 

1 

•80.5 

221.0 

49.8 

T 

18014.00 

71.3 

-45.2 

1 

-79.3 

219.0 

54.0 

T 

18137.56 

70.0 

•45,3 

1 

-79.4 

220.0 

55.6 

M 

18481.00 

66.5 

•U.8 

1 

-79.0 

221,0 

62.0 

H 

Level  types: 

(G> 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least 

o 

o 

(H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

hunidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  temperature 
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HAND 

Date:  04-01*92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

Y  «  S  I  6 

R  E  L  A  T  1  V 

tiRw:  12:09:53 

N  I 

E 

F  I  C  A  N  T 

H  U  M  1  0  I 

T  E  8  P  E 
T  Y  DA 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0N040112.vai 

OEU 

PT  WIND 

UIHO 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEHP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  NSL) 

(■b) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deo) 

(Kts) 

17.05 

1023.4 

•23.0 

79 

•25.6 

220.0 

10.0 

S 

40.00 

1020.2 

-21.2 

61 

-26.7 

223.0 

9.1 

RM 

138.00 

1006.8 

-20.0 

85 

-21.9 

230.0 

8.2 

RH 

188.75 

1000.0 

-20.0 

89 

•21.4 

235.0 

7.6 

M 

397.00 

972.3 

-19.1 

91 

-20.2 

257.0 

6.4 

T 

718.00 

931.6 

-14.5 

90 

-15.8 

268.0 

5.8 

T 

1141.00 

881.2 

-13.3 

83 

-15.6 

262.0 

5.1 

T 

1414.30 

850.0 

-15.6 

83 

-17.8 

267.0 

7.5 

M 

1692.00 

819.1 

-17.7 

89 

-19.1 

267.0 

8.2 

RH 

1800.00 

807.4 

-17.9 

65 

-22.8 

264.0 

8.4 

RH 

2011.00 

784.9 

-18.0 

41 

-28.0 

255.0 

8.7 

RH 

2748.00 

710.6 

-22.2 

20 

-39.0 

226.0 

11.3 

RH 

2858.87 

700.0 

-23.0 

19 

-40.1 

222.0 

12.0 

N 

2930.00 

693.2 

•23.3 

14 

-43.2 

222.0 

12.6 

RH 

3114.00 

675.9 

-24.7 

34 

-36.0 

216.0 

13.2 

RH 

3240.00 

664.3 

•25.9 

55 

-32.2 

214.0 

13.8 

RH 

3567.00 

634.8 

•28.0 

51 

-35.0 

208.0 

15.2 

RH 

3651.00 

627.4 

•28.3 

37 

-38.4 

206.0 

15.2 

RH 

4333.00 

569.8 

-34.2 

57 

-39.7 

203.0 

20.6 

RH 

5233.97 

500.0 

•40.9 

62 

-45.3 

208.0 

29.6 

M 

6316.00 

425.3 

•48.2 

45 

-54.9 

216.0 

46.8 

T 

6717.41 

400.0 

•49.9 

25 

•61.0 

217.0 

52.2 

M 

8393.74 

308.0 

-55.3 

11 

-71.5 

217.0 

51.1 

TX 

8501.00 

303.3 

•55.1 

11 

-71.4 

217.0 

48.4 

T 

8572.86 

300.0 

•55.1 

11 

-71.4 

217.0 

46.8 

N 

9743.08 

250.0 

•51.6 

7 

-71.5 

223.0 

39.3 

M 

11194.82 

200.0 

-50.5 

3 

-76.2 

218.0 

41.1 

N 

11253.00 

198.3 

-50.5 

3 

-76.2 

219.0 

41.6 

T 

13072.64 

150.0 

•49.4 

2 

•78.0 

219.0 

49.0 

N 

15174.00 

109.0 

-46.8 

1 

-80.4 

222.0 

62.6 

T 

15744.98 

100.0 

-45.3 

1 

-79.4 

219.0 

62.2 

N 

17927.00 

72.2 

-43.4 

1 

-ra.1 

219.0 

61.4 

T 

18130.36 

70.0 

-44.1 

1 

-78.6 

218.0 

60.5 

N 

19424.00 

57.8 

-42.6 

1 

-77.6 

222.0 

65.1 

T 

20414.00 

50.0 

-41.7 

1 

-76.9 

233.0 

56.6 

M 

22983.00 

34.3 

-40.0 

1 

-75.8 

221.0 

38.7 

T 

23004.76 

34.3 

-40.0 

1 

-75.8 

221.0 

38.7 

TX 

23614.00 

31.2 

-41.0 

1 

-76.5 

223.0 

36.9 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in 

the 

data 

of 

at  least  100  wb 

(H) 

Highest 

level 

of 

the 

sounding 

(L) 

Lowest 

level 

of 

the 

sounding 

(M)  Mwidatory  levels 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  husidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

tesperature 

(TX)  Additional  slRnificant  levels  of  tesperature 
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Pressure  (hPa) 


R 


Ra0«  1 


N  A  N  0  A 

TORT 

t  S  I 

G 

M  I  r 

I  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  0 

R  E  L  A  T 

I  V 

E 

H  U  N  1  0  1 

T  Y  DA 

T  A 

Date;  04-01-92 

Launch 

tine:  23:58:55 

file: 

DH040200.vai 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEW 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

<geop  ai  MSL) 

(rR» 

(C) 

(X> 

(C) 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1024.8 

•18.0 

78 

-20.9 

260.0 

10.0 

S 

116.69 

1011.3 

•18.8 

77 

•21.8 

261.0 

9.5 

TX 

200.78 

1000.0 

-19.2 

76 

-22.3 

263.0 

9.4 

M 

467.00 

964.7 

•20.0 

78 

•22.8 

266.0 

8.9 

T 

1023.00 

895.7 

-16.1 

83 

-18.3 

260.0 

6.4 

T 

1416.15 

850.0 

-17.5 

88 

-19.0 

286.0 

3.5 

M 

1748.00 

813.2 

-19.1 

91 

•20.2 

308.0 

2.7 

RH 

2257.00 

759.1 

-22.0 

69 

-26.1 

2U.0 

3.5 

RH 

2451.00 

739.3 

-22.7 

64 

-27.6 

243.0 

4.9 

RH 

2610.00 

723.4 

-23.3 

41 

-32.8 

239.0 

5,1 

RH 

2849.68 

700.0 

•24.7 

32 

-36.6 

239.0 

4.4 

N 

3066.00 

679.4 

-26.6 

37 

-36.8 

235.0 

3.3 

RH 

3455.00 

643.6 

-29.4 

43 

-37.9 

199.0 

2.9 

RH 

3895.00 

604.9 

•32.6 

32 

-43.6 

194.0 

8.2 

RH 

4022.00 

594.0 

-33.5 

53 

-39.7 

191.0 

9,3 

RH 

4802.00 

530.8 

-39.5 

63 

-43.8 

182.0 

12.4 

RH 

5207.40 

500.0 

-42.5 

29 

-53.4 

187.0 

14.0 

M 

5969.00 

446.2 

-46.7 

15 

-62.2 

203.0 

15.2 

T 

6689.33 

400.0 

-49.6 

15 

-64,6 

216.0 

15.7 

M 

7594.00 

347.9 

•52.4 

10 

-69.8 

215.0 

19.2 

T 

8051.76 

323.5 

•53.6 

10 

-70.8 

218.0 

21.0 

TX 

8547.55 

300.0 

•53.3 

8 

-71.7 

221.0 

21.5 

M 

8649.00 

295.4 

•53.1 

8 

-71.9 

221.0 

22.2 

T 

9728.05 

250.0 

•52.3 

4 

■76.0 

226.0 

28.9 

N 

11177.74 

200.0 

•51.1 

2 

-79,2 

223.0 

29.5 

N 

13051.97 

150.0 

•50.3 

2 

-78.6 

229.0 

43.8 

M 

13740.00 

135.1 

•48.1 

2 

-77.0 

227.0 

42.0 

T 

14287.00 

124.4 

•46.2 

2 

•75.7 

210.0 

46.3 

T 

15736.68 

100.0 

■45.6 

1 

-79.6 

223.0 

49.7 

M 

17164.00 

80.8 

•42.4 

1 

-77.4 

222.0 

54.0 

T 

18131.00 

70.0 

-42.3 

1 

-77.4 

214.0 

57.5 

N 

19402.00 

58.0 

-42.3 

1 

-77.4 

215.0 

56.2 

T 

20099.00 

52.4 

•41.6 

1 

-76.9 

216.0 

54.8 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in 

the 

data 

of  at  least 

100  wt> 

(M) 

Highest 

level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of 

the  sounding 

(M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels  of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels  of  teeperature 

(TX) 

Additional 

significant  levels 

of  temperature 
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n 


MANDATORY  t 
AND  R  E  L 


Pafl«  1 

SICNIFICANT  TEMPERATURE 
ATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-02-93 


Launch  tlaa:  12:08:5S 


Fite:  DH040212.vai 


DEW  PT  UINO  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(geop  K  MSL) 

PRESS 

(Mb) 

TEMP 

(C) 

RH 

<X) 

TEMP 

(C) 

DIRECT 

(Deg) 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1028.7 

•20.0 

80 

-22.5 

230.0 

10.0 

S 

154.00 

1009.8 

-20.0 

80 

•22.5 

250.0 

9.1 

RH 

226.75 

1000.0 

-20.1 

82 

-22.4 

262.0 

9.5 

M 

605.00 

950.2 

-21.0 

90 

-22.2 

289.0 

13.0 

RH 

833.00 

921.2 

-21.5 

89 

-22.8 

284.0 

12.8 

T 

1119.00 

886.6 

•17.1 

82 

-19.4 

284.0 

11.5 

T 

1435.05 

850.0 

-18.0 

80 

-20.7 

302.0 

10.8 

N 

1512.00 

841.2 

-18.7 

83 

-20.9 

306.0 

10.7 

T 

2099.00 

776.9 

-22.7 

92 

-23.6 

314.0 

11.7 

T 

2450.00 

740.6 

-24.0 

69 

•28.0 

300.0 

9.9 

RH 

2858.18 

700.0 

•26.8 

61 

-32.0 

291.0 

9.1 

M 

3221.00 

665.5 

-29.6 

48 

-37.0 

284.0 

6.8 

RH 

3475.00 

642.2 

-30.8 

63 

-35.5 

281.0 

6.6 

RH 

3990.00 

596.8 

-34.8 

38 

-44.0 

300.0 

6.8 

RH 

4639.00 

543.4 

-39.1 

25 

-51.6 

315.0 

12.1 

RH 

5204.68 

500.0 

-42.6 

24 

•54.9 

321.0 

14.7 

M 

6683.81 

400.0 

-50.5 

21 

-62.7 

325.0 

19.2 

M 

7260.00 

366.0 

-52.8 

22 

-64.6 

326.0 

19.8 

T 

8039.77 

323.6 

-54.2 

16 

-68.1 

291.0 

17.5 

TK 

8536.31 

300.0 

-53.9 

15 

•68.4 

286.0 

18.5 

M 

8837.00 

286.3 

-53.9 

13 

•69.2 

282.0 

16.1 

T 

9707.91 

250.0 

-53.7 

11 

•70.2 

261.0 

16.2 

N 

11150.00 

200.0 

•52.4 

9 

-70.5 

241.0 

25.1 

N 

13013.89 

150.0 

•50.4 

8 

-69.7 

235.0 

33.5 

M 

13913.00 

130.8 

-48.0 

7 

-68.7 

224.0 

36.9 

T 

15688.15 

100.0 

-45.7 

3 

-72.7 

220.0 

45.3 

M 

16547.00 

87.9 

•46.6 

1 

•80.3 

212.0 

47.6 

T 

18072.16 

70.0 

-42.8 

1 

-77.7 

210.0 

52.4 

M 

18717.00 

63.6 

•43.8 

1 

-78.4 

213.0 

49.6 

T 

20341.64 

50.0 

-42.6 

1 

-77.5 

195.0 

41.8 

M 

21494.00 

42.1 

-45.0 

1 

•79.2 

184.0 

36.3 

T 

22946.00 

33.8 

-46.7 

1 

-80.3 

180.0 

39.1 

H 

Level 

types:  <G) 

Gaps  in  the 

data 

of  at  least 

100  Mb 

(N)  Highest  level  of  the  sounding 
(L)  Lowest  level  of  the  sounding 


(M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels  of 

relative  huaidity 

(S) 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels  of 

teaperature 

(TX) 

Additional 

significant 

levels  of  temperature 
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'R  P«9*  1 


MANDATOR 

AND 

Y  t  S  I  G  N  I 

R  E  L  A  T  1  V  e 

FICANT  TEMPERATURE 

HUMIDITY  DATA 

Date: 

04-03-92  Launch 

tf«e:  00:05:08 

File:  DH040300.vai 

ALTITUDE 
(geop  m  MSL) 

PRESS 

<ab} 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

<C} 

WIND 

WIND  LEVEL 

DIRECT  SPEED 

(Deg)  (Kts) 

TYPE 

17.05 

1026.9 

•17.0 

74 

-20,5 

220.0 

1.0 

S 

134.00 

1011.0 

-17.6 

76 

-20.8 

231.0 

1.9 

RH 

215.82 

1000.0 

-17.7 

75 

-21.0 

235.0 

2.7 

M 

493.00 

963.5 

-17.5 

74 

-21.0 

238.0 

5.2 

T 

877.00 

915.8 

-13.6 

56 

-20.5 

251.0 

6.8 

RH 

1121.00 

886.8 

-14.5 

58 

-20.9 

255.0 

5.8 

RH 

1441 .30 

850.0 

-16.7 

63 

-22.0 

267.0 

4.9 

M 

2040.00 

784.5 

-19.5 

59 

-25.4 

300.0 

5.4 

RH 

2496.00 

737.5 

-22.1 

37 

-32.8 

311.0 

6.0 

RH 

2877.00 

700.1 

•24.8 

44 

-33.5 

320.0 

8.0 

RH 

2878.05 

700.0 

-24.8 

44 

-33.5 

320.0 

8.0 

M 

3109.00 

678.1 

-25.7 

24 

•40.2 

326.0 

10.7 

RH 

3332.00 

657.6 

-26.1 

8 

-50.4 

328.0 

13.6 

RH 

4011.00 

598.1 

-30.6 

29 

-42.7 

328.0 

20.4 

RH 

5257.83 

500.0 

-39.8 

37 

-48.9 

330.0 

28.6 

M 

5473.00 

484.5 

-40.7 

23 

-53.6 

332.0 

33.2 

T 

6196.00 

435.4 

-44.7 

26 

-56.2 

333.0 

39.5 

T 

6757,99 

400.0 

•48.4 

34 

-57.4 

333.0 

43.0 

M 

7710.00 

345.3 

•54.5 

34 

-62.9 

332.0 

50.0 

T 

6604.58 

300.0 

-57.8 

24 

-68.4 

329.0 

36.3 

M 

8877.76 

286.8 

•58.5 

20 

•70.2 

320.0 

30.1 

TX 

9022.00 

280.7 

•58.2 

17 

-71.1 

318.0 

29.0 

T 

9756.20 

250.0 

-55.8 

6 

-75.5 

2%.0 

19.8 

M 

11182.68 

200.0 

-53.6 

3 

-78.5 

251.0 

17.6 

M 

13038.47 

150.0 

-51.6 

2 

-79.6 

231.0 

33.4 

M 

15696.98 

100.0 

•47.3 

2 

•76.5 

212.0 

44.9 

M 

17281.00 

78,7 

•46.4 

1 

-80.1 

202.0 

45.9 

T 

18061.97 

70.0 

-47.0 

1 

-80.5 

203.0 

51.8 

M 

18429.00 

66.2 

•45.1 

1 

•79.2 

206.0 

51.5 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

(M) 
(RH) 

(S) 

(T) 
(TX> 

Caps  in  the  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  humidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tesyxrature 

Additional  significant  levels  of  temperature 
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-R  Pas*  1 


M  A  N  D  A 

TOBY 

t  S  I 

0 

N  I  f 

I  C  A  M  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  0 

R  E  L  A  T 

1  V 

E  H 

U  M  I  0  1 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  04-03-92 

Launch 

tiw:  12:17:59 

File: 

0H04(»12.vai 

DEW  PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PBESS 

TEI«> 

RM 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

<Beop  m  MSL) 

(■b) 

(C) 

(X> 

<C) 

(Dag) 

(Kts) 

17.05 

1023.5 

-25.0 

78 

-27.7 

220.0 

5.0 

S 

160.58 

1003.6 

-18.0 

68 

-22.4 

220.0 

6.2 

TX 

188.28 

1000.0 

-17.1 

68 

-21.5 

220.0 

6.5 

M 

247.00 

992.2 

-15.4 

64 

-20.6 

220.0 

7.2 

T 

420.00 

969.9 

-12.8 

54 

-20.1 

219.0 

8.6 

RH 

632.00 

943.3 

-13.4 

56 

-20.3 

216.0 

9.7 

RH 

1123.00 

884.2 

-14.6 

36 

-26.3 

221.0 

12.4 

RH 

1211.00 

873.9 

-14.8 

39 

-25.6 

226.0 

13.2 

RH 

1420.10 

850.0 

•16.4 

46 

-25.4 

229.0 

13.9 

M 

1652.00 

824.2 

-17.8 

40 

-28.1 

233.0 

15.0 

RH 

1732.00 

815.3 

-18.0 

18 

-36.4 

236.0 

15.0 

RH 

1821.00 

805.7 

-18.2 

12 

-40.5 

237.0 

15.4 

RH 

2212.00 

764.5 

-20.6 

33 

-32.6 

245.0 

17.3 

RH 

2352.00 

750.0 

■21.5 

61 

-27.0 

246.0 

17.7 

RH 

2536.00 

731.6 

-21.6 

82 

-23.8 

248.0 

18.3 

RH 

2859.39 

700.0 

-23.5 

83 

-25.5 

255.0 

20.1 

M 

3905.00 

605.6 

-29.9 

60 

•35.1 

272.0 

24.9 

RH 

4016.00 

596.2 

-29.8 

36 

•40.0 

275.0 

26.6 

RH 

4128.00 

587.0 

•29.7 

13 

•49.1 

277.0 

27.0 

RH 

5009.00 

517.8 

-37.1 

29 

-48.5 

265.0 

28.4 

RH 

5248.94 

500.0 

-38.8 

40 

-47.1 

265.0 

28.8 

M 

5428.00 

487.1 

-39.4 

49 

•46.0 

268.0 

29.5 

RH 

6753.50 

400.0 

•47.9 

36 

-56.4 

270.0 

36.3 

M 

7016.00 

384.3 

•50.2 

31 

-59.7 

269.0 

36.9 

T 

8439.74 

306.7 

•61.1 

27 

-70.5 

267.0 

42.8 

TX 

8489.00 

304.8 

•61.1 

27 

-70.5 

267,0 

42.8 

T 

8588.20 

300.0 

•60.6 

25 

-70.6 

268.0 

42.5 

M 

9732.92 

250.0 

•55.0 

7 

•74.4 

267,0 

32.3 

M 

10240.00 

230.9 

-54.8 

4 

-77.7 

267.0 

25.9 

T 

11158.64 

200.0 

-54.8 

2 

-81.9 

248.0 

22.3 

M 

12745.00 

156.3 

-52.6 

1 

-84.3 

232.0 

22.4 

H 

Level  types: 

(G) 

Gape  in 

the 

data 

of  at  least 

100  wt 

<H) 

Highest 

level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of  the  sounding 

<h) 

Mandatory 

levels 

<RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface 

data 

(T) 

Significant 

levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional 

significant  levels 

of  teeperature 

81 


Pas*  1 

mandatory  t  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  NUHIOITY  DATA 


Date:  04-03'92  Launch  tloa:  23:51:30 


Flla:  DMOAOLOO.val 


ALTITUDE 
fgeop  m  MSL) 

PRESS 

(Mb) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

<X) 

PT  WIND 

TEMP 
(C) 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

17.05 

1024.7 

-13.0 

81 

-15.6 

240.0 

12.0 

164.57 

1004.9 

-14.2 

77 

-17.3 

2U.0 

11.9 

202.12 

1000.0 

-14.4 

79 

-17.2 

245.0 

11.9 

803.00 

923.2 

-18.1 

82 

'20.4 

261.0 

13.6 

947.00 

905.6 

-15.9 

90 

•17.2 

264.0 

14.8 

1424.72 

850.0 

•16.8 

83 

-19.0 

264.0 

18.5 

2100.00 

776,5 

-19.6 

70 

-23.6 

268.0 

16.5 

2602.00 

725.5 

-22.5 

49 

-30.2 

270.0 

14.4 

2863.94 

700.0 

•24.4 

47 

-32.4 

268.0 

14.0 

3984.00 

598.7 

-32.7 

29 

•44.6 

273.0 

21.2 

5030.59 

514.2 

•39.7 

19 

-54.4 

261.0 

33.0 

5231.18 

500.0 

-41.0 

17 

-56.2 

260.0 

32,7 

6712.54 

400.0 

-51.3 

17 

-65.2 

265.0 

28.0 

7129.00 

375,0 

-53.4 

16 

-67.4 

265.0 

24.5 

8103.76 

321.4 

-55.7 

14 

-70.3 

279.0 

17,9 

8243.00 

315.0 

•55.1 

13 

-70.3 

281.0 

18.1 

8555.23 

300.0 

-54,6 

9 

-72.3 

281.0 

18.2 

9727.43 

250.0 

•52.8 

3 

-78.0 

272.0 

15.7 

11163.00 

200.0 

■53.4 

2 

-80.9 

256.0 

20.8 

11289.00 

196.1 

-53.7 

2 

-81.1 

256.0 

22.4 

13013.32 

150.0 

-53.1 

2 

-80.6 

230.0 

17.3 

14944.00 

111.2 

-52.0 

2 

-79.9 

206.0 

33.2 

15635.00 

100.0 

-49,2 

2 

-77.8 

202.0 

38.3 

16465.00 

88.1 

-48.9 

2 

-77.6 

199.0 

43.7 

Level 

types:  (C> 

Caps  in  the 

data 

of  at  least 

100  ab 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 
(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

(N)  Mandatory  levels 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  husidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

tesfwrature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  tsag>erature 


TYPE 


S 

TX 

M 

T 

RH 

M 

RH 

RH 

M 

RH 

TX 

M 

M 

T 

TX 

T 

M 

M 

M 

T 

M 

T 

M 

H 
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MAMOATORY  t,  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-04-92 

Launch  tiae:  12:06:40 

File: 

DH040412.vai 

ALTITUDE 
(geop  SI  M$L> 

PRESS 

(sR>) 

TEMP 

<C) 

DEW 

RH 

<X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

WIND 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1029.2 

-24.0 

79 

-26.6 

230.0 

12.0 

S 

155.00 

1010.0 

-23.2 

78 

-25.9 

245.0 

11.1 

T 

228.14 

1000.0 

-20.7 

89 

-22.0 

255.0 

11.0 

M 

234.00 

999.2 

-20.6 

89 

-21.9 

256.0 

11.1 

T 

682.00 

940.5 

-20.4 

93 

-21.2 

293.0 

11.5 

RH 

769.00 

929.6 

-21.0 

95 

-21.6 

294.0 

11.3 

RH 

1074.00 

892.0 

-20.2 

94 

-20.9 

311.0 

11.9 

T 

1393.00 

854.5 

-19.3 

82 

-21.6 

317.0 

13.2 

T 

1432.61 

850.0 

-19.5 

82 

-21.8 

318.0 

13.4 

M 

1854.00 

802.9 

-21.6 

75 

-24.8 

318.0 

14.6 

RH 

2410.00 

744.4 

-23.7 

55 

-30.2 

310.0 

15.4 

RH 

2857.00 

700.0 

-27.0 

57 

-32.9 

311.0 

16.3 

M 

3112.00 

675.5 

-29.0 

58 

-34.6 

309.0 

18.7 

RH 

3644.00 

626.7 

-33.0 

61 

-37.9 

314.0 

22.2 

RH 

3932.00 

601.3 

-35.2 

49 

-42.1 

320.0 

23.9 

RH 

4254.00 

574.1 

-36.9 

38 

-46.0 

324.0 

25.9 

RH 

4404.00 

561.7 

-37.1 

18 

-52.6 

325.0 

26.4 

RH 

5201.98 

500.0 

-41.6 

13 

-58.9 

329.0 

26.8 

M 

6551.00 

408.4 

-48.5 

15 

-63.7 

325.0 

25.5 

T 

6686.72 

400.0 

-49.1 

13 

-65.2 

325.0 

25.3 

M 

7988.00 

327.5 

-52.3 

10 

-69.7 

328.0 

28.0 

T 

8447.00 

3(».1 

-52.5 

8 

-71.4 

328.0 

25.1 

T 

8555.45 

300.0 

-53.2 

8 

-72.0 

327.0 

25.2 

M 

9730.98 

250.0 

-53.8 

4 

-76.9 

315.0 

26.3 

M 

11162.89 

200.0 

-53.9 

3 

-78.8 

287.0 

21.7 

M 

12515.00 

162.0 

-55.7 

2 

-82.5 

272.0 

15.4 

T 

12586.39 

160.0 

-55.9 

2 

-82.7 

273.0 

15.7 

TX 

13003.97 

150.0 

-54.9 

2 

-81.9 

265.0 

13.5 

M 

15222.00 

106.1 

-53.6 

2 

-81.0 

213.0 

19.4 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

<L) 

(M) 

(RH) 

(S> 

(  , 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  wb 

Highast  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  huaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  temperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  te«perature 


1 
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*«  »*••• 


N  A  N  D 

A  T  0  R 

T  A  S  1  G 

H  1 

F  1  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  1  V 

E 

H  U  N  I  0  1 

T  T  0  A 

T  A 

Date:  04-04-92 

latJKh 

tiaw:  23:54:32 

File: 

0H040500.va1 

OEU 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  NSL> 

(sb> 

(C> 

(X> 

(C) 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1030.3 

-22.0 

76 

-25.1 

230.0 

3.0 

S 

67.00 

1023,2 

-24.5 

58 

-30.4 

229.0 

3.1 

RH 

169.00 

1009.0 

-22.8 

87 

-24.4 

226.0 

3.5 

RM 

234.45 

1000.0 

-21.9 

84 

-23.9 

223.0 

3.8 

M 

574.00 

935.3 

-18.4 

80 

-21.0 

226.0 

4.1 

T 

1444.24 

850.0 

-19,6 

74 

-23.1 

31.0 

2.6 

N 

1554.00 

837.5 

-19.9 

69 

-24.1 

31.0 

3.9 

T 

1778.00 

812.6 

-20.8 

66 

-25.5 

20.0 

5.8 

RH 

2593.00 

727.1 

-25,0 

46 

-33.2 

360.0 

8.2 

RH 

2868.61 

700.0 

-26.7 

42 

-35.7 

351.0 

10.4 

M 

3283.00 

660.8 

-28.6 

25 

•42.4 

336.0 

13.4 

RH 

4922.00 

523.0 

-39.7 

17 

-55.3 

319.0 

20.8 

T 

5227.87 

500.0 

-41.4 

15 

-57.9 

318.0 

24.6 

M 

6727.38 

400.0 

-46.5 

7 

-67.5 

326.0 

60.6 

M 

7352.00 

363.8 

-49.7 

5 

-72.3 

327.0 

73,3 

T 

8491.00 

304.9 

-55.4 

7 

-74.6 

323.0 

51.3 

T 

^93.50 

300.0 

-55.4 

7 

-74,6 

323.0 

49.8 

M 

9756.99 

250.0 

-55.7 

3 

•80.1 

318.0 

34.4 

M 

11179.28 

200.0 

-55.0 

2 

-82.0 

299.0 

26.2 

M 

12991.93 

150.2 

-57.3 

2 

-83.7 

270.0 

17.9 

TX 

13008.38 

150.0 

-57.3 

2 

-83.7 

270.0 

17.8 

M 

13715.00 

134.2 

-55.3 

2 

-82.2 

222.0 

15.9 

T 

15590.96 

100.0 

-55.5 

1 

•86.4 

243.0 

26,7 

M 

17158.00 

78.3 

•53.0 

1 

•84.6 

194.0 

39.5 

T 

17881.00 

70.0 

•53,5 

1 

-85.0 

191.0 

U.1 

M 

16802.00 

60.7 

•53.2 

1 

•84.8 

190.0 

56.6 

H 

Level  types: 

<G} 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least  100  ab 

<H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  hunidity 

(S) 

Surface  data 

<T) 

Significant  levels 

of  tenperature 

(TX)  Additional  aignificwit  levels  of  temperature 
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»»»*t  1 


N  A  N  D 

Date:  OA-05-92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

Y  C  SIC 

R  E  L  A  T  I  V 

tiae:  12:13:23 

N  I 

E 

F  I  C  A  N  T 

H  U  N  I  D  I 

T  E  N  P  E 
T  Y  DA 

File: 

R  A  T  U 
T  A 

0H040512. 

R  E 

va< 

DEU 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RN 

TEP«> 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  MSL) 

(|R» 

(C) 

<X) 

(C) 

(Dec) 

{«#) 

17.05 

1024.1 

•31.0 

74 

-34.1 

80.0 

6.0 

S 

115.00 

1010.3 

•24.0 

81 

-26.3 

99.0 

5.2 

RH 

191.08 

1000.0 

•18.8 

72 

-22.5 

120.0 

5.6 

M 

250.00 

992.2 

•16.0 

67 

-20.7 

133.0 

6.0 

T 

464.00 

964.5 

•14.0 

60 

•20.0 

157.0 

8.9 

RH 

1419.22 

850.0 

•16.7 

42 

-26.5 

217.0 

9.3 

N 

1477.00 

843.5 

•17.0 

42 

•26.8 

220.0 

9.5 

T 

1557.00 

834.5 

•17.6 

40 

-27.9 

223.0 

9.3 

RH 

2028.00 

783.3 

-19.6 

30 

-32.7 

253.0 

11.3 

RH 

2328.00 

752.2 

-20.7 

15 

-40.4 

262.0 

12.4 

RH 

2856.40 

700.0 

-24.0 

19 

•«0.8 

280.0 

18.3 

N 

3367.00 

652.6 

-25.3 

9 

-48.8 

294.0 

26.8 

RH 

4220.00 

579.9 

-28.5 

10 

-50.4 

302.0 

39.7 

T 

4492.00 

558.2 

-30.4 

29 

-42.6 

300.0 

39.8 

RH 

4572.00 

552.0 

-30.9 

60 

-36.1 

300.0 

40.0 

RH 

4693.00 

542.6 

-31.7 

68 

-35.6 

300.0 

40.6 

RH 

5266.52 

500.0 

-35.4 

65 

-39.6 

301.0 

43.2 

M 

5833.00 

460.6 

-39.6 

48 

-46 

302.0 

46.7 

RH 

6785.48 

400.0 

-45.8 

26 

-57.2 

303.0 

54.3 

N 

8642.11 

300.0 

•58.9 

29 

-68.0 

310.0 

52.5 

M 

8889.00 

238.4 

•60.0 

30 

•68.8 

307.0 

49.0 

T 

9780.40 

250.0 

-60.3 

22 

-71.2 

302.0 

42.6 

N 

9958.08 

242.5 

-61.3 

21 

-72.4 

297.0 

39.3 

TX 

10423.00 

225.5 

-59.1 

17 

•71.8 

289.0 

33.6 

T 

11174.40 

200.0 

-57.5 

8 

-75.4 

284.0 

25.8 

M 

11663.00 

185.1 

-59.0 

6 

-78.4 

275.0 

23.7 

T 

12985.05 

150.0 

•57.7 

5 

•78.6 

241.0 

27.0 

M 

14357.00 

120.7 

•56.4 

5 

•77.5 

234.0 

25.3 

T 

15545.55 

100.0 

-57.2 

5 

-78.1 

206.0 

31.8 

M 

15916.00 

94.3 

-56.4 

5 

-77.5 

196.0 

39.7 

T 

16786.00 

82.3 

-55.1 

4 

-77.9 

193.0 

46.8 

T 

17829.36 

70.0 

-52.4 

4 

-75.9 

197.0 

49.9 

M 

17974.00 

68.4 

-52.5 

4 

-75.9 

196.0 

46.5 

H 

Level  types; 

(G) 

(H) 

(L) 

(M) 

Capa  in  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

100  lit 

(RH) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

huaidity 

(T) 

Significant  levels 

of  tenperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teaperature 
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Pafl«  1 

MANDATORY  A  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-06-92  Launch  tiaie:  00:00:43 


FUe:  0H040600.va( 


ALTITUDE 

Lgeop  «  HSL) 

PRESS 

<Hb) 

TEMP 

(C) 

OEU  1 

RN 

(X) 

PT 

TEMP 

<C) 

WIND 

WIND  LEVEL 

DIRECT  SPEED 

(Deg)  (Kts) 

TYPE 

17.05 

1010.8 

-7.0 

91 

-8.2 

220.0 

20.0 

S 

100.75 

1000.0 

■5.7 

84 

-8.0 

230.0 

20.3 

M 

237.00 

982.8 

-5.6 

86 

-7.6 

247.0 

23.7 

T 

611.00 

936.9 

-8.5 

92 

-9.6 

263.0 

30.7 

RH 

1357.96 

850.0 

-12.8 

89 

-14.2 

247.0 

31.1 

M 

2817.76 

700.0 

-20.9 

78 

-23.7 

242.0 

38.0 

M 

2856.00 

696.4 

-21.2 

78 

-24.0 

243.0 

38.1 

T 

4272.00 

572.1 

-32.9 

72 

-36.2 

250.0 

42.8 

RH 

5064.56 

509.6 

-39.9 

66 

-43.8 

258.0 

54.0 

TX 

5204.22 

500.0 

-40.7 

65 

-44.7 

258.0 

56.1 

M 

5492.00 

479.2 

-42.2 

54 

-47.8 

257.0 

60.3 

T 

6699.41 

400.0 

-47.4 

22 

-59.8 

262.0 

63.5 

M 

8531.00 

301.6 

-55.1 

18 

-68.0 

267.0 

62.0 

T 

8563.88 

300.0 

-55.1 

18 

-68.0 

267.0 

61.7 

M 

9728.39 

250.0 

-56.0 

15 

-70.0 

258.0 

43.4 

M 

10704.00 

214.5 

-54.1 

14 

-68.9 

277.0 

48.4 

T 

11153.36 

200.0 

-55.2 

13 

-70.4 

263.0 

36.3 

M 

12120.00 

171.7 

•56.8 

13 

•71.7 

243.0 

25.3 

T 

12970.99 

150.0 

-59.0 

12 

-74.1 

253.0 

37.7 

M 

13036.00 

148.3 

-59.1 

12 

-74.1 

254.0 

37.7 

TX 

14016.00 

127.0 

-57.6 

11 

•73.5 

246.0 

26.2 

T 

14935.00 

109.9 

-55.1 

9 

-72.7 

226.0 

25.5 

T 

15402.00 

102.1 

-56.0 

8 

•74.2 

209.0 

29.5 

T 

15538.00 

100.0 

-53.8 

9 

-71.7 

207.0 

29.5 

M 

15839.00 

95.4 

-54.8 

8 

-73.3 

208.0 

27.4 

T 

17819.48 

70.0 

•53.5 

5 

-75.3 

199.0 

39.9 

M 

18187.00 

66.1 

-52.0 

5 

•74.1 

196.0 

37.9 

T 

18965.00 

58.7 

•52.5 

5 

-74.5 

190.0 

40.6 

H 

Level  types:  (G) 

<H) 

(L) 

(M) 
(RH) 
<S) 
<T> 
<TX) 

Gaps  in  the  date  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  hunidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tenperature 

Additional  significant  levels  of  tenperature 
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Pat*  1 

ATOPY  C  SICPIPICAIIT  TIMPEBATUPE 
AMD  PELATIVE  NUNtDITV  DATA 

Launcli  tiM:  12:12:M  Flla:  0lMK0612.va< 


DEW  PT  WIND  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(Stop  ■  MSL) 

PRESS 

(Mb) 

TEMP 

(C) 

PM 

(X> 

TEMP 

<C> 

DIRECT 

(Dag) 

SPED 

(KtS) 

TYPE 

17.05 

1019.3 

-16.0 

86 

-17.8 

250.0 

22.0 

S 

159.95 

1000.0 

-16.6 

83 

-18.8 

257.0 

25.3 

N 

438.00 

963.5 

-19,1 

89 

-20.4 

266.0 

34.8 

PH 

891.00 

906.5 

-19.9 

69 

-24.1 

271.0 

38.5 

PH 

1365.45 

850.0 

-22.0 

73 

•25.5 

268.0 

39.8 

M 

1566.00 

827.2 

-22.5 

80 

-25.0 

266.0 

41.8 

T 

2201.00 

758.5 

-23.9 

83 

-26.0 

267.0 

42.0 

PH 

2668. UO 

711.3 

-26.3 

63 

-31.2 

272.0 

40.8 

PH 

2783. a 

700.0 

-26.5 

72 

-30.1 

273.0 

41,1 

N 

2810.00 

697.4 

-26.8 

76 

-29.7 

273.0 

41.2 

PM 

3155.00 

664.8 

-28.7 

65 

-33.2 

271.0 

42.0 

PH 

4514.00 

547.5 

-38.8 

56 

-44.2 

268.0 

50.0 

PH 

4612.00 

539.8 

-39.1 

26 

-51.2 

269.0 

50.3 

PH 

5133.94 

500.0 

-41.4 

14 

-58.5 

275.0 

54.3 

N 

6623.95 

400.0 

-48.7 

13 

-64.9 

283.0 

55.6 

M 

7099.00 

372.0 

-49.9 

12 

-66.5 

283.0 

51.7 

T 

8494.07 

300.0 

-52.8 

9 

♦70.8 

281.0 

48.9 

N 

8708.00 

290.2 

-52.7 

9 

•70.8 

283.0 

49.4 

T 

9672.38 

250.0 

-52.2 

6 

•73.1 

284.0 

45.0 

M 

10864.00 

207.9 

-54.1 

5 

-75.7 

282.0 

38.5 

T 

11110.24 

200.0 

-55.2 

5 

•76.6 

280.0 

41.8 

N 

12939.38 

150.0 

-56.2 

5 

-77.4 

273.0 

29.0 

M 

13755.11 

131.8 

-57.4 

5 

•78.3 

274.0 

33.0 

TX 

14182.00 

123.3 

-55.9 

5 

•77.1 

258.0 

28.0 

T 

14974.00 

109.0 

-55.1 

4 

-77.9 

254.0 

14.0 

T 

15517.65 

100.0 

-56.7 

4 

-79.1 

241.0 

16.3 

M 

16767.00 

82.2 

-55.8 

4 

•78.4 

234.0 

21.6 

T 

17799.57 

70.0 

-52.5 

4 

-75.9 

211.0 

19.4 

N 

17884.00 

69.1 

-52.8 

4 

-76.2 

211.0 

18.3 

T 

18877.00 

59.2 

-54.5 

4 

-77.5 

199.0 

29.0 

T 

19584.00 

53.0 

-49.6 

4 

-73.7 

184.0 

26.4 

T 

19915.00 

50.4 

-50.4 

4 

-74.3 

183.0 

25.1 

M 

Level  types:  (G) 

(H) 

<L) 

(N) 

(PN) 

(S) 

<T) 

(TX) 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  Mb 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  huildity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tsMpersture 

Additional  significant  levels  of  tesperature 

Data:  04-06-92 
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NANOATORT  t 
AND  R  E  L 


SICMIFICAMT 
ATIVE  MUNIOI 


TEMPERATURE 
T  Y  P  A  T  A 


1 


Date:  04-07-92 


Lairch  t<w:  00:00:S4 


FUa:  OMKOTOO.vai 


DEU  PT  UlMD  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(iS» 

TEMP 

(C) 

RM 

(X> 

TEMP 

fC) 

DIRECT 

(Dag) 

SPEED 

(Kta) 

TYPE 

17.05 

1030.8 

-17.0 

84 

-19.0 

240.0 

28.0 

S 

101.00 

1019.2 

-19.2 

73 

•22.8 

2a. 0 

26.0 

RN 

241.49 

1000.0 

-20.5 

76 

-23.6 

253.0 

24,7 

M 

498.00 

965.9 

-21.1 

91 

-22,2 

23.5 

RN 

714.00 

938.0 

-22.8 

94 

-23.5 

268.0 

21.4 

RH 

iiai.oo 

898.1 

-23.9 

92 

-24.8 

277.0 

18.1 

T 

1226.00 

874.7 

-18.7 

91 

-19.8 

285.0 

17.1 

T 

1439.98 

850.0 

-19.3 

86 

-21.1 

294.0 

17.1 

M 

2210.00 

765.9 

-21.7 

74 

-25.1 

306.0 

25.1 

RH 

2870.99 

700.0 

-24.0 

62 

-29.2 

305.0 

31.0 

M 

3021.00 

685.8 

-25.3 

62 

-30.4 

303.0 

31.5 

T 

3492.00 

642.3 

-28.7 

54 

-35.0 

297.0 

35.2 

RN 

3742.00 

620.3 

-29.9 

71 

-33.4 

299.0 

37.5 

RH 

52a.24 

500.0 

-39.9 

54 

-45.6 

315.0 

37.5 

M 

6736.35 

400.0 

-49.8 

43 

-56.8 

316.0 

38.1 

M 

7784.00 

340.0 

-55.9 

26 

-66.1 

316.0 

43.3 

T 

8366.00 

310.1 

-57.6 

25 

-67.9 

314.0 

a.3 

T 

8575.24 

300.0 

-56.6 

24 

-67.3 

314.0 

a.7 

M 

9729.24 

250.0 

-56.5 

18 

-69.2 

304.0 

a.6 

M 

11143.48 

200.0 

-56.9 

15 

-70.8 

311.0 

45.8 

M 

12966.96 

150.0 

-57,5 

14 

-71.8 

297.0 

31.4 

M 

13530.00 

137.2 

-57.9 

14 

-72.1 

292.0 

23.3 

T 

14578.57 

116.0 

•59.8 

13 

-74.2 

290.0 

29.5 

TX 

14863.00 

110.9 

-58.2 

14 

•72.4 

288.0 

29.7 

T 

15521.11 

100.0 

-55.4 

16 

-69.1 

273.0 

16.6 

M 

15940.00 

93.6 

-55.9 

15 

•70.0 

266.0 

12.4 

T 

16649.00 

83.7 

-55.7 

15 

•69.8 

248.0 

19.2 

T 

17799.00 

70.0 

-53.3 

14 

-68.2 

209.0 

15.7 

M 

17943.00 

68.4 

-54,5 

13 

-69.7 

203.0 

17.1 

T 

18082.00 

66.9 

-55,5 

13 

•70.6 

205.0 

17.3 

H 

Laval 

typas:  <G} 

Gaps  in  tha 

data 

of  St  lasst 

100  wb 

(H)  Hiphast  laval  of  tha  sounding 
(L)  Lowast  laval  of  tha  sounding 

(N)  Mandatory  I avals 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  huiidity 

(S) 

Surfaca  data 

(7) 

Significant 

levels 

of 

taaparstura 

(TX)  Additional  significant  lavals  of  taaparatura 


95 


P«g«  y 


HANDATORY  t  SlCMIflCAUT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 

Date:  04-07-92  Launch  time:  12:13:36  File:  DH040712.vaI 


ALTITUDE 
(geop  m  MSL) 

PRESS 

Itt) 

TEMP 

<C> 

DEU  PT  UIM) 

RH  TEMP 

<%>  (C) 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1039.9 

-20.0 

82 

-22.3 

240.0 

18.0 

$ 

57.00 

1034.2 

■21.3 

68 

-25.6 

243.0 

17.7 

RH 

304.27 

1000.0 

-22.0 

84 

-24.0 

263.0 

20.2 

M 

430.00 

983.0 

-22.8 

86 

-24.5 

270.0 

21.8 

RH 

611.00 

959.1 

-21.4 

89 

-22,7 

273,0 

21.4 

RH 

789.00 

936.2 

-22.3 

99 

-22.4 

275.0 

19.8 

RH 

979.00 

912.5 

-20.3 

96 

-20.8 

277.0 

19.2 

T 

1502.18 

850.0 

-21.2 

85 

-23.0 

293,0 

22.5 

M 

2192.00 

773.8 

-23.4 

79 

-26.0 

304.0 

24.1 

RH 

2718.00 

719.9 

-26,3 

53 

-33.0 

304.0 

27,8 

RH 

2831.00 

708.7 

-26.9 

33 

-38.2 

304.0 

28.8 

RH 

2920.29 

700.0 

-26.8 

33 

•38.3 

304.0 

29.7 

M 

3247.00 

668.9 

-27.9 

19 

•44.3 

308.0 

35.0 

RH 

3384.00 

656.3 

-28.3 

39 

-37,9 

309.0 

36.9 

RH 

3449.00 

650.4 

-28.5 

70 

-32.2 

308.0 

37.9 

RH 

3552.00 

641.1 

-29.1 

68 

-33.1 

308.0 

39.1 

RH 

4092.00 

594.2 

■32.0 

89 

-33.2 

305.0 

46.8 

RH 

4494.00 

561.1 

-34.8 

64 

-39.2 

305.0 

53.3 

RH 

4568.00 

555.2 

-35.0 

37 

•44.5 

305.0 

55.4 

RH 

4675.00 

546.7 

-35.0 

14 

-52.9 

306.0 

58,1 

RH 

5293.84 

500.0 

-38.2 

12 

-56.7 

308.0 

71.6 

M 

6805.41 

400.0 

•45.8 

16 

-60.7 

315.0 

105.7 

M 

6817.00 

399.3 

-45.9 

17 

•60.5 

315.0 

105.7 

T 

8663.36 

300.0 

-58.3 

13 

-73.0 

3*18.0 

98.5 

M 

8788.00 

294,1 

-58.7 

12 

•73.8 

318.0 

96.2 

T 

9807.40 

250.0 

-58.4 

10 

•74,7 

317.0 

70.5 

M 

11212.16 

200.0 

-57.9 

4 

-80.0 

314.0 

54.0 

N 

12603.00 

160.5 

-58.7 

3 

-82.4 

311.0 

36.5 

T 

13024.42 

150.0 

•59.2 

2 

-85.1 

307.0 

35,4 

M 

14004.53 

128.1 

-60.4 

2 

•86.0 

302.0 

40.8 

TX 

14359.00 

121.2 

-58.6 

2 

-84.6 

302.0 

42.4 

T 

15576.20 

100.0 

-56.8 

2 

-83.3 

287.0 

13.3 

M 

15853.00 

95.7 

•58.0 

2 

-84.2 

280.0 

14.8 

T 

16530.00 

85.9 

-56.2 

2 

-82.9 

277.0 

22.0 

T 

17020.00 

79.6 

-53.1 

2 

-80.6 

291.0 

9.1 

T 

17841.36 

70.0 

-57.3 

1 

-87.6 

222.0 

4.8 

M 

17956.00 

68.8 

-55.8 

1 

-86.5 

229.0 

6.6 

T 

18586.00 

62.3 

-55.1 

1 

-86.1 

229.0 

11.5 

T 

18917.00 

59.2 

-55.1 

1 

-86.1 

228.0 

11.5 

H 

Level 

types:  (G) 

(H> 
<L> 
(M) 
(RH) 

(S) 

(T) 
(TX) 

Gape  In  the  data  of  at  least  100  efa 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  husidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tenperature 

Additional  significant  levels  of  tenperature 
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NANO 

A  T  0  R 

Y  (  S  1  G 

H  1 

F  1  C  A  N  T 

T  E 

N  P  E  R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  I  y 

E 

H  ‘J  N  I  D  1 

T  y 

DATA 

Date:  04-07-92 

Launch 

tiaw:  23:49:26 

File:  DH040718.vaI 

DEW 

PT  WIND 

WIND  LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  NSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

<C) 

(Dag) 

(Kta) 

17.05 

1041.3 

-19.0 

76 

-22.1 

230.0 

6.0 

S 

70.00 

1034.0 

-20.4 

50 

-28.1 

235.0 

5.4 

RH 

170.00 

1019.9 

-21.1 

70 

-25.1 

247.0 

5.1 

RH 

315.79 

1000.0 

•20.0 

68 

-24.4 

270.0 

4.7 

N 

708.00 

948.8 

-17.7 

76 

-20.9 

302.0 

5.8 

RH 

1120.00 

898.1 

-V.  .0 

56 

-23.7 

305.0 

8.0 

RH 

1530.27 

850.0 

-19.0 

51 

-26.6 

303.0 

9.8 

N 

2722.00 

723.1 

•23.8 

36 

•34.6 

319.0 

19.0 

RH 

2958.57 

700.0 

-24.7 

25 

-38.8 

318.0 

22.8 

N 

3130.00 

683.7 

-25.1 

11 

•46.9 

316.0 

25.5 

RH 

3363.00 

662.1 

•26.3 

7 

-51.7 

314.0 

31.5 

RH 

4120.00 

596.1 

-27.7 

27 

-40.9 

319.0 

48.2 

RH 

4195.00 

589.9 

-28.1 

47 

-35.9 

319.0 

49.8 

RH 

4996.00 

526.9 

-33.7 

63 

-38.3 

317.0 

61.2 

RH 

5362.27 

500.0 

•36.3 

60 

-41.2 

315.0 

67.6 

N 

6118.60 

447.2 

•40.0 

50 

-46.4 

316.0 

86.5 

TX 

6535.00 

421.1 

-43.5 

51 

-49.5 

316.0 

88.6 

T 

6879.33 

400.0 

-46.4 

48 

-52.7 

317.0 

91.1 

N 

8732.89 

300.0 

-59.0 

13 

-73.5 

320.0 

92.9 

N 

8782.00 

297.7 

-59.1 

13 

-73.6 

320.0 

92.9 

T 

9726.98 

255.3 

•61.6 

12 

-76.2 

317.0 

80,7 

TX 

9868.04 

250.0 

■61.4 

11 

-76.6 

316.0 

77.4 

N 

10032.00 

243.5 

•60.0 

11 

-75.5 

316.0 

73.5 

T 

11266.54 

200.0 

-58.8 

5 

-79.4 

315.0 

60.0 

N 

11817.00 

183.3 

•58.8 

4 

-80.7 

317.0 

54.0 

T 

13075.00 

150.0 

•58.8 

2 

•84.8 

312.0 

45.9 

N 

15621.84 

100.0 

-58.6 

1 

-88.5 

308.0 

22.3 

N 

15862.00 

96.2 

-57.0 

1 

-87.4 

313.0 

21.4 

T 

17556.00 

73.6 

-55.4 

1 

•86.3 

256.0 

10.5 

T 

17879.97 

70.0 

-55,0 

1 

•86.0 

260.0 

9.6 

N 

18873.00 

59.9 

-54.0 

1 

-85.3 

225.0 

10.3 

T 

20045.46 

50.0 

•50.8 

1 

-83,1 

184.0 

18.6 

N 

20834.00 

U.3 

-50.7 

1 

-83,0 

171.0 

22.0 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in  the 

data  of 

at  least 

100  sb 

(H) 

Highest  level 

of  the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of  the 

sounding 

(N) 

Nandatory  levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of  teaperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  taNperatura 

1 

MANDATORY  C  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-08-92  Launch  tiaw:  12:08:37 


FUa:  0N040812.ya< 


DEW  PT  WIND  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(gaop  ■  MSL) 

PRESS 

(Hb) 

TEMP 

(C) 

RK 

(X) 

TEMP 

<C) 

DIRECT 

(Dog) 

SPEED 

(Kta) 

TYPE 

17.05 

1040.6 

-24.0 

79 

•26.6 

100.0 

3.0 

S 

103.00 

1028.4 

-21.4 

83 

•23.5 

107.0 

2.9 

RH 

311.07 

1000.0 

-17.7 

70 

•21.9 

126.0 

3.1 

M 

456.00 

960.9 

-15.8 

58 

-22.1 

132.0 

3.3 

RH 

925.00 

921.9 

-15.1 

28 

-29.4 

179.0 

2.5 

RH 

1134.00 

896.8 

-15.5 

27 

-30.2 

177.0 

1.7 

RH 

1248.00 

883.3 

-16.0 

38 

-27.0 

172.0 

1.4 

RH 

1536.73 

850.0 

-17.4 

36 

-29.0 

298.0 

2.5 

M 

2143.00 

783.5 

-19.7 

28 

-33.5 

295.0 

12.2 

RH 

2286.00 

768.6 

-20.4 

51 

-27.9 

297.0 

14.0 

RH 

2434.00 

753.3 

-20.7 

69 

-24.9 

302.0 

16.7 

RH 

2512.00 

745.5 

-20.7 

71 

-24.6 

304.0 

17.9 

RH 

2974.74 

700.0 

-22.5 

73 

-26.0 

314.0 

26.8 

M 

3169.00 

681.7 

-23.1 

77 

-26.0 

317.0 

33.4 

RH 

3731.00 

631.1 

-25.6 

57 

-31.6 

317.0 

42.2 

RH 

3803.00 

624.8 

-26.1 

55 

-32.4 

317.0 

U.5 

RH 

4230.00 

588.9 

-28.7 

75 

-31.7 

316.0 

51.5 

RH 

5385.62 

500.0 

-35.9 

64 

-40.2 

318.0 

61.2 

M 

5993.70 

457.0 

•40.0 

62 

-U.4 

317.0 

69.0 

TK 

6903.17 

400.0 

•46.1 

57 

•51.0 

316.0 

82.9 

M 

7057.00 

390.8 

-47.3 

55 

•52.4 

315.0 

83.4 

T 

8753.57 

300.0 

•59.6 

37 

•66.9 

318.0 

96.8 

M 

8814.00 

297.1 

•60.0 

36 

•67.5 

318.0 

98.6 

T 

9669.96 

258.3 

•62.8 

26 

-72.3 

318.0 

89.0 

TX 

9882.73 

250.0 

-62.4 

25 

-72.1 

318.0 

82.1 

M 

10111.00 

241.0 

-61.2 

23 

-71.7 

318.0 

75.0 

T 

11280.44 

200.0 

-58.3 

9 

-75.3 

318.0 

58.6 

M 

11392.00 

196.5 

-58.4 

8 

•76.2 

318.0 

57.3 

T 

13090.54 

150.0 

-58.9 

3 

-82.5 

313.0 

47.6 

M 

15626.53 

100.0 

-58.6 

2 

•84.6 

307.0 

28.9 

M 

15804.00 

97.2 

•58.1 

2 

•84.3 

308.0 

28.4 

T 

17888.00 

70.0 

-55.2 

1 

-86.1 

280.0 

12.1 

M 

18509.00 

63.5 

-52.7 

1 

-84.4 

284.0 

5.8 

T 

19391.00 

55.4 

-52.8 

1 

-84.5 

203.0 

9.5 

T 

20057.64 

50.0 

-51.2 

1 

-83.4 

169.0 

15.7 

M 

20338.00 

47.9 

-50.6 

1 

-83.0 

162.0 

16.1 

H 

Laval 

typas:  (C) 

Gaps  in  tha 

data 

of  at  laast 

100  aR> 

(H)  Kighast  (aval  of  tha  founding 

(L)  Lowaat  lava!  of  tha  sounding 

(M)  Mandatory  lavals 


(RH) 

Significant 

lavals 

of 

ralativa  huaidity 

(S) 

Surfaca  data 

(T) 

Significant 

lavals 

of 

ta«paratura 

(TX)  Additional  significant  lavals  of  taaparatura 
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*R  P«9«  ' 

MANDATORY  S  SICNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date;  04*08*92  Lavaich  tli 


18:50:S1 


File:  DHOAOSIS.vai 


DEW  PT  WIND  WIND  LEVEL 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

(C) 

RH 

(X) 

TEMP 

(C) 

DIRECT 

(Deg) 

SPEED 

(Kts) 

17.05 

1036.4 

-19.0 

80 

-21.6 

70.0 

14.0 

118.00 

1022.4 

•20.8 

73 

-24.3 

83.0 

12.4 

215.00 

1009.3 

-15.6 

52 

-23.2 

99.0 

11.9 

284.70 

1000.0 

-14.2 

U 

•23.7 

113.0 

12.1 

304.00 

997.5 

-14.1 

44 

-23.7 

116.0 

12.2 

472.00 

975.6 

-13.3 

63 

-18.8 

135.0 

14.4 

597.00 

959.8 

-12.4 

53 

-20.0 

140.0 

14.0 

888.00 

923.9 

-13.7 

64 

-19.0 

150.0 

10.9 

1517.97 

850.0 

-15.8 

80 

-18.4 

214.0 

4.8 

2295.00 

766.5 

-17.7 

84 

-19.7 

291.0 

16.9 

2398.00 

756.1 

-18.1 

85 

-20.0 

291.0 

18.7 

2970.91 

700.0 

-21.2 

82 

-23.5 

291.0 

21.0 

5383.27 

500.0 

-35.1 

69 

-38.7 

309.0 

54.8 

5774.00 

472.6 

-37.8 

65 

•41.9 

311.0 

61.6 

6903.30 

400.0 

-45.7 

57 

-50.6 

312.0 

81.8 

8763.08 

300.0 

-58.9 

U 

-65.1 

319.0 

103.9 

9317.00 

274.4 

-61.9 

35 

-69.4 

317.0 

98.4 

9388.87 

270.7 

-62.1 

33 

-70.0 

317.0 

96.6 

9893.48 

250.0 

-60.2 

25 

-70.2 

317.0 

83.5 

11294.00 

200.0 

-58.3 

8 

-76.1 

316.0 

57.3 

11581.00 

191.0 

-59.1 

7 

•77.6 

319.0 

56.6 

13098.57 

150.0 

-58.6 

3 

•82.3 

316.0 

42.6 

15647.68 

100.0 

•57.6 

2 

-83.9 

323.0 

25.5 

16092.00 

93.2 

-56.8 

2 

-83.3 

311.0 

15.4 

17918.00 

70.0 

-54.5 

2 

-81.7 

250.0 

3.5 

20087.97 

50.0 

-50.6 

2 

•78.9 

169.0 

14.3 

20471.00 

47.2 

■49.0 

1 

•81.9 

169.0 

13.0 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

<M) 

(RH) 

(S) 

(T) 
(TX) 

Gape  in  the  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  souiding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  hueidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  taaiperature 

Additional  significant  levels  of  teatperature 

TYPE 


S 

T 

RM 

M 

RH 

RH 

RH 

RH 

M 

RH 

RH 

M 

M 

RH 

M 

M 

T 

TX 

M 

M 

T 

N 

M 

T 

M 

M 

K 
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R 


Pt9%  1 

MANDATORY  I  SIGNIFICANT  TEMPERATURC 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Dete:  04-09-92 

Lsunch 

tiae:  00:31:59 

File: 

DH040902. 

.vsi 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  MSL) 

(st» 

<C) 

<x> 

<C) 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1033.1 

•18.0 

83 

-20.2 

70.0 

20.0 

S 

120.00 

1019.2 

•16.8 

60 

•22.7 

79.0 

18.5 

RH 

213.00 

1006.6 

•15.4 

56 

-22.2 

90.0 

17.9 

T 

263.21 

1000.0 

-13.7 

57 

-20.5 

97.0 

17.7 

M 

420.00 

979.7 

-10.0 

63 

-15.7 

114.0 

18.9 

T 

614.00 

955.3 

-10.1 

70 

-14.5 

120.0 

16.3 

RH 

1511.83 

850.0 

-11.8 

67 

-16.7 

286.0 

4.9 

M 

2309.00 

765.6 

-14.7 

63 

-20.1 

303.0 

15.6 

T 

2981.15 

700.0 

-18.9 

60 

-24.7 

306.0 

21.5 

M 

4779.00 

546.6 

-29.9 

58 

-35.5 

304.0 

43.2 

T 

5409.42 

500.0 

-33.5 

54 

-39.5 

305.0 

52.3 

M 

6193.00 

446.7 

-38.4 

50 

-U.9 

306.0 

67.6 

RH 

6943.80 

400.0 

•43.4 

40 

-51.4 

302.0 

79.2 

M 

8818.45 

300.0 

•57,4 

30 

-66.5 

309.0 

95.7 

M 

9216.00 

281.6 

•59.3 

23 

-70.0 

312.0 

96.8 

T 

9817.02 

255.3 

•61.1 

12 

-75.8 

312.0 

89.2 

TX 

9958.29 

250.0 

•60.5 

11 

-76.0 

312.0 

84.9 

M 

10195.00 

240.7 

•59.0 

8 

-76.7 

315.0 

77.8 

T 

11282.00 

202.6 

•57.0 

1 

-87.4 

313.0 

56.6 

H 

Level  types:  (G)  Geps  in  the  dete  of  et  leest  TOO  ■<> 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 
(L>  Lowest  level  of  the  sounding 

<M)  Mendstery  levels 


(RH) 

Significent 

levels 

of 

relstive  husidity 

(S) 

Surfece  dsts 

(T) 

Significent 

levels 

of 

tes(persture 

(TX)  Additlonsl  significent  levels  of  tsepersture 
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!>•••  1 

“  NAMOATORY  A  SIGMIFICANT  TfAPEBATUAE 
AN9  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04‘09-92 

Launch 

tie*:  12:09:59 

Fila: 

l>M040912.vai 

ALTITUDE 
(geop  ai  NSL) 

PRESS 

(i<» 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT  HIHO 

TEMP 
fC) 

WlHO 

DIRECT 

CDag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1031.5 

-21.0 

82 

-23.2 

50.0 

10.0 

S 

64.00 

1024.9 

-20.2 

55 

-26.9 

55.0 

9.9 

RM 

199.00 

1006.3 

-20.9 

77 

'23.8 

72.0 

10.9 

RM 

245.78 

1000.0 

-20.8 

80 

-23.4 

78.0 

11.6 

M 

324.00 

989.5 

-17.1 

87 

-18.7 

85.0 

12.6 

RH 

413.00 

978.0 

-13.4 

84 

-15.5 

90.0 

13.8 

T 

1478.48 

850.0 

-15.4 

87 

-17.1 

320.0 

6.1 

M 

1853.00 

808.8 

-16.4 

88 

-17.9 

305.0 

12.4 

T 

2928.00 

700.0 

-22.6 

83 

-24.7 

294.0 

19.4 

M 

3855.00 

615.9 

-29.4 

79 

-31.9 

299.0 

25.5 

T 

3921.00 

610.2 

-30.0 

65 

-34.4 

299,0 

26.6 

RH 

4136.00 

592.0 

-31.0 

44 

-39.2 

297.0 

33.0 

RM 

4454.00 

566.0 

-32.5 

22 

-46.9 

299.0 

36.0 

RH 

5035.00 

521.1 

-33.5 

6 

-58.5 

308.0 

55,6 

RM 

5322.87 

500.0 

-35.2 

20 

-50.2 

308.0 

61.6 

N 

5704.00 

473.3 

-38.1 

26 

-50.3 

307.0 

63.0 

RM 

6840.07 

400.0 

-46.4 

25 

-57.9 

300.0 

63.6 

M 

8415.00 

313.7 

-56.2 

14 

-70.7 

305.0 

83.0 

T 

8698.92 

300.0 

-56.4 

14 

-70.8 

305.0 

81.1 

M 

9656.20 

250.0 

•55.9 

8 

-73.8 

312.0 

59.8 

M 

11281.U 

200.0 

-54.8 

3 

•79.5 

308.0 

51.3 

M 

12445.00 

166.7 

•55.7 

2 

•82.5 

317.0 

41.4 

T 

13116.42 

150.0 

•56.4 

2 

•83.0 

317.0 

37.5 

M 

14561.54 

119.2 

-58.8 

1 

•88.6 

308.0 

36.9 

TX 

15152.00 

108.6 

-57.5 

1 

•87.7 

325.0 

33.2 

T 

15675.96 

100.0 

-57.1 

1 

-87.5 

324.0 

21.0 

M 

16763.00 

84.4 

•54.6 

1 

-85.7 

272.0 

6.4 

T 

17621.00 

73.8 

-52.5 

1 

•84.3 

279.0 

9.5 

H 

Laval  typas: 

<G) 

Gaps  in  tha  data 

of 

at  laast  100  iR) 

(H) 

Highaat  laval  of 

tha  sounding 

(L) 

Lowatt  laval  of  tha 

sounding 

(N) 

Mandatory  lavals 

<RM) 

Significant  lavals 

of  ralativa  huaidity 

(S) 

Surfsca  data 

(T) 

Significant  lavals 

of  taaiparatura 

(TX)  Additional  significant  lavals  of  tsaparatura 
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'R 


Pa0t  1 

MANDATORY  t  SICHIFICAHT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04 *09-92 

Leunch  t<M:  18:02 

:12 

File: 

01(040918.  vai 

ALTITUDE 
(gaop  ■  MSL) 

PRESS 

(i6» 

TEMP 

(C) 

DEV 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

HIND 

DIRECT 

(Deg) 

HIND 

LEVEL 

tfCEO 

<Kts) 

TYPE 

17.05 

1032.3 

-22.0 

81 

-24.4 

50.0 

6.0 

S 

118.69 

1017.9 

-21.7 

76 

-24.8 

64.0 

6.6 

TX 

250.32 

1000.0 

-21.9 

77 

-24.8 

80.0 

8.4 

M 

357.00 

985.7 

•21.6 

82 

-23.8 

88.0 

9.9 

T 

587.00 

955.8 

-15.1 

63 

-20.5 

95.0 

12.2 

RH 

1267.00 

873.5 

•16.7 

84 

-18.8 

111.0 

5.1 

RH 

1470.92 

850.0 

-17.6 

86 

-19.4 

109.0 

3.8 

N 

2701.00 

719.9 

-23.9 

84 

-25.8 

283.0 

13.4 

T 

2902.00 

700.3 

-24.7 

48 

-32.5 

286.0 

14.6 

RN 

2905.14 

700.0 

-24.7 

47 

-32.8 

286.0 

14.6 

M 

2977.00 

693.2 

■24.7 

24 

-39.4 

288.0 

15.2 

RH 

3092.00 

682.2 

•25.1 

10 

-47.7 

291.0 

16.5 

RH 

4212.00 

583.4 

-31.5 

7 

-55.7 

301.0 

25.5 

T 

4617.00 

550.9 

-32.2 

31 

-43.6 

308.0 

28.4 

RH 

4881.00 

530.6 

-34.7 

52 

-41.0 

308.0 

32.5 

RH 

5292.51 

500.0 

-37.7 

61 

-42.3 

305.0 

35.8 

M 

6591.00 

412.3 

-48.1 

51 

•53.8 

305.0 

43.2 

T 

6791.45 

400.0 

•46.8 

17 

-61.5 

307.0 

46.6 

M 

6885.00 

394.4 

-47.2 

17 

-61.6 

307.0 

48.2 

T 

7938.00 

335.4 

-53.9 

12 

-69.8 

303.0 

58.3 

T 

8654.23 

300.0 

-54.7 

8 

-73.2 

308.0 

61.4 

N 

9820.73 

250.0 

-54.2 

5 

-75.8 

307.0 

55.4 

M 

11252.04 

200.0 

•54.2 

3 

-79.0 

314.0 

46.2 

M 

13086.47 

150.0 

•56.8 

3 

•81.0 

313.0 

34.3 

M 

13107.00 

149.5 

-56.9 

3 

-81.0 

313.0 

34.4 

T 

14110.71 

127.4 

•57.7 

3 

•81.6 

309.0 

32.5 

TX 

15657.30 

100.0 

-55.8 

2 

•82.6 

307.0 

16.1 

M 

16972.00 

81.4 

-53.2 

2 

-80.7 

289.0 

9.1 

T 

17651.00 

73.3 

-52.3 

2 

-80.1 

236.0 

1.9 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

(M) 
(RN) 
(S) 

<T) 

(TX) 

Gape  in  the  data  of  at  least  100 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  huaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tsMperature 

Additional  significant  levels  of  taaperature 
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Pressure  (hPa) 


P«9t  1 

MANDATORY  C  SISHIflCAHT  TENPERATURf 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-09'92  Launch  tine:  23:51:11 


FUe:  DHOilOOO.vai 


ALTITUDE 
(geop  m  MSL) 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

(C) 

OEU 

RN 

(X) 

PT  WIND  VINO 

TEMP  DIRECT 

(C)  (Deg) 

LEVEL 

SPEED 

(KtS) 

17.05 

1032.4 

-18.0 

72 

-21.8 

70.0 

5.0 

64.00 

1025.9 

-19.0 

61 

-24.6 

71.0 

5.1 

253.92 

1000.0 

-21.3 

78 

-24.0 

76.0 

6.1 

321.00 

991.0 

-21.9 

81 

-24.3 

78.0 

6.6 

507.00 

966.1 

-22.3 

82 

-24.5 

80.0 

7.4 

689.00 

942.8 

-16.6 

74 

•20.1 

82.0 

7.0 

1464.64 

850.0 

-18.8 

87 

-20.4 

277.0 

3.4 

1940.00 

797.2 

-20.4 

80 

-22.9 

281.0 

9.9 

2665.00 

722.2 

•26.0 

83 

•28.0 

282.0 

14.6 

2774.00 

711.3 

•26.1 

44 

-34.7 

285.0 

15.6 

2845.00 

704.4 

•26.1 

35 

-36.9 

285.0 

16.1 

2890.31 

700.0 

-26.4 

42 

-35.5 

285.0 

16.7 

2981.00 

691.3 

•26.7 

35 

-37.5 

285.0 

17.1 

3195.00 

671.0 

-27.3 

20 

-43.3 

282.0 

18.1 

4021.00 

597.8 

-31.7 

19 

-47.5 

279.0 

21.0 

4129.00 

588.7 

-32.5 

40 

-41.5 

278.0 

21.6 

4236.00 

579,9 

-33.4 

38 

-42.8 

277.0 

21.8 

4482.00 

559.8 

-34.9 

58 

-40.2 

274.0 

22.0 

5209.41 

503.2 

-39.8 

63 

•44.1 

277.0 

27.6 

5262.47 

500.0 

•40.2 

63 

-44.5 

276.0 

27.4 

6071.00 

443.3 

-45.9 

24 

•57.9 

273.0 

29.5 

6750.00 

400.0 

•48.8 

12 

•65.6 

285.0 

37.3 

7752.00 

343.1 

-51.0 

9 

-69.4 

290.0 

51.1 

8623.28 

300.0 

-52.1 

6 

-73.0 

295.0 

54.2 

9801.59 

250.0 

•52.2 

3 

•77,5 

302.0 

49.9 

112a.47 

200.0 

-53.3 

2 

-80.8 

299.0 

42.5 

13091.37 

150.0 

-55.1 

2 

•82.1 

306.0 

36.7 

13310.40 

144.8 

-56,0 

2 

-82.7 

308.0 

37.5 

14796.00 

114.8 

-54.9 

2 

•82.0 

309.0 

21.4 

15679.97 

100.0 

-53.4 

2 

-80.9 

298.0 

17.0 

17718.00 

72.9 

-51.2 

2 

-79.3 

234.0 

6.6 

Level 

types:  (C) 

Gape  in  the 

date 

of  at  least  100  ib 

(H)  Highcat  taval  of  the  sotndlng 
(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

<M}  Mandatory  levels 


(RH) 

Significant 

levels 

of 

relative  huaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of 

teaperature 

<TX)  Additional  Significant  levels  of  tcag>erature 


TYPE 


t 

RH 

N 

RN 

T 

T 

M 

RH 

RN 

RH 

RH 

M 

RH 

RN 

RH 

RH 

RN 

RN 

TX 

N 

T 

M 

T 

M 

M 

M 

M 

TX 

T 

M 

H 
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Pressure  (hPa) 


R 


Pag*  1 


NAN 

0  A  T  0  R  V 

t  S  1 

G 

H  I  F 

I  C  A  N  T 

T  E  N  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T 

I  V 

E  H 

U  N  I  D  1 

T  T  0  A 

T  A 

Date:  04-10*92 

Launch 

tina:  12:09:11 

File: 

DH041012.vai 

DEU  PT  UIND 

UINO 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RN 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  M  N$L) 

(Bt» 

(C) 

<x> 

(C) 

(Deg) 

(Xts) 

17.05 

1035.1 

•23.0 

79 

-25.6 

360.0 

5.0 

S 

62.00 

1028.7 

-21.2 

61 

-26.7 

5.0 

4.9 

RN 

269.83 

1000.0 

-22.5 

77 

-25.3 

26.0 

6.0 

N 

551.00 

962.4 

-24.3 

81 

•26.6 

39.0 

7.4 

RH 

1456.67 

850.0 

-24.1 

80 

•26.5 

48.0 

19.0 

N 

1672.00 

825.2 

-24.8 

83 

•26.8 

49.0 

18.5 

RN 

2295.00 

757.4 

•26.6 

77 

-29.4 

41.0 

14.2 

T 

2858.98 

700.0 

-30.3 

76 

-33.1 

49.0 

10.3 

N 

3598.00 

630.4 

-34.4 

63 

•38.9 

67.0 

7.2 

RH 

3753.00 

616.5 

-35.3 

67 

-39.2 

71.0 

5.8 

RH 

3929.00 

601.1 

-36.4 

45 

•44.0 

68.0 

5.4 

RH 

4449.27 

556.6 

-39.9 

41 

-48.0 

64.0 

6.2 

TX 

5180.67 

500.0 

-45.4 

51 

-51.4 

89.0 

6.0 

N 

5298.00 

491.3 

-45.9 

42 

-53.4 

96.0 

5.8 

T 

6652.56 

400.0 

-49.9 

20 

-62.8 

276.0 

5.1 

N 

7696.00 

340.7 

-51.8 

15 

•66.5 

286.0 

12.2 

T 

8521.29 

300.0 

-50.9 

6 

-72.0 

299.0 

16.2 

N 

9707.46 

250.0 

•50.2 

3 

-76.0 

303.0 

20.6 

H 

11162.47 

200.0 

•51.0 

3 

-76.6 

297.0 

24.3 

N 

12643.00 

159.3 

•51.8 

3 

-77.2 

303.0 

17.7 

T 

13031.54 

150.0 

-51.4 

3 

-76.9 

308.0 

18.7 

H 

14813.03 

113.8 

-52.3 

2 

-80.1 

300.0 

10.9 

TX 

15657.54 

100.0 

-50.7 

2 

-78.9 

295.0 

8.1 

N 

16716.00 

85.0 

-49.3 

2 

-77.9 

269.0 

13.0 

T 

17557.00 

74.9 

•48.4 

2 

-77.3 

152.0 

11.3 

T 

17655.00 

73.8 

-49.1 

2 

-77.8 

154.0 

11.3 

H 

Lavel 

types:  <G) 

Gaps  in 

the 

data 

of  at  least 

100  afc 

(H) 

Highest 

level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of  the  sounding 

<N) 

Nandatory 

levels 

<RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

huMidity 

(S) 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels 

of  tesiperature 

<TX) 

Additional 

significant  levels 

of  tea^seratur* 
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Pressure  (hPa) 


‘H 


Pafl*  1 

MANDATORY  I  SIONIflCANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 

Date:  04-10-92  Launch  tiM:  17:51:26  File:  DNOilOIS.val 


ALTITUDE 
(geop  m  NSL) 

PRESS 

(afa) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RN 

(X) 

PT  WIND 

TEMP 
(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SI^ED 

(Kta) 

TYPE 

17.05 

1036.4 

-22.0 

79 

-24.6 

40.0 

9.0 

S 

65.00 

1029.7 

-22.7 

60 

-28.3 

42.0 

8.7 

RH 

278.95 

1000.0 

•24.6 

74 

-27.8 

55.0 

9.2 

M 

637.00 

951.8 

-26.4 

76 

-29.3 

66.0 

9.9 

T 

981.00 

907.6 

•26.4 

72 

-29.9 

70.0 

12.1 

T 

1270.00 

872.0 

•26.3 

70 

-30.1 

86.0 

15.7 

T 

U56.13 

850.0 

•23.5 

76 

-26.5 

90.0 

16.7 

N 

1549.00 

839.2 

•23.4 

75 

-26.6 

91.0 

17.1 

T 

2819.00 

703.9 

•30.6 

73 

-33.8 

78.0 

20.6 

T 

2857.97 

700.0 

•30.9 

71 

-34.3 

78.0 

20.6 

M 

3966.00 

597.4 

-37.5 

53 

-43.5 

88.0 

17.9 

RH 

5170.41 

500.0 

-46.2 

42 

-53.6 

84.0 

19.6 

M 

5459.00 

478.7 

-47.5 

32 

-57.0 

90.0 

19.4 

T 

6633.97 

400.0 

•51.8 

19 

-65.0 

95.0 

12.1 

M 

7444.00 

352.8 

-53.3 

14 

-68.2 

82.0 

5.2 

T 

7511.88 

348.5 

-53.4 

13 

-68.8 

79.0 

5.1 

TX 

8489.23 

300.0 

•52.2 

6 

-73.1 

3U.0 

5.2 

M 

9674.34 

250.0 

•50.6 

3 

•76.3 

321.0 

5.8 

M 

11126.05 

200.0 

•50.8 

2 

-79.0 

327.0 

10.5 

M 

12116.00 

171.8 

-51.4 

2 

•79.4 

306.0 

7.6 

T 

12996.97 

150.0 

-51.5 

2 

-79.5 

317.0 

6.8 

M 

14335.00 

122.1 

•50.4 

2 

-78.7 

297.0 

5.8 

H 

Level  types: 

(G) 

(H) 
<L) 
(N) 

Gaps  in  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

100  iR> 

(RH) 

<S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

huaidity 

<T) 

Significant  levels 

of  teaperature 

<TX) 

Additional  significant 

levels 

of  tasperature 
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''R  1 


N  A  N  D  A 

TORY 

8  S  1 

G 

N  1  F 

1  C  A  N  T 

T  E  N  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  D 

R  E  L  A  T 

1  V 

E  H 

U  N  I  0  I 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  04-11-92 

Launch 

tiae:  00:03:13 

File: 

DH041100.vai 

OEW  PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEW> 

RN 

TEMP 

DIRECT 

mEO 

TYPE 

(geop  ■  NSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Dag) 

(Kta) 

17.05 

1038.8 

-20.0 

71 

-23.9 

40.0 

6.0 

S 

71.00 

1031.2 

-21.9 

54 

-28.7 

U.O 

6.2 

RN 

295.83 

1000.0 

•24.3 

72 

-27.8 

56.0 

8.7 

N 

332.00 

995.1 

-24.6 

74 

-27.9 

58.0 

9.1 

RN 

1478.63 

850.0 

-25.3 

79 

-27.9 

60.0 

20.5 

N 

1848.00 

807.8 

-26.2 

78 

•28.9 

58.0 

21.8 

T 

2873.94 

700.0 

•31.6 

73 

•34.8 

71.0 

19.4 

N 

3531.00 

637.6 

-34.8 

64 

-39.2 

83.0 

18.3 

T 

3969.00 

598.6 

-37.3 

56 

-42.8 

91.0 

15.2 

RN 

5189.55 

500.0 

-45.7 

34 

•54.8 

95.0 

10.7 

M 

6230.00 

426.7 

•51.4 

30 

•61.0 

87.0 

12.1 

T 

6648.81 

400.0 

-53.3 

24 

•64.4 

89.0 

11.0 

M 

7416.00 

354.9 

•54.4 

16 

•68.2 

88.0 

9.3 

T 

7956.78 

325.6 

-55.0 

13 

-70.2 

78.0 

8.4 

TX 

8225.00 

312.7 

-54.0 

11 

-70.5 

73.0 

8.0 

T 

8492.92 

300.0 

-53.2 

9 

-71.4 

63.0 

6.0 

N 

9671.46 

250.0 

-51.0 

4 

-74.8 

35.0 

3.5 

N 

11124.65 

200.0 

•51.1 

3 

-76.7 

332.0 

2.9 

N 

12279.00 

167.5 

-50.9 

2 

-79.1 

21.0 

4.7 

T 

12995.46 

150.0 

•51.1 

2 

-79.2 

61.0 

3.4 

N 

14808.00 

113.7 

•49.1 

2 

-77.8 

227.0 

4.3 

H 

Level  types 

(G) 

Gaps  in 

th« 

data 

of  at  least 

100  wb 

<K) 

HiRhest 

level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of  the  sounding 

(N) 

Mandatory 

levels 

(RN) 

Significant 

levels 

of  relative 

huaidity 

(S> 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels 

of  tsaperature 

<TX) 

Additional 

significant  levels 

of  taagwrature 
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NANDATORT  A 
AND  R  E  L 


*R 


PaB*  1 

SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
ATIVE  NUMIOITT  DATA 


0At«:  M-11-92 


Launch  tiw:  12:30:03 


Fita:  DH041112.vai 


DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RM 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

(scop  ■  MSL) 

(iR>) 

(C) 

(») 

(C) 

(Oofl) 

(Kta) 

17.C5 

1039.2 

-32.0 

73 

-35.2 

230.0 

9.0 

S 

104.00 

1026.9 

•22.2 

50 

-29.8 

237JI 

7.0 

RM 

296.00 

1000.4 

-22.2 

70 

•26.2 

271.0 

4.1 

RM 

298.95 

1000.0 

-22.2 

70 

-26.1 

272.0 

4.1 

M 

928.00 

918.3 

•20.3 

83 

-22.4 

24.0 

6.2 

RM 

1499.95 

850.0 

-20.7 

71 

-24.6 

36.0 

13.8 

M 

1724.00 

824.6 

-21.3 

62 

•26.6 

35.0 

15.6 

RM 

1895.00 

805.7 

-22.1 

63 

•27.2 

37.0 

17,5 

RM 

2917.98 

700.0 

-27.0 

64 

-31.7 

47.0 

21.6 

M 

4060.00 

596.1 

-34.2 

55 

-40.0 

43.0 

24.1 

T 

4366.00 

570.5 

-36.3 

43 

-44.3 

42.0 

22.9 

RM 

4816.00 

534.5 

-38.9 

31 

-49.5 

48.0 

24.7 

RM 

5271 .31 

500.0 

-41.2 

29 

-52.3 

50.0 

26.2 

M 

6753.49 

400.0 

-51.4 

35 

-59.9 

49.0 

27.0 

M 

7112.00 

378.4 

-52.9 

35 

-61.2 

50.0 

25.9 

T 

8053.76 

326.2 

-54.5 

20 

-66.7 

53.0 

19.6 

TX 

8300.00 

314.5 

-53.8 

17 

-67.3 

54.0 

18.1 

T 

8603.50 

300.0 

-52.9 

14 

-67.9 

51.0 

16.7 

M 

9787.26 

250.0 

•50.2 

3 

-77.1 

47.0 

10.5 

M 

11246.76 

200.0 

-48.8 

1 

•81.8 

44.0 

9.1 

M 

12425.00 

167.2 

-48.9 

1 

•81.8 

77.0 

9.9 

T 

13137.96 

150.0 

•47.8 

1 

-81.0 

■84.0 

11.7 

M 

15839.64 

100.0 

•43.7 

1 

-78.3 

128.0 

16.8 

M 

16314.00 

93.2 

-43.6 

1 

-78.2 

125.0 

13.2 

T 

16856.00 

86.0 

-44.0 

1 

-78.5 

123.0 

17.7 

M 

Level  type*: 

(G) 

(H) 

(L) 

(M) 

Gape  In  the  data  of  at  leaat 
Mlgheat  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sotrding 

Mandatory  levels 

100  wb 

(RM) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

huaidity 

(T) 

Significant  levels 

of  tasperature 

(TK) 

Addiiional  significant 

levels 

of  temperature 
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R 


MANDATORY  « 
AND  R  E  L 


SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
ATIVE  NUMIDITT  DATA 


Date:  04-11-92 


Launch  tla«:  18:16:35 


FUc:  ONOAIIIS.val 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

(C) 

OEU 

RN 

(X) 

PT  WIND  WIND 

TEMP  DIRECT 

(C)  (Deg) 

LEVEL 

met 

(Kts) 

17.05 

1035.0 

-30.0 

74 

-33.1 

220.0 

18.0 

113.00 

1021.2 

-28.3 

42 

•37.2 

227.0 

15.9 

246.00 

1002.4 

-27.1 

64 

•31.8 

241.0 

13.8 

263.49 

1000.0 

-27.1 

66 

-31.5 

243.0 

13.6 

547.00 

961.7 

-24.6 

84 

•26.5 

267.0 

12.6 

671.00 

945.4 

•24.3 

87 

-25.8 

269.0 

11.5 

1447.63 

850.0 

-23.9 

87 

-25.5 

333.0 

10.8 

1671.00 

824.4 

•24.4 

77 

-27.3 

345.0 

11.5 

1750.00 

815.5 

-24.4 

67 

-28.7 

351.0 

11.9 

1858.00 

803.5 

-24.3 

U 

-33.0 

356.0 

12.6 

1965.00 

791.8 

-24.5 

37 

-34.9 

5.0 

13.2 

2777.00 

707.7 

-28.0 

47 

-35.8 

20.0 

20.2 

2854.85 

700.0 

-28.4 

53 

-35.0 

22.0 

20.6 

2899.00 

695.7 

•28.5 

57 

-34.3 

22.0 

21.0 

3495.00 

639.8 

-32.1 

73 

-35.3 

26.0 

24.3 

4621.06 

543.3 

-40.0 

65 

-U.O 

29.0 

29.2 

5192.52 

500.0 

-43.7 

63 

-47.9 

30.0 

29.2 

6657.66 

400.0 

-53.3 

46 

-59.4 

34.0 

29.2 

6711.00 

396.7 

-53.4 

46 

-59.6 

34.0 

28.6 

7353.93 

358.2 

-55.5 

36 

•63.4 

33.0 

25.7 

7840.00 

332.5 

-55.5 

31 

-64.5 

33.0 

23.5 

8496.48 

300.0 

-53.9 

24 

•64.9 

34.0 

20.1 

9671.53 

250.0 

-51.9 

14 

-67.1 

47.0 

15.5 

11122.04 

200.0 

-50.5 

6 

-71.3 

56.0 

13.3 

12441.00 

163.5 

-49.5 

4 

-73.6 

80.0 

13.0 

13003.98 

150.0 

•48.8 

4 

-73.1 

81.0 

15.6 

15686.96 

100.0 

-45.5 

2 

-75.2 

104.0 

25.1 

17283.00 

78.8 

•45.2 

2 

-75.0 

114.0 

32.5 

18068.36 

70.0 

•46.5 

2 

-75.9 

123.0 

32.8 

19076.00 

60.1 

-45.7 

2 

-75.3 

129.0 

26.4 

Level 

types:  (G) 

Gaps  in  the 

data 

of  at  least  100  tb 

(H)  Highest  level  of  the  sounding 
(L)  Lowest  level  of  the  sounding 

<M)  Mandetory  levels 


<RH) 

Significant 

levels 

Of 

relative  husidity 

(S) 

Surface  data 

<T) 

Significant 

levels 

of 

teaperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  teiapersture 


TYPE 


S 

RH 

RH 

M 

RH 

RH 

M 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

M 

RH 

RH 

TX 

M 

M 

T 

TX 

T 

M 

M 

M 

T 

M 

M 

T 

M 

H 
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TABULAR  DATA  NOT  AVAILABLE 


123 


'R 


Rag*  1 


HAND 

Date:  04* 12-92 

ATORY  8  SICM 

AND  RELATIV 

Launch  tlaa:  12:10:45 

1  I  F 
E 

1  C  A 
HUN 

H  T 

I  D  1 

T  E 

T  Y 

M  P  E 
D  A 

Fite: 

UINO 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0H041212.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kta) 

ALTITUDE 
(gaop  ■  NSL) 

PRESS 

(ab) 

TENP 

<C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TENP 

(C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

17.05 

1018.5 

-27.0 

78 

-29.6 

220.0 

11.0 

S 

111.00 

1005.3 

-21.8 

77 

-24.7 

241.0 

10.9 

T 

150.52 

1000.0 

-22.0 

78 

-24.8 

247.0 

11.2 

N 

1029.00 

885.9 

-28.0 

84 

-29.8 

285.0 

13.6 

T 

1326.54 

850.0 

-27.1 

86 

-28.7 

304.0 

13.0 

N 

1879.00 

787.4 

-26.9 

49 

-34.3 

320.0 

16.7 

RM 

2126.00 

760.9 

-26.8 

64 

-31.5 

328.0 

20.0 

RN 

2725.98 

700.0 

-28.8 

68 

-32.8 

338.0 

24.2 

M 

3117.00 

662.5 

-31.5 

69 

-35.3 

340.0 

25.7 

T 

3370.00 

639.2 

-33.1 

72 

-36.4 

341.0 

26.4 

RH 

4060.00 

578.9 

-37.6 

52 

-43.8 

343.0 

29.7 

RH 

5058.56 

500.0 

-42.9 

30 

-53.3 

349.0 

31.3 

N 

6543.89 

400.0 

-48.8 

12 

-65.5 

353.0 

28.6 

N 

6595.00 

396.9 

-48.9 

12 

-65.6 

353.0 

28.6 

T 

6877.13 

379.5 

-50.0 

10 

-67.8 

350.0 

28.2 

TX 

7789.00 

330.7 

-49.4 

7 

-69.8 

347.0 

22.0 

T 

8427.46 

300.0 

-49.2 

7 

•69.8 

345.0 

16.5 

M 

9627.47 

250.0 

-47.1 

3 

•73.8 

357.0 

13.0 

M 

11105.71 

200.0 

-46.6 

2 

-76.0 

17.0 

10.1 

N 

13011.97 

150.0 

-46.0 

1 

-79.8 

59.0 

16.6 

N 

15717.97 

100.0 

-43.6 

1 

-78.2 

98.0 

24.1 

N 

16778.00 

85.4 

-43.7 

1 

-78.3 

94.0 

24.7 

H 

Laval  typaa:  <C) 

(N) 

(L) 

(N) 

(RN) 

(S) 

(T> 

(TX) 

Capa  in  tha  data  of  at  laaat  100  ab 

Hfgheat  Icval  of  tha  aounding 

Louaat  laval  of  the  aounding 

Mandatory  lavala 

Significant  lavala  of  relative  huaidity 

Surface  data 

Significant  lavala  of  ttaparatura 

Additional  aignificant  lavala  of  ta^paratura 
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Pressure  (hPa) 


R 


Pt0«  1 


M  A  N  0 

A  T  0  R 

y  t  S  I  G 

N  1 

F  I  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  I  V 

E 

H  U  N  1  0  I 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  04-12-92 

Lauxh 

tiae:  18:16:28 

File: 

DN041218.vai 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  MSL) 

(Nb) 

(C) 

(X) 

(C> 

(Dag) 

(KtS) 

17.05 

1015.3 

•25.0 

79 

•27.6 

220.0 

16.0 

S 

67.00 

1008.3 

-24.7 

51 

•31.9 

223.0 

15.6 

RH 

127.06 

1000.0 

-24.2 

62 

-29.3 

227.0 

15.5 

N 

245.00 

984.0 

-23.2 

67 

-27.6 

235.0 

15.7 

T 

W1.00 

888.7 

-28.8 

69 

•32.7 

255.0 

14.4 

T 

1069.00 

877.9 

-27.6 

72 

-31.1 

257.0 

14.2 

RH 

1301.32 

850.0 

-27.1 

72 

-30.6 

265.0 

13.6 

M 

1703.00 

803.9 

•28.5 

72 

-31.9 

277.0 

14.4 

T 

2087.00 

762.0 

-27.5 

66 

-31.9 

295.0 

16.7 

T 

2696.00 

700.0 

-30.1 

68 

-34.1 

305.0 

20.0 

M 

4304.00 

556.2 

-39.0 

55 

-U.6 

317.0 

24.1 

T 

5025.98 

500.0 

-43.4 

27 

-54.8 

330.0 

32.6 

N 

5473.00 

467.8 

-U.7 

13 

-61.6 

333.0 

35.2 

T 

6510.72 

400.0 

-48.1 

9 

-67.1 

338.0 

36.5 

N 

7093.03 

365.4 

-49.9 

7 

-70.2 

335.0 

28.8 

TX 

7339.00 

352.6 

-49.6 

6 

-71.0 

333.0 

26.8 

T 

8396.39 

300.0 

-48.1 

3 

-74.4 

334.0 

15.8 

N 

9602.76 

250.0 

-45.8 

1 

-79.7 

339.0 

10.7 

M 

10789.00 

209.2 

-46.6 

1 

•80.3 

41.0 

7.6 

T 

11085.64 

200.0 

•46.5 

1 

-80.2 

46.0 

6.8 

N 

12996.38 

150.0 

•45.7 

1 

•79.6 

69.0 

14.7 

M 

15401.00 

104.7 

•42.5 

1 

•77.5 

97.0 

25.7 

T 

15714.39 

100.0 

-42.4 

1 

•77.4 

97.0 

24.8 

M 

18097.37 

70.0 

•U.3 

1 

•78.7 

101.0 

26.5 

M 

18789.00 

63.1 

•45.3 

1 

•79.4 

109.0 

25.3 

H 

Level  types:  (G)  Gape  in  the  data  of  at  leaat  100  ab 

(N)  Highest  level  of  the  sounding 

(L)  Lottest  level  of  the  souviing 

(N)  Mandatory  levels 

(RH)  Significant  levels  of  relative  huaidity 

(S)  Surface  data 

(T)  Significant  levels  of  teagwrature 

(TX)  Mditional  significant  levels  of  taaperaturc 
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Pag*  1 

MANDATORY  i  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  OA-12-92  Launch  tlna:  23:51:16 


File:  DHOAISOO.val 


ALTITUDE  PRESS 

(geop  M  MSL)  (ab) 


DEW  PT  WIND  WIND  LEVEL 

TEMP  RN  TEMP  DIRECT  SPEED  TYPE 

(C)  (X)  (C)  (Dag)  (Kta) 


17.05 

1013.2 

-20.0 

78 

•22.8 

220.0 

20.0 

S 

114.28 

1000.0 

-21.5 

66 

-26.1 

228.0 

19.2 

M 

240.00 

983.0 

-22.7 

73 

-26.2 

242.0 

19.8 

RH 

644.00 

930.0 

-24.9 

77 

-27.7 

262.0 

21.6 

T 

978.00 

888.5 

-23.4 

77 

-26.3 

266.0 

21.8 

T 

1300.68 

850.0 

-24.8 

78 

-27.5 

274.0 

22.5 

M 

2499.00 

719.9 

-29.8 

75 

-32.8 

290.0 

25.5 

T 

2697.67 

700.0 

-30.9 

75 

-33.8 

299.0 

25.1 

M 

4326.43 

553.4 

-40.0 

66 

-43.9 

313.0 

32.1 

TX 

4816.00 

515.6 

-41.5 

37 

-50.4 

318.0 

35.4 

T 

5023.40 

500.0 

-42.1 

34 

-51.6 

319.0 

35.3 

M 

6515.03 

400.0 

-47.4 

11 

-65.2 

318.0 

35.8 

M 

7301.95 

354.3 

-50.2 

11 

-67.3 

313.0 

25.3 

TX 

7506.00 

344.0 

-49.9 

8 

-69.3 

312.0 

24.1 

T 

8402.55 

300.0 

-48.7 

5 

-72.2 

301.0 

16.0 

M 

9608.24 

250.0 

•46.4 

2 

-75.8 

291.0 

7.8 

M 

11092.89 

200.0 

•46.3 

2 

-75.8 

5.0 

6.8 

M 

11415.00 

190.5 

•46.3 

2 

-75.8 

47.0 

6.2 

T 

13000.64 

150.0 

•45.5 

2 

-75.2 

69.0 

10.4 

M 

15722.97 

100.0 

•42.8 

1 

-77.7 

103.0 

22.4 

M 

16691.00 

86.6 

•44.1 

1 

•78.6 

97.0 

20.2 

T 

18111.78 

70.0 

•43.6 

1 

•78.2 

112.0 

19.3 

M 

20370.46 

50.0 

•45.1 

1 

-79.3 

106.0 

23.8 

M 

21879.00 

39.9 

•44.7 

2 

-74.6 

117.0 

22.9 

H 

Level  types: 

(G) 

(H) 
<L) 
<M> 

Gape  in  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  tbs  sounding 

Mandatory  levels 

100  «b 

(RH) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

hiMidity 

<T) 

Significant  levels 

of  taaperatur* 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  tsaiperatur* 
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Pressure  (hPa) 


R 


Pas*  1 

NANDATORY  i  SieHIFlCANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  M-13-92 

Launch 

tiM:  12:10 

:17 

File: 

DH041312.vai 

ALTITUDE 
(geop  «  MSL) 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

<C) 

DEW 

RK 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

UIND 

UIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1015.3 

-21.0 

79 

-23.7 

210.0 

15.0 

S 

70.00 

1008.0 

•18.8 

S3 

'26.0 

215.0 

14.8 

RH 

129.93 

1000.0 

-17.2 

67 

-21.9 

222.9 

15.3 

M 

227.00 

987.1 

-16.7 

73 

-20.4 

231.0 

16.5 

RH 

1336.90 

850.0 

-22.7 

75 

-25.9 

266.0 

22.2 

M 

2738.95 

700.0 

-30.1 

68 

-34.1 

270.0 

30.1 

M 

3329.00 

6U.0 

-32.3 

69 

-36.0 

276.0 

34.2 

T 

4706.96 

527.3 

-40.0 

66 

-43.9 

278.0 

39.5 

TX 

5077,42 

500.0 

-41.8 

65 

-45.7 

281.0 

40.9 

M 

6435.00 

408.1 

-48.1 

38 

-56.2 

283.0 

43.7 

T 

6566.66 

400.0 

-48.7 

35 

-57.4 

283.0 

43.3 

M 

7376.92 

352.6 

-52.6 

26 

-63.2 

277,0 

36.0 

TX 

7560.00 

343.3 

-52,4 

24 

-63.6 

274.0 

33.0 

T 

8431.56 

300.0 

-51.8 

18 

-65.2 

268.0 

22.7 

M 

8577.00 

293.4 

-51,4 

17 

-65,2 

267.0 

21.0 

T 

9626.60 

250.0 

-47.2 

8 

-67,3 

251.0 

13.3 

N 

10479.00 

219.7 

-47.1 

4 

-71.8 

261.0 

8.6 

T 

11102.16 

200.0 

-47.3 

3 

-73,9 

234.0 

3.7 

N 

13003.69 

150.0 

-48.1 

2 

-77.1 

131.0 

5.1 

M 

13633.00 

136.4 

-46.5 

2 

-75.9 

68.0 

6.4 

T 

15713.47 

100.0 

•43.4 

1 

-78.1 

112.0 

17.5 

M 

16707.00 

86.3 

•U.O 

1 

-78.5 

98.0 

20.8 

T 

17196.00 

80.2 

•43.8 

1 

•78.4 

99.0 

20.4 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 
(L) 
<N) 
(RH) 
(S) 
(T> 

Gap*  in  th*  data 
Highest  level  of 

Louest  level  of 
Mandatory  levels 

Significant  levels 

Surface  data 

Significant  levels 

of  at  least  100  sb 
the  sounding 
the  sounding 

of  relative  huaidity 

of  teaiperature 

<TX}  Additional  significant  lavals  of  tesperatur* 
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Pressure  (hPa) 


A,  Paoc  1 


M  A  N  0 

Date:  M- 13-92 

A  T  0  K 
AMD 

Launch 

Y  8  $  1  6 

A  E  L  A  T  I  V 

tiaa:  ia;53:09 

M  1 

E 

F  i  C  A  N  T 

M  U  N  t  0  t 

T  E  M  P  E 
T  T  DA 

FUc: 

M  A  T  U  t  E 
r  A 

0N041318.va< 

DEV 

PT  UIMO 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDC 

PUSS 

TEMP 

MM 

TEMP 

DIMECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  NSL) 

(ab) 

(C) 

(8) 

(C) 

(Oa«) 

<Kta) 

17.05 

1016.3 

-19.0 

66 

-23.7 

200.0 

8.0 

S 

116.00 

1002.9 

-14.8 

42 

-24.8 

204.0 

8.2 

MM 

137.71 

1000.0 

-14.6 

42 

-24.7 

205.0 

8.3 

N 

522.00 

950.7 

-14.8 

56 

-21.6 

217.0 

10.5 

T 

612.00 

939.4 

-15.5 

61 

-21.3 

218.0 

10.7 

MM 

1359.90 

no.o 

-20.1 

69 

-24.2 

227.0 

15.0 

N 

1496.00 

834.5 

-21.0 

75 

-24.2 

230.0 

14.8 

MM 

2778.00 

700.0 

-28.1 

67 

-32.3 

254.0 

22.0 

N 

4133.00 

577.9 

-34.9 

55 

-40.7 

267.0 

30.9 

MM 

4948.68 

512.7 

-40.0 

50 

-46.4 

266.0 

32.7 

TX 

5128.60 

500.0 

-41.3 

53 

-47.1 

267.0 

31.9 

N 

5903.00 

U5.6 

-45.5 

53 

-51.0 

266.0 

32.5 

T 

6616.02 

400.0 

-49.8 

21 

-62.3 

260.0 

32.5 

N 

7393.00 

354.8 

-53.1 

18 

-66.3 

260.0 

34.0 

T 

8037.77 

320.4 

-54.9 

16 

-68.7 

262.0 

31.9 

TX 

8352.00 

305.6 

-54.3 

16 

-68.1 

258.0 

28.6 

T 

8469.20 

300.0 

-54.2 

15 

•68.3 

255.0 

26.7 

M 

9649.4/ 

250.0 

-49.9 

3 

-75.8 

236.0 

17.7 

N 

10746.00 

211.5 

-49.2 

3 

•75.3 

233.0 

9.5 

T 

11111.15 

200.0 

•49.3 

3 

•75.4 

256.0 

7.4 

N 

12213.00 

169.2 

•49.2 

1 

•82.0 

282.0 

26.6 

T 

13003.00 

150.0 

-47.9 

2 

-76.9 

270.0 

21.6 

N 

15698.64 

100.0 

•U.O 

1 

-78.5 

124.0 

15.9 

M 

16023.00 

95.3 

-43.8 

1 

-78.4 

128.0 

15.4 

T 

17667.00 

74.6 

-43.3 

2 

-73.6 

109.0 

21.0 

M 

Laval  typea: 

(G) 

Gapa  In  tha 

data  of 

at  laaat 

100  wb 

LH) 

Highaat  (aval 

of  tha  aounding 

(L) 

Lotwat  laval 

of  tha 

aounding 

(M) 

Mandatory  lavala 

(MH) 

Si  gnif  leant 

lavala 

of  ralative 

huaidity 

(S) 

Surfaca  data 

(T) 

Significant 

lavala 

of  taaparatura 

(TX) 

Additional  aignificant 

lavala 

of  taag>oratura 
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NAN 

0  A  T  0  R  Y 

8  S  1 

G 

H  1  F 

I  C  A  N  T 

T  E  N  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

AND  R 

ELAT 

I  V 

E  H 

U  N  1  D  1 

T  Y  0  A 

T  A 

Datt:  04-14-92 

Launch  ti 

■e:  00:00:18 

File: 

ON041400.val 

OEU  PT  HIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RN 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  NSL) 

(iiR») 

(C) 

<*) 

to 

(Deg) 

(Kta> 

17.05 

1019.2 

-13.0 

66 

-18.0 

110.0 

5.0 

S 

AO.OO 

1013.5 

-14.0 

42 

-24.1 

120.0 

4.7 

RH 

160.97 

1000.0 

-14.4 

49 

-22.7 

146.0 

4.5 

N 

237.00 

990.0 

-14.0 

46 

-23.1 

167.0 

5.2 

RH 

362.00 

973.9 

-11.8 

40 

-22.6 

185.0 

7.2 

RH 

1027.00 

892.4 

-15.8 

60 

-21.8 

215.0 

10.7 

RH 

1212.00 

870.7 

-17.2 

70 

-21.3 

225.0 

10.7 

RH 

1392.30 

850.0 

■17.3 

61 

-23.0 

237.0 

10.5 

N 

2277.00 

754.4 

-22.3 

50 

-29.8 

240.0 

16.1 

RH 

2822.90 

700.0 

-26.2 

58 

-32.1 

240.0 

18.3 

N 

3339.00 

651.5 

-29.0 

48 

-36.5 

235.0 

19.8 

RH 

4789.00 

529.8 

-37.5 

46 

-44.8 

251.0 

22.2 

RH 

5186.78 

500.0 

-39.6 

40 

-47.9 

248.0 

22.8 

N 

6682.06 

400.0 

-49.1 

40 

-56.7 

2U.0 

35.1 

N 

7647.00 

344.6 

•54.4 

26 

-64.8 

245.0 

43.3 

T 

8515.74 

300.2 

-55.8 

IS 

-69.9 

246.0 

35.8 

TX 

8531.21 

300.0 

-55.8 

15 

-69.9 

246.0 

35.7 

N 

8602.00 

296.7 

•55.0 

14 

-69.7 

247.0 

34.2 

T 

9705.00 

250.0 

•51.7 

5 

-73.9 

236.0 

23.5 

N 

11159.22 

200.0 

-49.9 

2 

-78.3 

215.0 

15.4 

N 

11266.00 

196.8 

-49.9 

2 

-78.3 

218.0 

15.7 

T 

13036.31 

150.0 

-50.2 

1 

-82.7 

205.0 

5.6 

N 

13092.00 

148.7 

-49.8 

1 

-82.4 

195.0 

5.6 

T 

15726.98 

100.0 

•44.6 

1 

-78.9 

138.0 

16.6 

N 

15845.00 

98.2 

-45.0 

1 

-79.2 

137.0 

17.5 

T 

17163.0C 

80.7 

-44.1 

1 

•78.6 

115.0 

18.5 

T 

18111.76 

70.0 

-U.2 

1 

-78.6 

113.0 

21.3 

N 

20363.97 

50.0 

-45.0 

1 

-79.2 

110.0 

22.5 

N 

21752.00 

40.6 

-44.9 

1 

-79.1 

113.0 

23.5 

H 

Level 

types:  (0) 

Gaps  in 

the 

data 

of  at  leaat 

100  wb 

(H) 

Highest 

level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of  the  sounding 

<N) 

Nandatory 

levels 

<RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

humidity 

<S) 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels 

of  teaperature 

<TX) 

Additional 

significant  levels 

of  temperature 

Pressure  (hPa) 


Past  1 


NANO 

Date:  0A*U*92 

A  T  0  R  T 
A  N  0 

Launch 

8  S  I 

R  E  L  A  T 

tlae:  06:01 

6  N  1  F 
1  V  E 

:20 

t  C  A 

H  U  N  I 

H  T 

D  1 

T  E  N  R  E 
T  T  0  A 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0N041406.vei 

LEVEL 

SRfEO  TTK 

(Kts) 

AITITUDE 
(gaop  •  NSL) 

MESS 

<ato) 

TENf> 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

FT 

TENP 

(C) 

UIHD 

VINO 

OIttCT 

(Oeg) 

17.05 

1020.7 

•17.0 

75 

-20.4 

70.0 

10.0 

S 

121.00 

1006.8 

•12.2 

43 

-22.2 

78.0 

10.9 

RH 

172.12 

1000.0 

•10.0 

31 

-23.9 

82.0 

11.7 

N 

216.00 

994.4 

-9.6 

27 

-25.0 

86.0 

12.4 

RH 

662.00 

938.2 

-12.5 

47 

-21.4 

99.0 

16.3 

RH 

1410.64 

850.0 

-16,2 

51 

-23.9 

130.0 

12.6 

N 

2430.00 

741.1 

-22.4 

50 

-29.9 

172.0 

15.0 

T 

2048.14 

700.0 

-24.7 

47 

-32.8 

183.0 

15.7 

N 

5224.96 

500.0 

•38.6 

50 

•45.0 

227.0 

20.0 

N 

5086.00 

453.7 

•43.4 

56 

-48.6 

243.0 

27.0 

T 

6725.16 

400.0 

-48.3 

30 

•58.2 

238.0 

32.3 

N 

8167.75 

319.4 

•56.6 

23 

-67.6 

241.0 

36.7 

TX 

8258.00 

315.4 

-56.5 

23 

-67.5 

240.0 

36.2 

T 

8576.16 

300.0 

-55.5 

21 

-67.3 

239.0 

35.2 

N 

9745.10 

250.0 

-54.1 

12 

-70.0 

231.0 

29.0 

N 

10261.00 

230.7 

•54.2 

10 

•71.3 

233.0 

26.8 

T 

11185.53 

200.0 

-50.4 

7 

-70.6 

223.0 

16.6 

N 

11588.00 

188.0 

-51.4 

6 

-72.4 

204.0 

15.2 

T 

13055.07 

150.0 

-50.5 

5 

-72.9 

181.0 

14.6 

N 

14335.00 

123.3 

•48.3 

4 

-72.7 

155.0 

11.7 

T 

15463.00 

104.1 

-46.6 

4 

-71.4 

135.0 

17.5 

T 

15728.47 

100.0 

-45.9 

4 

•70.9 

128.0 

15.9 

N 

17678.00 

74.6 

-45.0 

3 

•72.2 

138.0 

16.3 

H 

Laval  types:  (G) 

<M) 
(L) 
<N) 
(RH) 

(S) 

(T) 
<TX) 

Gaps  In  the  data  of  at  (east  100  ab 

Highest  level  of  the  somding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Nandstory  levels 

Significant  levels  of  relative  hiaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tsaperaturs 

Additional  significant  levels  of  tsaperature 
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Pressure  (hPa) 


PVfl  1 


HAND 

Oatt:  OA- 14-92 

ATOKY  A  SIGI 

AND  RELATIV 

Launch  tiiae:  11:57:11 

II  I  F 
E 

I  C  A 

H  U  M  I 

M  T 

D  I 

T  E  M  P  E 
T  T  DA 

File: 

NATURE 

T  A 

DH041412.vaf 

LEVEL 

SPEB)  TYPE 

(Kts) 

ALTITUPE 
(geop  ■  NSL) 

PRESS 

(«b> 

TEMP 

<C) 

OEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

17.05 

1021.7 

•22.0 

74 

-25.4 

60.0 

13.0 

$ 

60.00 

1015.7 

•19.8 

48 

-28.0 

66.0 

14.6 

RH 

177.23 

1000.0 

-14.1 

53 

-21.6 

82.0 

18.5 

M 

187.00 

998.7 

•13.6 

50 

•21.8 

83.0 

18.9 

RH 

258.00 

989.5 

•10.2 

22 

-27.8 

90.0 

22.4 

RH 

537.00 

954.4 

•10.0 

21 

-28.1 

100.0 

28.8 

T 

1422.12 

850.0 

-14.2 

26 

-29.4 

106.0 

22.6 

M 

2869.63 

700.0 

-22.5 

30 

-35.3 

143.0 

14.3 

M 

5268.39 

500.0 

-36.3 

40 

-45.0 

229.0 

16.5 

M 

5278.00 

499.3 

-36.4 

40 

-45.0 

229.0 

16.5 

RH 

5469.00 

485.7 

-36.7 

19 

-51.8 

227.0 

17.5 

RH 

5900.77 

455.5 

-39.9 

19 

-54.5 

231.0 

17.5 

TX 

6783.71 

400.0 

-46.6 

21 

-59.5 

236.0 

29.0 

M 

7867.00 

338.8 

-53.6 

16 

-67.5 

246.0 

41.0 

T 

8643.41 

300.0 

-56.4 

12 

-71.9 

239.0 

52.1 

M 

9297.84 

270.1 

-57.6 

10 

-74.1 

239.0 

51.3 

TX 

9348.00 

268.4 

-57.6 

10 

-74.1 

239.0 

51.1 

T 

9798.00 

250.0 

•56.2 

8 

-74.4 

239.0 

45.5 

M 

11219.35 

200.0 

-54.6 

2 

•81.8 

226.0 

23.0 

M 

11772.00 

183.5 

-51.9 

1 

-83.9 

214.0 

15.9 

T 

12258.00 

170.3 

-52.9 

1 

-84.6 

209.0 

11.7 

T 

13035.00 

150.9 

-51.6 

1 

-83.7 

198.0 

16.5 

T 

13072.79 

150.0 

•51.2 

1 

-83.4 

195.0 

15.8 

M 

15732.11 

100.0 

-46.9 

1 

-80.5 

144.0 

16.9 

M 

16855.00 

84.5 

-46.6 

1 

-80.3 

136.0 

20.0 

T 

18106.48 

70.0 

•46.4 

1 

•80.1 

131.0 

19.6 

N 

20340.96 

50.0 

•46.6 

1 

-80.3 

114.0 

19.5 

M 

22374.00 

36.8 

-46.1 

1 

-79.9 

120.0 

26.8 

H 

Level  typee:  (G) 

<H) 

(L) 

<M) 

(AH) 

(S) 

<T) 

(TX) 

Gapa  in  the  data  of  at  leaat  100 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  huaidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  teeperature 

Additional  significant  levels  of  teMpersture 
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Pressure  (hPa) 


-R  Pagm  1 


NANO 

Oat*:  0A*U*92 

A  T  0  It 
AND 

Launch 

T  t  S  t  6 

R  E  L  A  T  I  V 

tlNM:  19:15:23 

N  1 

E 

F  I  C  A  H  T 

H  U  N  1  D  I 

T  E  N  P  E 
T  T  DA 

Fila: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0N041419.val 

DEW 

FT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

MIESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  NSL) 

<iNb> 

(C) 

(X) 

to 

(Dafl) 

(Kta) 

17.05 

1021.7 

-20.0 

73 

-23.6 

60.0 

15.0 

S 

108.00 

1009.3 

-19.7 

50 

-27.4 

75.0 

17.9 

RH 

176.47 

1000.0 

-19.9 

60 

-25.6 

84.0 

21.7 

N 

193.00 

997.8 

-20.0 

62 

-25.4 

86.0 

22.7 

RN 

236.00 

991.9 

-19.9 

63 

-25.1 

90.0 

25.3 

T 

365.00 

975.1 

-12.7 

40 

-23.4 

97.0 

32.7 

RH 

451.00 

964.2 

-10.3 

28 

-25.3 

99.0 

36.0 

T 

1141.00 

881.6 

-11.2 

20 

-29.6 

102.0 

30.3 

RH 

1420.31 

850.0 

•12.8 

21 

•30.5 

105.0 

24.9 

N 

2875.74 

700.0 

-21.0 

22 

-37.0 

125.0 

16.3 

N 

4634.00 

549.1 

-31.5 

20 

-46.9 

169.0 

15.6 

T 

5291.08 

500.0 

-35.8 

15 

-52.8 

190.0 

18.9 

N 

5463.00 

487.8 

•35.8 

10 

-56.3 

201.0 

20.4 

T 

5569.00 

480.4 

-36.1 

8 

-58.3 

208.0 

21.8 

RH 

6033.00 

449.2 

•38.2 

16 

-54.5 

229.0 

29.9 

RH 

6107.00 

444.4 

•38.4 

28 

-50.0 

231.0 

31.1 

RH 

6824.00 

400.0 

•42.8 

48 

•49.3 

232.0 

35.4 

N 

8702.22 

300.0 

'56.9 

37 

-64.5 

225.0 

38.7 

N 

9162.00 

278.8 

-59.6 

33 

-67.8 

223.0 

37.1 

T 

9509.90 

263.2 

-61.2 

32 

-69.4 

226.0 

32.5 

TX 

9746.00 

253.9 

-59.0 

31 

•67.6 

225.0 

30.9 

T 

9842.78 

250.0 

-58.3 

30 

-67.2 

224.0 

30.2 

N 

11260.23 

200.0 

-55.2 

14 

-69.7 

221.0 

26.1 

N 

12835.00 

156.4 

-53.6 

6 

-74.2 

215.0 

23.3 

T 

13106.97 

150.0 

•54.4 

5 

-75.9 

215.0 

26.8 

N 

13418.00 

142.9 

-51.7 

5 

-73.9 

214.0 

23.9 

T 

15754.54 

100.0 

-47.8 

2 

-76.8 

175.0 

15.2 

N 

17456.00 

77.3 

-47.5 

2 

-76.6 

136.0 

18.1 

T 

18118.00 

70.0 

-47.0 

2 

-76.3 

129.0 

21.2 

N 

18437.00 

66.7 

-45.6 

2 

-75.3 

139.0 

23.1 

H 

Laval  types: 

(G) 

(H) 
<L) 
(N) 

Capa  (n  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Nandatory  levels 

100  Bb 

(RH) 

<S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

huMidity 

<T) 

Significant  levels 

of  tONpcrature 

<TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teaperature 
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Pressure  (hPo) 


‘R 


Ra«t  t 


NANO 

Date:  04-1S-92 

A  T  0  R  Y 
AND 

LauKh 

8  S  I  6  N  1  P 

RELATIVE 

tiw:  00:02:50 

I  C  A 

H  U  N  I 

H  T 

0  I 

TENP 
T  y  D 

fil 

E  R  A  T  U  R  E 

A  T  A 

a:  DN041500.vai 

D  LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts> 

ALTITUDE 
(geop  *  MSL) 

PRESS 

(Bb) 

TENP 

(C) 

DEW 

RH 

(*) 

PT 

TENP 

(C) 

WIND 

WIN 

DIRECT 

(Dag) 

17.05 

1021.4 

-15.0 

72 

-18.9 

70.0 

12.0 

S 

63.00 

1015.2 

-15.7 

55 

-22.6 

76.0 

13.0 

RN 

176.  U 

1000.0 

-16.9 

65 

-21.9 

88.0 

18.0 

N 

391.00 

971.8 

-18.6 

67 

-23.2 

98.0 

26.8 

RN 

471.00 

961.4 

-14.3 

37 

-25.7 

99.0 

28.6 

RH 

610.00 

944.2 

-9.3 

20 

-28.0 

102.0 

29.4 

T 

987.00 

899.2 

-9.8 

17 

-30.2 

103.0 

27.8 

RH 

1418.79 

850.0 

-11.7 

16 

-32.3 

104.0 

24.2 

N 

2884.17 

700.0 

-19.4 

15 

-39.3 

137.0 

17.3 

N 

4019.00 

599.7 

-25.3 

7 

-50.9 

201.0 

15.9 

RH 

4135.00 

590.3 

-25.1 

28 

-38.2 

206.0 

17.1 

RH 

4304.00 

576.6 

-26.1 

48 

-33.8 

209.0 

18.5 

RH 

5322.07 

500.0 

-33.3 

57 

-38.9 

228.0 

22.1 

N 

6343.45 

430.7 

-40.0 

52 

-46.0 

223.0 

28.6 

TX 

6856.46 

400.0 

-42.6 

48 

-49.3 

222.0 

24.4 

N 

7423.00 

367.5 

-47.2 

43 

-54.4 

225.0 

25.3 

T 

8732.34 

300.0 

-57.6 

37 

-65.2 

217.0 

28.4 

N 

8912.00 

291.6 

-58.3 

35 

-66.1 

219.0 

29.2 

T 

9661.96 

258.3 

-59.6 

21 

-70.9 

221.0 

30.9 

TX 

9867.00 

250.4 

-58.0 

16 

-71.3 

219.0 

29.5 

T 

9876.86 

250.0 

-57.8 

16 

-71.3 

219.0 

29.5 

N 

11299.34 

200.0 

-52.4 

3 

-77.7 

225.0 

27.4 

N 

11774.00 

185.9 

-52.4 

3 

-77.7 

2Z3.0 

26.8 

T 

13156.00 

150.0 

-52.8 

2 

-80.4 

218.0 

28.0 

N 

15282.00 

108.1 

-49.4 

2 

-78.0 

188.0 

20.0 

T 

15792.00 

100.0 

-48.3 

2 

-77.2 

189.0 

22.9 

N 

16996.00 

83.3 

-49.5 

2 

-78.0 

168.0 

15.7 

T 

17831.00 

73.4 

■46.3 

2 

-75.8 

150.0 

22.0 

T 

18150.00 

70.0 

-46.6 

2 

-76.0 

152.0 

22.0 

N 

19339.00 

58.5 

-46.3 

2 

-75.8 

149.0 

19.2 

N 

Laval  typaa:  (G) 

CH) 
(L) 
<N) 
(RH) 
(S) 
<T) 
<TX> 

Gap.'*  In  tha  <4tta  of  at  laaat  100  aR> 

Niflhart  l^val  of  tha  sounding 

Lowast  Icval  of  tha  sounding 

Nandatory  lavals 

Significant  lavals  of  ralative  husidity 

Surfaca  data 

Significant  lavals  of  tsiaperatura 

Additional  significant  lavals  of  taaiparatura 
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Pressure  (hPa) 


Deadhorse 


92  04  15 


at  5  51  GMT 


Temperature,  Dewpoint  (deg  C) 


L44 


Pa0>  1 


NANO 

Datt:  04-15-92 

A  T  0  R  Y  8  SI 

AND  RELAT 

Launch  tiae:  5:51 

6 

1  V 

:00 

N  I  f 
E 

1  C  A 
NUN 

N  T 

I  D  1 

T  E  N  P  E 
T  Y  DA 

rile: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DN041506.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts) 

ALTITUDE 
(geop  ■  NSL) 

PRESS 

<Bb) 

TENP 

<C) 

OEU 

RH 

(X) 

PT 

TENP 

(C) 

WIND 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

17.05 

1021.2 

-17.0 

76 

-20.2 

62.0 

13.0 

S 

60.84 

1006.3 

•16.0 

72 

-19.9 

71.0 

16.9 

n 

107.84 

1000.0 

•16.2 

71 

•20.2 

78.0 

18.0 

N 

239.00 

982.8 

-17.0 

76 

-20.2 

90.0 

21.6 

T 

428.00 

958.4 

-14.2 

54 

-21.4 

99.0 

25.9 

RH 

497.00 

949.8 

•10.8 

32 

•24.2 

101.0 

26.4 

RH 

757.00 

918.3 

-8.5 

18 

-28.5 

104.0 

24.3 

T 

1354.23 

850.0 

-10.4 

16 

-31.3 

100.0 

18.6 

N 

2069.00 

774.0 

-14.0 

12 

-37.1 

122.0 

18.3 

RH 

2826.81 

700.0 

-16.9 

7 

-U.O 

151.0 

10.8 

N 

2994.00 

684.6 

-17.5 

5 

-47.9 

172.0 

8.9 

RH 

3209.00 

665.1 

-18.1 

25 

-33.2 

197.0 

9.1 

RH 

3358.00 

652.0 

-19.3 

45 

-28.2 

202.0 

9.5 

RH 

4132.00 

586.8 

-24.9 

65 

-29.5 

209.0 

13.8 

RH 

5275.70 

500.0 

-33.4 

65 

-37.6 

217.0 

14.0 

N 

6268.50 

432.5 

-40.0 

59 

-44.9 

220.0 

17.1 

TX 

6807.82 

400.0 

•44.1 

58 

-48.9 

225.0 

14.2 

N 

8677.53 

300.0 

-58.1 

40 

-65.0 

227.0 

13.7 

N 

8880.00 

290.5 

•58.8 

40 

-65.7 

225.0 

14.6 

T 

8915.77 

288.3 

•58.9 

41 

-65.6 

224.0 

14.8 

TX 

9827,79 

250.0 

•55.6 

15 

-69.7 

224.0 

22.8 

N 

11258.89 

200.0 

•53.2 

4 

-76.4 

224.0 

25.8 

N 

11403.00 

195.6 

•53.2 

4 

-76.5 

223.0 

24.9 

T 

13113.59 

150.0 

•52.5 

3 

-77.7 

225.0 

26.3 

N 

15690.00 

100.8 

•49.9 

3 

-75.8 

201.0 

25.1 

T 

15738.82 

100.0 

•49.6 

3 

-75.6 

200.0 

24.8 

N 

17666.00 

74.6 

•48.2 

3 

-74.5 

145.0 

13.8 

T 

18081.16 

70.0 

•47.8 

3 

-74.2 

128.0 

17.1 

N 

20318.97 

50.0 

-45.7 

2 

-75.3 

128.0 

21.7 

N 

21083.00 

44.6 

-46.2 

2 

-75.7 

120.0 

23.7 

T 

22121.00 

38.1 

-46.3 

2 

-75.8 

137.0 

25.5 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

(N) 

<RH) 

(S) 

<T) 

<TX) 

Gape  in  the  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Lotwst  level  of  the  sounding 

Nandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  husidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  teaperature 

Additional  significant  levels  of  teaperature 
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Pagt  1 


M  A  N  0 

Date:  04-1S-92 

A  T  0  R 
AMO 

La«AKh 

T  6  S  1  G 

R  E  L  A  T  ]  V 

time:  11:49:30 

N  1 

E 

F  1  C  A  H  T 

N  U  M  1  D  1 

T  E  M  P  E 
T  Y  DA 

File: 

MATURE 

T  A 

DH041512.vai 

DEW 

PT  WIND 

MIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RN 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  NSL) 

(ab) 

<c> 

(X) 

<c> 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1021.0 

-21.0 

75 

-24.2 

50.0 

16.0 

S 

69.00 

1013.7 

-19.8 

53 

-26.9 

55.0 

15.7 

RK 

171.03 

1000.0 

-18.5 

68 

'22.8 

67.0 

16.5 

M 

288.00 

984.5 

-18.4 

74 

-21.9 

81.0 

18.7 

RN 

432.00 

965.7 

-18.1 

80 

-20.7 

90.0 

21.0 

T 

568.00 

948.4 

-11.5 

41 

-22.1 

93.0 

22.0 

RH 

644.00 

»9.1 

-8.4 

30 

-22.8 

93.0 

21.4 

T 

1041.00 

892.2 

-8.4 

20 

'27.3 

101.0 

17.1 

RH 

1251.00 

868.4 

-8.8 

8 

'37.0 

104.0 

14.8 

RH 

1416.10 

850.0 

-9.2 

5 

'42.7 

104.0 

14.2 

M 

2332.00 

754.3 

-12.5 

5 

-U.2 

179.0 

3.9 

T 

2622.00 

726.1 

-13.6 

30 

-27.4 

200.0 

4.3 

RN 

2899.30 

700.0 

-15.5 

41 

-25.7 

191.0 

5.9 

M 

3370.00 

657.4 

-18.7 

50 

-26.5 

186.0 

6.2 

RH 

5353.07 

500.0 

-32.7 

47 

-40.1 

231.0 

10.7 

M 

6376.42 

430.7 

-40.0 

42 

-47.9 

2a. 0 

16.9 

TX 

6888.66 

400.0 

-43.1 

30 

-53.6 

239.0 

19.5 

M 

7760.00 

350.8 

-50.2 

28 

-60.5 

234.0 

15.4 

T 

8710.00 

302.4 

-56.9 

34 

-65.1 

232.0 

15.6 

T 

8762.16 

300.0 

-57.0 

35 

-65.0 

232.0 

15.7 

M 

9388.87 

271.2 

-57.5 

25 

-67.8 

238.0 

21.4 

TX 

9916.34 

250.0 

-56.5 

15 

-70.6 

B2.0 

22.4 

M 

11347.14 

200.0 

-53.7 

4 

-76.9 

229.0 

24.9 

M 

13198.31 

150.0 

-53.0 

2 

'80.6 

208.0 

24.3 

M 

15082.00 

112.1 

-52.4 

2 

•80.1 

197.0 

16.1 

T 

15824.00 

100.0 

-51.8 

2 

•79.7 

193.0 

16.5 

M 

18150.76 

ro.o 

-48.0 

1 

•81.2 

154.0 

18.6 

M 

20371.72 

50.0 

•46.0 

1 

-79.9 

131.0 

26.6 

M 

21954.00 

39.4 

•46.0 

1 

-79.8 

126.0 

26.2 

T 

23rao.oo 

30.0 

•45.0 

1 

'79.2 

112.0 

22  2 

M 

24127.00 

28.4 

-45.6 

1 

-79.6 

114.0 

24.3 

H 

Levet  types:  (G)  Cepe  fn  the  data  of  at  least  100  ife 

(N)  Highest  level  of  the  sounding 

<L}  Lowest  level  of  the  sounding 

(M)  Mandatory  levels 

(RH)  Significant  levels  of  relative  hwaiidity 

(S)  Surface  data 

(T)  Significant  levels  of  temperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  temperature 


147 


Pressure  (hPa) 


R 


1 


M  A  N  0 

Data:  04-15>92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

Y  8  SIC 

R  E  L  A  T  1  y 

tiaa:  18:36:42 

H  1 

E 

F  1  C  A  N  T 

H  U  N  1  0  1 

T  E  M  P  E 
T  y  DA 

Fila: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DN041518.vai 

DEU 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  MSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

(C) 

<DaR) 

(Ktt) 

17.05 

1019.3 

•18.0 

74 

-21.5 

60.0 

14.0 

S 

59.00 

1013.5 

■20.0 

55 

-26.7 

66.0 

14.8 

RH 

158.00 

1000.0 

•20.4 

68 

-24.7 

76.0 

17.9 

M 

296.00 

981.6 

•20.3 

75 

•23.6 

86.0 

23.1 

RH 

431.00 

963.8 

•18.6 

80 

-21.2 

91.0 

27.8 

T 

518.00 

952.8 

•14.6 

49 

-22.9 

92.0 

29.4 

RH 

656.00 

935.7 

•8.4 

30 

•22.8 

93.0 

29.0 

T 

1099.00 

883.8 

-7.9 

28 

-23.2 

96.0 

26.4 

RH 

1400.18 

850.0 

-9.2 

22 

-27.0 

100.0 

19.8 

M 

1671 .00 

820.7 

-8.5 

7 

-38.1 

114.0 

13.4 

RH 

1978.00 

788.9 

•8.8 

10 

-34.8 

109.0 

10.7 

RH 

2089.00 

777.6 

-9.4 

28 

-24.5 

107.0 

9.9 

RH 

2875.00 

701.7 

-15.0 

43 

-24.7 

110.0 

8.9 

RH 

2893.01 

700.0 

-15.1 

43 

-24.8 

110.0 

8.8 

N 

4751.00 

5U.2 

-27.0 

23 

-41.7 

212.0 

5.2 

RH 

5356.42 

500.0 

-30.8 

15 

-48.8 

231.0 

10.7 

N 

6603.28 

417.4 

-40.0 

11 

-59.0 

250.0 

15.2 

TX 

6902.51 

400.0 

-42.0 

12 

•60.0 

261.0 

17.6 

N 

7895.00 

344.6 

-49.5 

15 

-64.5 

259.0 

19.8 

T 

8790.55 

300.0 

•56.4 

17 

-69.5 

247.0 

24.3 

M 

9419.88 

270.9 

-60.0 

18 

-72.2 

250.0 

28.2 

TX 

9480.00 

268.8 

-59.9 

18 

-72.2 

251.0 

28.4 

T 

9933.60 

250.0 

-58.6 

15 

-72.2 

247.0 

29.9 

M 

11128.00 

207.0 

•56.6 

8 

-74.7 

239.0 

24.7 

T 

11343.98 

200.0 

•56.1 

7 

-75.2 

237.0 

22.8 

M 

12265.00 

173.2 

•54.9 

5 

-76.4 

222.0 

21.8 

T 

13184.64 

150.0 

•53.6 

4 

-76.8 

209.0 

25.9 

N 

15801.00 

100.0 

-50.9 

3 

-76.5 

178.0 

20.6 

N 

17567.00 

76.2 

-51.7 

3 

-77.1 

156.0 

18.1 

H 

Laval  types: 

(C) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least  100  wb 

(H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

<M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  huaidity 

<S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  tenperature 

(TX)  Additional  aignificant  lavals  of  taa|>aratura 
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Pressure  (hPa) 


‘R 


1 


M  A  M  D 

Date:  04-15-92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

Y  8  SIC 

R  E  L  A  T  I  V 

tiM:  23:U:02 

N  i 

E 

F  1  C  A  N  T 

H  U  N  1  0  1 

T  E  M  P  E 
TV  0  A 

FUa; 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DH041600.ya< 

OEM 

PT  WIND 

UIHO 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  NSL) 

<|R>} 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

CKta) 

17.05 

1016.4 

•15.0 

77 

-18.1 

50.0 

20.0 

S 

139.73 

1000.0 

-16.7 

70 

-20.9 

0.0 

0.0 

N 

336.00 

974.2 

-17.3 

68 

-21.8 

86.0 

U.9 

T 

426.00 

962.6 

-13.6 

48 

-22.2 

88.0 

47.2 

RH 

554.00 

946.7 

-9.7 

51 

-17.9 

89.0 

48.4 

RH 

793.00 

918.1 

-5.6 

36 

-18.3 

92.0 

47.4 

T 

910.00 

904.5 

•6.0 

30 

-20.7 

94.0 

U.9 

RH 

1023.00 

891.6 

-5.3 

31 

-19.7 

96.0 

39.8 

RH 

1300.00 

860.5 

•5.7 

24 

-23.0 

96.0 

27.4 

RH 

1396.83 

850.0 

-4.9 

11 

-30.5 

97.0 

23.1 

M 

1407.00 

848.9 

-4.9 

11 

-30.8 

97.0 

22.7 

RH 

1727.00 

814.9 

-5.9 

32 

-19.9 

93.0 

17.1 

RH 

1859.00 

801.3 

-6.7 

38 

•18.6 

99.0 

15.7 

RH 

2903.00 

700.0 

-13.0 

29 

-27.2 

134.0 

10.9 

M 

3811.00 

620.6 

-18.2 

18 

•36.6 

174.0 

5.4 

RH 

5392.73 

500.0 

-27.6 

6 

-54.0 

239.0 

17.5 

H 

6027.00 

457.4 

-32.4 

12 

-52.0 

248.0 

24.5 

T 

6883.13 

403.6 

-39.7 

18 

-54.8 

246.0 

30.5 

TX 

6955.89 

400.0 

•40.3 

18 

-55.3 

246.0 

30.5 

M 

8850.34 

300.0 

-55.4 

21 

-67.3 

248.0 

40.0 

M 

9352.00 

277.1 

-59.3 

18 

-71.6 

250.0 

36.9 

T 

9995.31 

250.0 

-59.9 

19 

-71.8 

249.0 

34.8 

M 

10195.20 

241.7 

-60,7 

17 

-73.2 

244.0 

33.8 

TX 

10617.00 

226.3 

-58.5 

15 

-72.2 

238.0 

32.9 

T 

11396.64 

200.0 

•56.4 

6 

-76.4 

235.0 

24.4 

M 

12934.00 

157.3 

•54.0 

3 

-78.9 

212.0 

22.4 

T 

13238.38 

150.0 

-54.3 

2 

-81.0 

214.0 

21.4 

M 

14714.00 

119.2 

•52.6 

2 

•80.3 

198.0 

24.5 

T 

15844.41 

100.0 

-52.8 

2 

-80.5 

187.0 

20.8 

N 

18158.62 

70.0 

-50.7 

2 

-78.9 

168.0 

21.0 

N 

18360.00 

67.9 

•49.7 

2 

-78.2 

159.0 

20.2 

T 

20373.96 

50.0 

-47.1 

2 

-76.3 

144.0 

25.8 

M 

20433.00 

49.6 

-46.7 

2 

-76.0 

146.0 

25.3 

K 

Level  types: 

(G) 

(H) 
(L) 
(N) 

Gaps  in  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  lei^el  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

100  wb 

(RH) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

hinidity 

(T> 

Significant  levels 

of  tewperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  temperature 
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'R 


P«9t  1 


NANO 

Date:  OA-10-92 

A  T  0  R  Y 
AND  R 

Launch  tl 

1  SIC 

E  L  A  T  I  V 

■a:  05:43:23 

M  1  F 
E 

I  C  A 
HUN 

N  T 

I  0  1 

TENP 
T  Y  0 

Fil 

E  R  A  T  U  R  E 

A  T  A 

e:  DH041606.vai 

0  LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kta) 

ALTITUDE 
(geop  ■  NSL) 

PRESS 

(■b) 

TEHP 

(C) 

OEU 

RH 

(X) 

PT 

TENP 

(C) 

WIND 

1 

WIN 

DIRECT 

(Deg) 

17.05 

1013.9 

-17.0 

84 

-19.0 

60.0 

12.0 

S 

70.00 

1006.8 

-16.1 

69 

-20.4 

0.0 

0.0 

RH 

121.51 

1000.0 

-16.3 

75 

-19.7 

0.0 

0.0 

N 

411.00 

962.1 

-17.5 

78 

-20.4 

95.0 

45.7 

T 

494.00 

951.6 

-14.2 

61 

-20.0 

98.0 

49.2 

RH 

719.00 

924.1 

-7.0 

38 

-18.9 

100.0 

49.6 

RH 

902.00 

902.9 

-3.4 

20 

-23.1 

99.0 

U.7 

T 

1379.73 

850.0 

-2.6 

25 

-19.8 

95.0 

32.4 

N 

1568.00 

830.0 

-3.5 

28 

-19.3 

92.0 

29.9 

T 

2897.00 

700.0 

-10.9 

18 

-30.5 

117.0 

12.1 

N.RH 

3556.00 

642.0 

-14.6 

10 

-39.4 

137.0 

5.8 

RH 

4815.00 

542.3 

•22.2 

13 

-43.0 

245.0 

13.4 

T 

5408.03 

500.0 

-27.0 

30 

-39.4 

238.0 

15.6 

N 

5411.00 

499.8 

-27.0 

30 

-39.2 

238.0 

15.6 

RH 

5609.00 

486.2 

-28.7 

40 

-38.0 

243.0 

15.4 

RH 

6347.00 

438.0 

-33.8 

20 

-48.9 

252.0 

21.2 

RH 

6976.99 

400.0 

-38.4 

15 

•55.1 

256.0 

25.7 

N 

8886.07 

300.0 

-54.8 

29 

-64.5 

248.0 

38.9 

N 

9972.09 

251.8 

•63.4 

31 

•71.6 

253.0 

37.3 

TX 

10023.00 

250.1 

•63.2 

31 

•71.5 

255.0 

36.2 

T 

10025.43 

250.0 

•63.2 

31 

-71.4 

255.0 

36.1 

N 

10714.00 

223.7 

•60.6 

26 

•70.3 

2S5.0 

24.5 

T 

11284.00 

204.2 

-58.9 

15 

-72.5 

221.0 

22.9 

T 

11413.29 

200.0 

-58.4 

14 

-72.6 

219.0 

22.7 

N 

12364.00 

172.2 

•55.3 

5 

-76.7 

227.0 

17.3 

T 

13245.53 

150.0 

•55.6 

3 

-80.1 

198.0 

26.2 

N 

13503.00 

144.1 

•53.7 

3 

-78.6 

197.0 

25.5 

T 

15860.12 

100.0 

•52.2 

2 

-80.0 

188.0 

16.1 

N 

17914.00 

72.9 

-51.7 

2 

-79.6 

160.0 

16.9 

T 

18173.16 

70.0 

-51.8 

2 

-79.7 

154.0 

16.7 

N 

20380.00 

50.0 

-46.9 

2 

-76.2 

140.0 

25.3 

H 

22581.00 

35.9 

-44.9 

2 

-74.8 

138.0 

31.1 

H 

Lavel  types;  (G) 

(H) 

(I) 

<N) 

(RH) 

(S) 

(T) 
(TX) 

Gape  in  the  data  of  at  least  100  afc 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Nandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  husidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  toMpersture 

Additional  significant  levels  of  temperature 
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ressure  (hPa) 


Pag*  1 


HAND 

Date:  04-16-92 

A  T  0  R 
AND 

LawKh 

Y  8  SIC 

R  E  L  A  T  i  V 

tine:  11:34:04 

N  t 

E 

F  1  C  A  H  T 

H  U  M  1  D  I 

T  E  M  P  E 
T  T  DA 

File: 

R  A  T  U 
T  A 

DN041612. 

R  E 

vai 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  m  N$L) 

(1*) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kta) 

17.05 

1012.5 

•18.0 

83 

-20.2 

60.0 

26.0 

S 

63.00 

1006.3 

•18.1 

59 

•24.1 

0.0 

0.0 

RK 

109.01 

1000.0 

-18.4 

71 

-22.3 

0.0 

0.0 

N 

241.00 

982.5 

-19.0 

80 

-21.6 

0.0 

0.0 

RH 

334.00 

970.4 

-19.1 

84 

-21.1 

0.0 

0.0 

RH 

500.00 

949.1 

-14.5 

63 

-20.0 

93.0 

58.7 

RH 

819.00 

910.7 

-3.8 

39 

-15.7 

96.0 

52.1 

RH 

902.00 

901.2 

-2.9 

51 

-11.6 

96.0 

48.6 

RH 

1228.00 

865.0 

-1.7 

31 

-16.6 

95.0 

36.0 

RH 

1366.71 

850.0 

-1.3 

23 

-19.8 

94.0 

32.7 

N 

2002.00 

784.7 

-3.8 

19 

-24.0 

88.0 

22.2 

T 

2892.52 

700.0 

-9.8 

13 

-33.1 

100.0 

6.9 

N 

2961.00 

693.8 

-10.1 

11 

-34.9 

102.0 

5.8 

RH 

3672.00 

632.4 

-12.8 

5 

-U.4 

194.0 

3.5 

RH 

4837.00 

541.3 

-22.1 

25 

-36.7 

212.0 

6.2 

RH 

5416.00 

500.0 

-25.7 

29 

-38.4 

239.0 

12.2 

N 

5574.00 

489.1 

-26.8 

23 

-41.6 

242.0 

12.6 

RH 

6539.00 

426.9 

-34.4 

43 

-42.5 

257.0 

19.2 

RH 

6991.20 

400.0 

-38.1 

47 

-45.2 

256.0 

25.4 

N 

8901.97 

300.0 

-54.6 

37 

-62.4 

253.0 

37.9 

N 

9843.00 

258.3 

•61.4 

31 

-69.8 

257.0 

35.0 

T 

10043.54 

250.0 

-62.4 

29 

-71.2 

253.0 

32.0 

N 

10242.23 

241.7 

-63.3 

28 

-72.2 

249.0 

27.0 

TX 

10669.00 

225.9 

-61.7 

28 

-70.8 

240.0 

17.7 

T 

11013.00 

213.8 

-58.2 

23 

•69.0 

236.0 

17.5 

T 

11432.36 

200.0 

-57.9 

14 

-71.9 

235.0 

14.6 

N 

12627.00 

165.8 

-55.7 

5 

-77.0 

202.0 

15.0 

T 

13263.17 

150.0 

-55.5 

4 

-78.2 

203.0 

19.8 

N 

14027.00 

133.2 

-52.1 

3 

-77.4 

203.0 

17.3 

T 

15764.00 

101.8 

-52.2 

3 

-77.5 

190.0 

18.9 

T 

15880.25 

100.0 

-51.2 

3 

-76.8 

187.0 

18.0 

N 

16576.00 

89.8 

-51.5 

3 

-77.0 

180.0 

14.8 

T 

18190.56 

70.0 

-51.7 

2 

-79.6 

161.0 

17.2 

N 

19374.00 

58.4 

-49.6 

2 

-78.1 

144.0 

16  5 

T 

20387.45 

50.0 

-48.5 

2 

-77.3 

138.0 

26.0 

N 

21488.00 

42.4 

-46.8 

2 

-76.1 

0.0 

0.0 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in  the 

data 

of 

at  least  100  ab 

<H> 

Highest  level 

of 

ths  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of  the 

sounding 

<M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative  humidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of  temperature 

<TX)  Addltionst  significant  levals  of  tampwratur* 
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ressure  (hPa) 


R 


MANDATORY  t 
AND  R  E  L 


Date:  04-16-92 


Paga  1 

SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
ATIVE  HUMIDITY  DATA 

Lautch  tiaa:  10:56:33  Fila:  ON04161S.vai 


ALTITUDE 
(geop  ■  MSI) 

PRESS 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

WIND 

DIRFCT 

LEVEL 

SPEED 

(Kta) 

TYPE 

17.05 

1009.5 

•16.0 

84 

-18.1 

60.0 

32.0 

S 

88.08 

1000.0 

-17.1 

78 

-20.0 

0.0 

0.0 

M 

348.00 

965.9 

-17.6 

80 

-20.2 

94.0 

57.1 

T 

476.00 

949.8 

-12.0 

63 

•17.6 

96.0 

62.8 

RN 

680.00 

925.0 

-4.8 

39 

-16.6 

98.0 

60.5 

RH 

829.00 

907.8 

-0.5 

49 

-9.9 

99.0 

55.0 

T 

1087.00 

879.0 

-1.0 

58 

-8.2 

100.0 

49.6 

RN 

1353.57 

850.0 

-2.6 

68 

-7.8 

95.0 

45.6 

M 

1548.00 

829.4 

-4.1 

74 

-8.0 

90.0 

41.6 

RN 

1789.00 

804.5 

-4.4 

54 

-12.3 

89.0 

36.3 

RH 

1893.00 

793.9 

-3.2 

34 

-16.8 

90.0 

35.6 

RH 

2878.01 

700.0 

*9.1 

16 

-30.1 

102.0 

17.6 

M 

2907.00 

697.4 

-9.2 

14 

-31.7 

101.0 

17.1 

RN 

3361.00 

657.4 

-11.8 

8 

-39.3 

92.0 

10.3 

RN 

4446.00 

569.5 

-19.1 

21 

-35.8 

97.0 

10.1 

T 

4705.00 

549.9 

-20.8 

28 

-34.4 

93.0 

7.6 

RH 

5377.00 

501.7 

•25.3 

24 

-39.9 

94.0 

1.9 

RH 

5402.48 

500.0 

-25.5 

25 

-39.5 

92.0 

1.7 

M 

6110.00 

453.0 

-30.9 

44 

-39.1 

251.0 

10.1 

RH 

6979.10 

400.0 

-38.5 

46 

-45.6 

254.0 

12.6 

N 

8884.94 

300.0 

-54.9 

29 

-64.4 

261.0 

19.2 

M 

9888.05 

255.1 

-63.4 

25 

-73.1 

250.0 

19.0 

TX 

9985.00 

251.6 

-63.4 

25 

-73.1 

248.0 

19.0 

T 

10022.64 

250.0 

•63.3 

25 

-73.0 

247.0 

19.0 

N 

11415.68 

200.0 

•57.1 

12 

-72.5 

192.0 

10.6 

N 

11765.00 

189.2 

-57.6 

9 

-74.8 

196.0 

14.6 

T 

13235.00 

150.3 

-53.7 

5 

-75.4 

179.0 

14.8 

T 

13248.49 

150.0 

-53.8 

5 

-75.5 

179.0 

14.8 

M 

15869.32 

100.0 

-51.4 

5 

-73.6 

181.0 

13.8 

M 

16765.00 

87.1 

-52.4 

5 

-74.4 

180.0 

15.4 

T 

18176.00 

70.0 

-51.7 

4 

-75.3 

155.0 

14.2 

M 

19975.00 

53.1 

-49.9 

4 

-73.9 

139.0 

22.5 

H 

Laval  typaa;  (G) 

<H) 

(L) 

(M) 
(RH) 
(S> 
(T> 
(TX> 

Capa  in  tha  data  of  at  laaat  100  ab 

Highaat  lavat  of  tha  aounding 

Lowaat  laval  of  tha  aounding 

Mandatory  lavala 

Significant  lavala  of  ralativa  huaidity 

Surfaca  data 

Significant  lavala  of  teaparatura 

Additional  aignificant  lavala  of  teaperatura 
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ressure  (hPa) 


R 


Rast  1 


NANO 

Date:  04*16*92 

A  T  0  R 
AMO 

Launch 

Y  8  SIC 

R  E  L  A  T  1  V 

tiaa:  23:58:02 

N  t 

E 

F  I  C  A  N 
HUMID 

T  T  E  N  P  E 

ITT  DA 

FiU: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DN041700.vai 

OEM 

PT  WIND  WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gcop  m  NSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

<C) 

(Dag) 

<Kta) 

17.05 

1009.5 

•14.0 

84 

-16.1 

60.0 

28.0 

S 

89.00 

1000.0 

*14.7 

80 

*17.4 

0.0 

0.0 

N 

424.00 

956.5 

-16.8 

87 

-18.4 

98.0 

65.3 

RH 

583.00 

936.6 

*12.3 

66 

-17.3 

99.0 

66.7 

RH 

946.00 

894.2 

*0.9 

53 

*9.3 

101.0 

53.8 

T 

1348.U 

850.0 

*2.5 

62 

-8.7 

103.0 

43.1 

N 

2284.00 

755.0 

*6.5 

64 

-12.2 

100.0 

27.8 

T 

2507.00 

733.7 

-6.8 

45 

-16.7 

102.0 

26.2 

RH 

2671.00 

718.5 

-6.6 

25 

-23.3 

101.0 

23.3 

RH 

2873.28 

700.0 

*7.8 

20 

-27.0 

101.0 

18.7 

N 

3640.00 

633.6 

-12.9 

7 

-41.4 

101.0 

12.1 

RH 

4753.00 

546.3 

*20.5 

27 

-34.5 

116.0 

4.5 

RH 

5305.00 

506.8 

*24.3 

33 

-35.9 

1U.0 

2.3 

RH 

5383.00 

501.3 

*24.5 

23 

-39.6 

145.0 

1.9 

RH 

5402.22 

500.0 

*24.7 

23 

-39.7 

146.0 

1.7 

N 

5972.00 

462.0 

*29.6 

45 

-37.7 

248.0 

3.9 

RH 

6982.58 

400.0 

*38.0 

29 

-49.3 

262.0 

6.1 

N 

8891.69 

300.0 

*55.0 

23 

*66.1 

241.0 

10.8 

N 

9879.00 

256.2 

*62.6 

22 

-73.2 

236.0 

15.2 

T 

9972.09 

2S2.0 

*62.9 

22 

-73.5 

235.0 

15.2 

TX 

10032.41 

250.0 

*62.8 

22 

-73.4 

234.0 

15.2 

N 

11201.00 

207.3 

•58.3 

9 

-75.3 

2j2.0 

12.4 

T 

11428.14 

200.0 

*57.0 

8 

-75.0 

211.0 

12.9 

N 

12144.00 

178.7 

*55.6 

5 

-76,9 

206.0 

17.9 

T 

13264.64 

150.0 

*52.8 

4 

-76.1 

204.0 

12.4 

M 

14151.00 

130.8 

-52.7 

4 

-76.1 

180.0 

11.3 

T 

15893.25 

100.0 

*51.0 

4 

-74.8 

191.0 

17.5 

N 

16555.00 

90.3 

*52.4 

4 

-75.8 

178.0 

10.7 

T 

18203.16 

70.0 

•52.1 

3 

-77.4 

177.0 

12.1 

M 

19229.00 

59.7 

*50.8 

3 

-76.5 

157.0 

18.7 

T 

20386.21 

50.0 

*50.3 

3 

-76.1 

145.0 

23.1 

M 

22419.00 

36.7 

*46.9 

3 

-73.6 

143.0 

27.2 

H 

Level  types: 

(0) 

Gaps  in  the  data  of  at  least 

100  id> 

(H) 

Highest  level  of  the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the  sounding 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface  data 

<T) 

Significant  levels 

of  teegwrature 

<TX) 

Additional  significant  levels 

of  tSMperature 
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P*«*  1 


N  A  N  D 

Date:  M- 17-92 

A  T  0  R  Y 
A  N  0 

Lamch 

1  SIC 

R  E  L  A  T  I  V 

tta:  05:35:34 

N  1  F 
E 

I  C  A 
HUM 

N  T 

I  0  1 

T  E  M  P  E 
T  Y  DA 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DM041706.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts) 

ALTITUDE 
<Saop  ■  NSL) 

PRESS 

(ab) 

TENP 

<C) 

DEU 

RH 

<X) 

PT 

TEMP 

<C) 

UIND 

WIND 

DIRECT 

{Deg) 

17.05 

1007.7 

-12.0 

87 

-13.7 

60.0 

28.0 

S 

76.13 

1000.0 

-13.4 

81 

-15.9 

0.0 

0.0 

N 

431.00 

954.2 

-15.5 

85 

-17.4 

97.0 

58.1 

T 

518.00 

943.3 

-15.6 

85 

-17.5 

98.0 

61.2 

T 

699.00 

921.4 

•5.8 

65 

-11.3 

100.0 

62.0 

RN 

1206.00 

864.1 

-1.6 

61 

-8.1 

103.0 

42.8 

T 

1337.38 

850.0 

-2.4 

65 

-8.1 

102.0 

38.4 

M 

1556.00 

827.0 

-0.9 

57 

-8.3 

97.0 

29.9 

RH 

2526.00 

731.1 

-8.8 

77 

-12.1 

113.0 

19.6 

RH 

2857.00 

700.3 

-11.5 

91 

-12.7 

117.0 

17.5 

RH 

2860.30 

700.0 

-11.5 

91 

-12.7 

117.0 

17.5 

M 

2962.00 

690.8 

-10.5 

71 

-14.7 

117.0 

17,5 

RH 

3075.00 

680.7 

-9.5 

49 

-18.2 

115.0 

16.5 

RH 

3243.00 

666.1 

-10.1 

28 

-25.1 

107.0 

16.1 

RH 

3318.00 

659.6 

-10.4 

25 

-26.6 

105.0 

16.3 

RH 

5221.00 

511.7 

-23-7 

36 

-34.5 

119.0 

9.1 

RH 

5391.00 

500.0 

-24.3 

28 

-37.5 

121.0 

7.2 

M 

5587.00 

486.6 

-26.1 

35 

-36.9 

123.0 

6.8 

RH 

5897.00 

466.2 

•28.9 

45 

-37.0 

128.0 

6.6 

RH 

6970.49 

400.0 

-38.0 

33 

-48.1 

158.0 

6.0 

M 

8879.90 

300.0 

-54.4 

44 

•60.8 

195.0 

6.4 

M 

9843.00 

257.4 

•61.9 

28 

-71.0 

196.0 

12.8 

T 

10024.47 

250.0 

-62.6 

28 

-71.6 

203.0 

15.3 

M 

10111.16 

246.1 

-62.9 

29 

-71.6 

209.0 

15.7 

TX 

10675.00 

225.1 

-59.5 

25 

-69.6 

224.0 

13.0 

T 

11422.63 

200.0 

-55.3 

11 

-71.5 

204.0 

10.7 

M 

11950.00 

184.2 

-54.9 

6 

-75.2 

191.0 

7.2 

T 

13262.89 

150.0 

-52.1 

4 

-75.7 

201.0 

11.3 

M 

13604.00 

142.3 

-53.0 

3 

-78.1 

208.0 

8.4 

T 

15893.00 

100.0 

-51.4 

2 

-79.4 

173.0 

11.9 

N 

16943.00 

85.0 

-52.5 

2 

•80.2 

169.0 

10.7 

T 

18200.97 

70.0 

-54.2 

2 

-81.5 

168.0 

12.8 

M 

18533.00 

66.4 

-52.5 

2 

-80.2 

168.0 

11.1 

T 

20387.00 

50.0 

-49.5 

2 

-78.0 

la.o 

19.8 

M 

20844.00 

46.6 

-49.1 

2 

-77.8 

150.0 

23.9 

H 

Level  types:  (G) 

(H) 

(L) 

(M) 
^AH) 
(S) 
(7) 
<TX> 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  «b 

Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

Significant  levels  of  relative  hunidity 

Surface  data 

Significant  levels  of  tanperature 

Additional  significant  levels  of  temperature 
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Pressure  (hPa) 


'R  »»•••  1 

MANDATORY  A  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-17-92  Laundi  tlae:  11:39:33 


File:  DN041712.\ira< 


DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

(geop  ■  MSL) 

(ab) 

<C) 

(X> 

CC) 

(0*9) 

(Kta) 

17,05 

1009.2 

-13.0 

87 

-14.7 

60.0 

24.0 

S 

67.00 

1002.6 

-13.5 

71 

-17.6 

0.0 

0.0 

RN 

86.77 

1000.0 

-13.7 

73 

-17.4 

0.0 

0.0 

N 

507.00 

946.0 

-15.8 

89 

-17.2 

101.0 

49.2 

T 

941.00 

894.4 

-2.6 

66 

-8.1 

111.0 

42.8 

RN 

1092.00 

877.5 

-1.9 

63 

-8.0 

114.0 

33.8 

RH 

1345.69 

850.0 

-1.0 

65 

-6.8 

115.0 

25.9 

M 

1670.00 

816.1 

-1.8 

66 

-7,3 

116.0 

16.7 

T 

2039.00 

779.0 

-5.0 

83 

-7.4 

118.0 

16.1 

RH 

2234.00 

759.8 

-6.2 

91 

-7.4 

120.0 

15,7 

RH 

2872.25 

700.0 

-9.8 

97 

-10.1 

120.0 

13.4 

M 

3910.00 

611.1 

-15.8 

88 

-17.3 

146.0 

13.2 

T 

4898.00 

535.1 

-22.2 

85 

-24.0 

129.0 

10.3 

RH 

4988.00 

528.6 

-22.9 

70 

-26.8 

128.0 

10.3 

RN 

5393.64 

500.0 

-25.7 

59 

-31.3 

125.0 

10.3 

M 

5600.00 

485.9 

-27.2 

62 

-32.2 

126.0 

10.5 

RH 

6394.00 

434.6 

•33.4 

65 

-37.7 

129.0 

11.5 

RH 

6970.51 

400.0 

•38.2 

67 

-42.0 

130.0 

9.7 

N 

8882.71 

300.0 

•53.5 

49 

•59.2 

229.0 

15.4 

M 

9893.00 

255.7 

•60.8 

42 

-67.2 

237.0 

15.7 

T 

10032.56 

250.0 

-60.5 

41 

-67.1 

234.0 

14.1 

N 

11439.06 

200.0 

-55.7 

23 

•66.8 

175.0 

8.4 

M 

12886.00 

159.6 

-52.8 

20 

•65.3 

208.0 

8.7 

T 

13286.87 

150.0 

-54.4 

20 

-66.7 

206.0 

6.8 

M 

13681.00 

U1.1 

-52.3 

21 

•64.5 

179.0 

7.4 

T 

15909.21 

100.0 

•52.2 

23 

-63.7 

171.0 

15.0 

M 

18071.00 

71.6 

-52.1 

26 

-62.7 

170.0 

10.5 

H 

Level  types: 

(G) 

(H) 

(L) 

(M) 

Caps  In  the  data  of  at  least 
Highest  level  of  the  sounding 

Lowest  level  of  the  sounding 

Mandatory  levels 

100  wb 

(RH) 

(S) 

Significant  levels 

Surface  data 

of  relative 

buMidity 

(T) 

Significant  levels 

of  teaperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teaperature 
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ressure  (hPa) 


R 


Pas*  1 


HAND 

Data:  W- 17-92 

A  T  0  R  Y 
AND 

Launch 

1  S  I  G 

R  E  L  A  T  1  V 

tiw:  18:01:05 

M  I  F 
E 

1  C  A 
HUN 

N  T 

1  D  I 

T  E  N  P  E 
T  Y  DA 

File: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

DH041718.vai 

LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kts) 

ALTITUDE 
(gaop  m  MSL) 

PRESS 

(Bb) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT 

TEMP 

(C) 

WIND 

WIND 

DIRECT 

(Deg) 

17.05 

1010.7 

-13.0 

86 

-14.8 

60.0 

20.0 

S 

98.02 

1000.0 

-14.6 

78 

-17.6 

74.0 

22.3 

N 

439.00 

955.8 

-16.5 

88 

-18.0 

103.0 

42.0 

T 

671.00 

926.8 

-12.5 

89 

-13.9 

106.0 

46.7 

RH 

822.00 

908.9 

-6.6 

73 

-10.6 

108.0 

45.7 

T 

929.00 

896.6 

-5.4 

69 

-10.2 

111.0 

43.7 

RH 

1087.00 

878.8 

-3.3 

66 

-8.7 

113.0 

37.9 

RH 

1350.54 

850.0 

-3.6 

75 

-7.4 

115.0 

24.5 

M 

1745.00 

808.6 

-4.5 

86 

•6.5 

110.0 

17.5 

RH 

2012.00 

781.6 

-5.7 

90 

-7.1 

110.0 

17.5 

RH 

2871.11 

700.0 

-9.8 

86 

-11.7 

109.0 

19.4 

M 

3998.00 

603.7 

-17.2 

80 

-19.8 

111.0 

17.9 

T 

5205.00 

512.4 

-26.4 

70 

-30.2 

119.0 

17.5 

RH 

5380.98 

500.0 

-27.9 

70 

-31.6 

116.0 

18.0 

M 

6951.75 

400.0 

-38.3 

57 

-43.6 

113.0 

14.4 

M 

7601.  (» 

363.6 

-43.6 

53 

-49.2 

119.0 

12.2 

T 

8862.77 

300.0 

-53.7 

46 

-59.9 

98.0 

4.9 

N 

9864.00 

256.0 

-60.5 

34 

•68.4 

76.0 

4.3 

T 

10012.26 

250.0 

•60.2 

30 

•68.9 

104.0 

7.7 

N 

11423.73 

200.0 

-54.0 

8 

-72.6 

131.0 

7.6 

N 

12189.00 

177.5 

-53.5 

5 

-75.3 

153.0 

8.9 

T 

13278.00 

150.0 

-52.2 

3 

-77.5 

179.0 

10.1 

N 

15903.15 

100.0 

-51.6 

3 

-77.1 

m.o 

14.0 

N 

18218.16 

70.0 

-50.7 

2 

-78.9 

168.0 

13.1 

M 

18837.00 

63.7 

-51.7 

2 

-79.6 

151.0 

12.4 

T 

20409.00 

50.0 

-51.5 

3 

-77.0 

140.0 

17.7 

M 

20837.00 

46.8 

-50.1 

3 

-75.9 

140.0 

22.5 

T 

22236.00 

37.8 

-47.1 

3 

-73.7 

141.0 

25.1 

H 

Level  types:  (G) 

<H) 
<L) 
(M) 
(RH) 

(S) 

(T) 
(TX) 

Capa  in  tha  data  of  at  least  100  ab 

Highest  level  of  the  sounding 

Louest  level  of  the  sounding 

Mandatory  lavels 

Significant  levsla  of  ralativ*  huaidity 

Surface  data 

Significant  tcvela  of  taapersture 

Additional  significant  levels  of  teag)erature 
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Pressure  (hPa) 


Pag*  1 

MANDATORY  A  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date;  04-18-92  Launch  tii 


23:40:16 


FUa:  DH041900.vai 


ALTITUDE 
<geop  ■  MSL) 

PRESS 

(ab) 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X) 

PT  WIND 

TEMP 
<C) 

WIND 

DIRECT 

(Dag) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

17.05 

1017.2 

-5.0 

77 

-8.4 

0.0 

0.0 

57.00 

1012.0 

-4.9 

53 

-13.0 

0.0 

0.0 

144.00 

1000.9 

-4.3 

81 

-7.1 

0.0 

0.0 

151.12 

1000.0 

-4.2 

82 

-6.9 

200.0 

0.2 

317.00 

979.2 

-3.0 

92 

-4.1 

199.0 

1.7 

899.00 

910.3 

-1.0 

72 

-5.4 

161.0 

4.5 

998.00 

899.0 

-1.5 

69 

•6.4 

161.0 

5.2 

iai.76 

850.0 

-4.7 

73 

-8.8 

169.0 

7.0 

2010.00 

790.5 

-8.8 

89 

-10.3 

156.0 

9.5 

2369.00 

754.4 

-10.6 

94 

-11.4 

152.0 

12.4 

2840.00 

709,6 

-12.0 

76 

-15.3 

163.0 

11.9 

29U.11 

700.0 

-12.4 

74 

-16.1 

166.0 

11.9 

2971.00 

697.6 

-12.5 

72 

-16.5 

167.0 

12.1 

3184.00 

678.3 

-14.1 

79 

-16.9 

166.0 

14.0 

3U9.00 

655.0 

-1!  .1 

58 

-21.5 

164.0 

17.1 

3664.00 

636.5 

-1/).5 

36 

-28.0 

171.0 

16.9 

3776.00 

627.1 

i6.6 

11 

•40.0 

174.0 

16.5 

U5S.OO 

572.7 

•20.2 

18 

-38.3 

186.0 

17.1 

54U.26 

500.0 

-28.5 

21 

-43.8 

182.0 

18.9 

6784,18 

412.2 

-39.8 

21 

-53.6 

192.0 

22.4 

6999,47 

400.0 

-41.6 

21 

-55.2 

193.0 

22.5 

8588.00 

314.3 

-53.9 

29 

•63.5 

202.0 

22.7 

8885.86 

300.0 

•54.8 

20 

-67.0 

196.0 

18.0 

9232.83 

283.6 

-55.9 

17 

•69.1 

192.0 

16.5 

10047.67 

250.0 

•55.3 

11 

-71,3 

175.0 

17.5 

10655.00 

227.4 

-53.9 

8 

•72.5 

176.0 

14.8 

11485.U 

200.0 

•51.6 

4 

•75.2 

177.0 

12.1 

13361.17 

150.0 

•49.4 

3 

-75.4 

195.0 

11.9 

14190.00 

132.1 

-49.9 

3 

-75.8 

196.0 

12.2 

16006.11 

100.0 

-50.8 

3 

-76.4 

206.0 

10.7 

18326.00 

70.0 

•51.7 

3 

-77.1 

199.0 

14.6 

20204.00 

52.4 

-52,6 

3 

-77.8 

200.0 

9.7 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in 

the  data  of  at  least 

100  wb 

<H) 

Highest 

level  of  the  sounding 

<L) 

LOMCSt 

level  of  the  sounding 

<M) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant  levels  of  relative 

huaidity 

(S)  Surfaca  data 

(T)  Significant  levels  of  teagierature 

(TX)  Additional  significant  level*  of  teaperature 


TYPE 


S 

RN 

RH 

N 

RH 

RH 

RN 

M 

RH 

T 

RH 

M 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

T 

M 

TX 

M 

T 

M 

TX 

M 

T 

M 

M 

T 

M 

N 

H 
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P»Oe  1 


^  M  A  M  0 

A  T  0  R  Y 

t  S  I 

G  N  1 

P  1  C  A  N  T 

temperatu 

R  E 

AND 

R  £  L  A  T 

I  V  E 

N  U  H  I  D  I 

T  Y  DATA 

Date:  04* 19*92 

Leutxh 

time:  05:44 

:06 

File;  DH041906.vti 

DEU 

PT  WIND 

WIND  LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT  SPEED 

TYPE 

(geop  m  HSL) 

(mb) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg)  (XU) 

17.05 

1017.6 

-8.0 

84 

-10.2 

80.0  6.0 

S 

153.10 

1000.0 

•8.8 

78 

•11.9 

88.0  3.2 

N 

202.00 

993.6 

•8.4 

73 

-12.4 

93.0  2.5 

T 

376.00 

971.8 

-4.2 

85 

-6.3 

169.0  1.0 

RH 

584.00 

946.7 

-1.9 

78 

-5.2 

235.0  2.3 

T 

1187.00 

877.5 

-3.3 

65 

-8.9 

204.0  3.9 

RH 

1437.89 

850.0 

-5.6 

72 

-9.9 

192.0  4.3 

m 

1715.00 

820.3 

-8.3 

85 

-10.4 

170.0  4.7 

RH 

1908.00 

800.2 

-10.1 

93 

-11.0 

171.0  5.2 

RH 

2306.00 

759.6 

-12.9 

94 

-13.7 

160.0  6.6 

T 

2415.00 

748.9 

-11.2 

73 

-15.1 

160.0  7.0 

RH 

2849.00 

707.7 

-12.9 

51 

-20,9 

154.0  8.4 

RH 

2932.14 

700.0 

-13.3 

41 

-23.8 

155.0  8.5 

N 

3127.00 

682.2 

-14.1 

28 

-28,6 

161.0  8.7 

RH 

3592.00 

641.5 

-15.5 

15 

-36.2 

165.0  9.9 

RH 

4464.00 

570.9 

-20.9 

17 

-39.4 

148.0  12.8 

RH 

5427.01 

500.0 

•28.8 

15 

-47.2 

160.0  15.8 

H 

5726.00 

479.4 

-31.4 

21 

•46.4 

165.0  16.5 

RH 

6276.00 

443.3 

•35.9 

36 

-45,5 

172,0  16.1 

RH 

6719.22 

415.0 

-40.0 

46 

-47.1 

175.0  17.7 

TX 

6960.03 

400.0 

•42.1 

41 

-50.0 

179,0  18.8 

N 

8830.00 

301.6 

-56.4 

36 

-64.2 

*163.0  22.4 

T 

8862.73 

300.0 

-56.3 

36 

-64.1 

163.0  22.5 

H 

9328.85 

278.2 

•57.5 

26 

-67.5 

172.0  25.1 

TX 

10020.43 

250.0 

-55.3 

12 

-71,0 

168.0  17.7 

m 

10260.00 

240.8 

-54.3 

8 

-72.8 

168.0  15.7 

T 

11457.00 

200.0 

•51.7 

2 

-79.6 

189.0  15.0 

M 

13329.29 

150.0 

-51.2 

1 

-83,4 

192.0  9.9 

m 

15295.00 

111.1 

-49.1 

1 

-82.0 

190,0  12.8 

T 

15982.67 

100.0 

-50.7 

1 

-83.0 

206.0  15.1 

H 

18301.00 

70.0 

-51.8 

1 

-83.8 

176.0  8.9 

M 

19560.00 

57.6 

-51.9 

1 

-83.9 

177.0  16.7 

T 

20479.00 

50.0 

•52.5 

1 

-84.3 

195.0  14.6 

M 

23806.00 

30.0 

•48.0 

1 

-81.2 

139.0  16.7 

M 

23843.00 

29.8 

•47.9 

1 

-81.1 

146.0  15,4 

T 

24064.00 

28.9 

-47.4 

1 

•80.8 

146.0  15.0 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least 

100  Rb 

(H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(K) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

humidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  teirperature 
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HAMOATORY  I  SJGMIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  OA-19-92 

Laundi 

tiaw:  12:12:47 

File: 

DH041912.vai 

OEU 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RK 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

( geop  m  MSL } 

(nt>) 

(C) 

(X) 

IC) 

(Des) 

(Kta) 

17.05 

1017.5 

-9.0 

90 

-10.3 

60.0 

4.0 

S 

96.00 

1007.1 

-8.9 

77 

-12.2 

38.0 

2.9 

RH 

151.03 

1000.0 

-8.9 

88 

-10.5 

15.0 

2.7 

M 

221.00 

991.0 

-8.8 

89 

-10.3 

346.0 

3.1 

T 

A63.00 

960.9 

•z.i 

78 

-5.5 

312.0 

6.2 

T 

912.00 

908.0 

-2.8 

67 

-8.1 

296.0 

9.1 

RH 

986.00 

899.6 

-3.2 

62 

•9.4 

290.0 

9.5 

RH 

1431.66 

850.0 

-6.5 

73 

•10.6 

257.0 

8.5 

M 

1699.00 

821.3 

•9.0 

83 

-11.3 

246.0 

8.0 

RH 

1869.00 

803.5 

•10.6 

91 

-11.8 

236.0 

8.0 

RH 

2539.00 

735.9 

-15.2 

93 

-16.1 

219.0 

5.4 

T 

2667.00 

723.6 

-13.2 

70 

-17.5 

213.0 

3.9 

RH 

2889.00 

702.7 

-14.3 

48 

-22.9 

197.0 

2.5 

RH 

2918.44 

700.0 

■14.5 

49 

-22.8 

195.0 

2.4 

M 

2989.00 

693.5 

•14.3 

68 

-18.9 

154.0 

2.5 

RH 

3541.00 

644.5 

-18.0 

62 

-23.5 

104.0 

6.6 

RH 

3610.00 

638.6 

-18.3 

48 

-26.6 

102.0 

7.2 

RH 

3714.00 

629.7 

-18.2 

28 

-32.2 

99.0 

7.4 

RH 

3853.00 

618.2 

-18.5 

23 

•34.4 

95.0 

8.0 

RH 

4659.00 

554.4 

-23.3 

31 

-35.6 

102.0 

12.2 

T 

5405.87 

500.0 

•28.8 

31 

•40.6 

-109.0 

13.3 

M 

5571.00 

488.5 

-30.1 

43 

-38.6 

109.0 

13.6 

RH 

5911.00 

465.6 

-33.0 

59 

•38.2 

110.0 

15.2 

RH 

6169.00 

448.7 

•35.2 

63 

-39.7 

110.0 

16.1 

RH 

6764.19 

411.0 

-40.0 

54 

•45.7 

108.0 

19.8 

TX 

6959.65 

400.0 

-41.5 

53 

•47.3 

110.0 

20.6 

M 

8841.65 

300.0 

•56.9 

47 

•62.7 

127.0 

23.9 

M 

8866.00 

298.9 

-57.0 

47 

•62.8 

128.0 

23.9 

T 

8895.76 

296.9 

-57.2 

46 

•63.1 

129.0 

23.9 

TX 

10006.57 

250.0 

-52.2 

13 

-67.8 

155.0 

16.8 

M 

10960.00 

215.8 

•51.0 

9 

-69.4 

174.0 

20.0 

T 

11455.66 

200.0 

•50.4 

9 

-68.9 

187.0 

20.0 

M 

13334.23 

150.0 

-50.5 

9 

-69.0 

189.0 

17.0 

M 

15981.64 

100.0 

-49.8 

9 

-68.4 

173.0 

15.0 

M 

17140.00 

83.7 

-51.6 

8 

-70.7 

195.0 

15.6 

T 

18296.00 

70.0 

-53.0 

8 

-71.8 

192.0 

19.0 

M 

20290.00 

51.4 

-51.6 

9 

-69.9 

174.0 

14.6 

T 

20475.46 

50.0 

•51.3 

9 

-69.6 

175.0 

15.2 

H 

22678.00 

35.6 

•49.9 

11 

-67.1 

164.0 

13.2 

H 

Level  types: 

<G) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least 

100  mb 

<H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

<M) 

Mandatory  levels 

<RH> 

Significant  levels 

of  relative 

humidity 

(S) 

Surface  data 

(1) 

Significant  levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  temperature 
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K  A  M  D  A 

TORT 

t  S  1  G  » 

1  I  f 

t  C  A  M  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  D 

R  E  L  A  T  1  V 

E 

N  U  M  1  D  1 

T  T  DA 

T  A 

Date;  04-19*92 

Launch 

time:  17:31:40 

File: 

DH041918. 

.vai 

DEW 

PT  WIND 

VI  HD 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  MSL) 

<«*>) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1017.0 

-8.0 

88 

-9.6 

50.0 

6.0 

S 

72.00 

1009.8 

•9.6 

66 

•14.7 

46.0 

5.1 

RH 

146.36 

1000.0 

-9.6 

83 

-11.9 

38.0 

3.8 

M 

177.00 

996.1 

-9.4 

87 

-11.2 

32.0 

3.3 

RH 

497.00 

956.0 

-4.8 

91 

-6.0 

280.0 

4.1 

RH 

373.00 

911.6 

•3.3 

70 

-8.0 

273.0 

5.2 

RH 

1421.56 

850.0 

-7.5 

79 

-10.5 

253.0 

5.7 

M 

2339.00 

754.4 

-14.1 

90 

-15.4 

240.0 

12.4 

RK 

2583.00 

730.5 

-14,4 

92 

-15.4 

242.0 

10.3 

T 

2802.00 

709.8 

-14.3 

80 

-17,0 

241.0 

6.8 

T 

2883.00 

702.2 

-14.7 

72 

-18.6 

232.0 

5.6 

RH 

2907.01 

700.0 

-14,9 

72 

-18.8 

229.0 

5.5 

M 

3498.00 

647.0 

-18,5 

57 

-24.9 

171.0 

4.9 

RH 

3656.00 

633.4 

-19.6 

78 

-22.4 

149.0 

5.8 

RH 

3861.00 

616.2 

-20.9 

59 

-26.8 

136.0 

7.0 

RH 

3938.00 

609.8 

-20,9 

28 

-34.5 

131.0 

7.2 

RH 

4140.00 

593.3 

•20.5 

11 

-43.2 

119.0 

9.9 

RH 

4333.00 

578.0 

-21.2 

31 

•33.8 

116.0 

13.6 

RH 

4704.00 

549.5 

-24.5 

51 

-31.7 

113.0 

16.7 

RH 

5384.16 

500.0 

-29.7 

66 

-34.0 

107.0 

22.2 

M 

6280.00 

440.2 

-36.6 

64 

•40.9 

99.0 

25.1 

RH 

6672.24 

415.1 

-39.8 

66 

•43.7 

-99.0 

26.8 

TX 

6935.49 

400.0 

-41.8 

61 

•46.3 

99.0 

25.2 

M 

8270.00 

326.9 

•52.1 

30 

-61.7 

125.0 

23.3 

T 

8686.74 

305.9 

•53.5 

17 

•67.0 

150.0 

20.8 

TX 

8824.18 

300.0 

-52.8 

14 

-67.8 

154.0 

20.0 

M 

9075.00 

288.5 

-53.0 

11 

-69.6 

164.0 

19.0 

T 

10001.11 

250.0 

-51.7 

7 

-71.7 

169.0 

23,1 

M 

11455.13 

200.0 

•49.4 

4 

-73.6 

174.0 

17.1 

M 

12517.00 

170.0 

-49.9 

3 

-75.8 

177.0 

14.8 

T 

13339.09 

150.0 

-49.9 

3 

-75.8 

172.0 

10.7 

M 

15989.65 

100.0 

-49.9 

3 

-75.8 

196.0 

12.6 

M 

17439.00 

80.1 

-51.2 

3 

-76.8 

191.0 

13.4 

T 

18314.56 

70.0 

-53.2 

3 

-78.2 

183.0 

11.9 

M 

18829.00 

64.6 

-51.4 

3 

-76.9 

170.0 

13.2 

T 

20496.00 

50.0 

-51.2 

3 

-76.8 

177.0 

12.8 

M 

22032.00 

39.4 

-53.2 

3 

-78.3 

176.0 

16.9 

H 

Level  types; 

(C) 

Cape  in  the 

data 

of  at  least 

100  mb 

(H) 

Highest  level 

of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of 

the  sounding 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant 

levels  of  relative 

hunidity 

(S) 

Surface  data 

<T) 

Significant 

levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant  levels 

of  temperature 
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HAND 

Date:  04-19-92 

ATORY  «  SIGI 

AND  RELATIV 

LawKh  tine:  23:40:08 

S  1  F 
E 

I  C  A 

H  U  K  1 

N  T 

0  1 

TEMP 
T  T  D 

Fil 

E  R  A  T  U  R  E 

A  T  A 

e:  DH042000.val 

10  LEVEL 

SPEED  TYPE 

(Kta) 

ALTITUDE 
(geop  II  NSL) 

PRESS 

(ab) 

TEHP 

(C) 

DEU 

RH 

(X> 

PT 

TEMP 

<C) 

WIND 

WIN 

DIRECT 

(Deg) 

17.05 

1015.9 

-6.0 

77 

-9.4 

85.0 

6.0 

S 

61.00 

1010.3 

-8.2 

59 

-14.8 

84.0 

5.2 

RH 

140.00 

1000.0 

-9.0 

83 

-11.3 

81.0 

3.9 

N.RH 

482.00 

957.0 

-5.7 

96 

-6.2 

301.0 

1.2 

RH 

646.00 

937.3 

-3.2 

84 

-5.5 

270.0 

3.5 

T 

976.00 

899.0 

-4.7 

76 

-8.3 

253.0 

8.6 

RH 

1414.47 

850.0 

-7.9 

83 

-10.3 

257.0 

10.6 

M 

1550.00 

835.3 

-8.7 

79 

-11.7 

256.0 

11.9 

RH 

1^7.00 

826.0 

-9.1 

70 

-13.5 

255.0 

12.4 

RH 

2184.00 

769.1 

-13.6 

90 

-14.9 

241.0 

15.6 

RH 

2417.00 

745.8 

-13.3 

66 

-18.3 

234.0 

15.6 

RH 

2611.00 

727.1 

-13.1 

46 

-22.2 

227.0 

14.4 

RH 

2899.20 

700.0 

-14.6 

39 

-25.5 

222.0 

14.2 

M 

3112.00 

680.6 

•16.0 

34 

-28.2 

219.0 

14.6 

RH 

3449.00 

650.7 

-18.1 

56 

-24.7 

212.0 

13.8 

RH 

3911.00 

611.4 

-21.5 

50 

-29.1 

200.0 

11.9 

RH 

3990.00 

604.9 

-22.1 

41 

-31.7 

197.0 

11.9 

RH 

4067.00 

598.6 

-22.6 

61 

•28.0 

196.0 

12.1 

RH 

4797.00 

541.3 

-28.0 

41 

-37.1 

176.0 

12.2 

RH 

4869.00 

535.9 

-27.7 

12 

-48.2 

174.0 

12.4 

RH 

5023.00 

524.5 

-27.6 

4 

-57.3 

179.0 

12.4 

RH 

5366.59 

500.0 

•28.9 

3 

-60.4 

203.0 

17.6 

N 

6175.00 

446.1 

•33.7 

19 

-49.2 

214.0 

27.0 

T 

6436.00 

429.8 

-35.6 

24 

-48.8 

217.0 

25.1 

RH 

6931.16 

400.0 

-39.2 

24 

-51.8 

207.0 

24.0 

N 

8431.00 

319.5 

-50.3 

18 

-63.9 

192.0 

32.7 

T 

8840.00 

300.0 

•52.6 

18 

-65.9 

194.0 

28.6 

M 

9482.90 

270.9 

-56.2 

12 

-71.7 

187.0 

26.8 

TX 

9677.00 

263.2 

-55.6 

11 

-71.8 

187.0 

25.9 

T 

10008.50 

250.0 

-53.1 

7 

-72.8 

186.0 

19.2 

M 

10037.00 

248.9 

-53.3 

7 

-72.9 

185.0 

18.3 

T 

11457.98 

200.0 

-49.3 

2 

-77.9 

174.0 

18.7 

N 

12358.00 

174.4 

-49.1 

2 

-77.8 

175.0 

17.3 

T 

13345.75 

150.0 

-49.5 

2 

-78.0 

182.0 

16.4 

N 

16005.68 

100.0 

-49.3 

2 

-77.9 

182.0 

17.9 

M 

17108.00 

84.5 

-50.4 

2 

-78.7 

178.0 

16.5 

T 

18335.23 

70.0 

-51.1 

2 

-79.2 

195.0 

13.6 

M 

20514.72 

50.0 

-52.3 

2 

-80.0 

182.0 

10.3 

M 

21575.00 

42.4 

-51.2 

2 

-79.3 

187.0 

11.9 

T 

23836.95 

30.0 

-48.7 

2 

-77.5 

159.0 

20.9 

M 

25135.00 

24.6 

-48.4 

2 

-77.3 

159.0 

18.9 

H 

Level  types:  (C) 

(M) 
(L) 
(H) 
(RH) 

(S) 

(T) 
(TX) 

Gaps  in  the  data  of  at  least  100  ■*> 

Highest  level  of  the  sounding 

LovMt  level  of  the  sounding 

Handstory  levels 

Significant  levels  of  relative  husldity 

Surface  data 

Significant  levels  of  teaperature 

Additional  significant  levels  of  teaperature 
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N  A  N  D  A 

TORY 

t  S  1 

G 

«  1  F 

I  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  U 

R  E 

A 

N  D 

R  E  L  A  T 

!  V 

E 

HUMID! 

T  Y  DA 

T  A 

Date:  OA-20-92 

Launcti 

tiae:  05:50:58 

File: 

DH042006.vai 

DEW 

PT  UIMD 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  •  MSL) 

(Mb) 

(C) 

(») 

<C) 

(Dag) 

(Kts) 

17.05 

1015.0 

-8.0 

88 

-9.6 

80.0 

4.0 

S 

34.00 

1012.7 

-8.5 

67 

-13.5 

80.0 

3.5 

RH 

110.00 

1002.9 

-9.4 

92 

-10.5 

82.0 

2.7 

RH 

131.99 

1000.0 

-9.4 

94 

-10.2 

82.0 

2.4 

N 

399.00 

966.1 

-6.9 

98 

-7.2 

0.0 

0.0 

RH 

514.00 

952.1 

-4.6 

97 

-5.0 

0.0 

0.0 

T 

1050.00 

889.4 

-5.9 

83 

-8.3 

226.0 

5.1 

T 

1402.78 

850.0 

-9.1 

97 

-9.6 

229.0 

6.8 

M 

1551.00 

833.9 

-9.5 

92 

-10.6 

228.0 

8.2 

RH 

2437.00 

742.9 

-13.1 

78 

-16.1 

226.0 

11.5 

RH 

2857.00 

702.9 

-15.3 

57 

-21.9 

214.0 

12.8 

RH 

2888.15 

700.0 

-15.4 

56 

-22.3 

214.0 

13.0 

N 

3308.00 

661.9 

-18.2 

37 

-29.3 

213.0 

13.6 

RH 

3908.00 

610.4 

-22.3 

15 

-41.8 

211.0 

16.1 

RH 

4107.(X) 

594.0 

-22.8 

5 

-51.9 

216.0 

21.4 

RH 

5108.00 

517.5 

-28.7 

25 

-42.4 

207.0 

22.2 

RH 

5353.43 

500.0 

•30.3 

29 

-42.5 

206.0 

20.0 

M 

6303.00 

436.8 

-36.1 

45 

-43.7 

166.0 

21.6 

RH 

6880.13 

401.1 

•40.0 

48 

-46.7 

178.0 

21.0 

TX 

6909.30 

400.0 

•40.1 

48 

•46.8 

178.0 

20.8 

M 

8610.00 

309.4 

•53.1 

42 

-60.0 

165.0 

12.2 

T 

8809.04 

300.0 

•53.9 

33 

-62.6 

161.0 

13.6 

N 

9395.87 

273.2 

-55.4 

17 

-68.7 

182.0 

19.0 

TX 

9816.00 

256.2 

•54.0 

11 

-70.5 

182.0 

19.4 

T 

9974.46 

250.0 

-52.8 

9 

-71.2 

174.0 

20.1 

N 

11357.00 

202.1 

-50.0 

2 

-78.4 

181.0 

15.2 

T 

11425.47 

200.0 

-50.1 

2 

•78.5 

184.0 

15.2 

N 

13301.00 

150.3 

-49.4 

1 

-82.2 

168.0 

10.9 

T 

13314.31 

150.0 

-49.4 

1 

-82.2 

167.0 

10.9 

N 

15972.00 

100.0 

•48.8 

1 

-81.8 

182.0 

13.8 

N 

18131.00 

71.9 

-50.5 

1 

-82.9 

203.0 

10.7 

T 

18302.95 

70.0 

-50.8 

1 

-83.1 

186.0 

9.4 

N 

20006.00 

53.9 

-52.0 

1 

-83.9 

198.0 

13.4 

H 

Level  types: 

(G) 

Gape  in 

th« 

<lat« 

of  at  least 

100  wb 

<H) 

Highest 

l«V€l 

of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level 

of  the  sounding 

(H) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

huaidity 

(S) 

Surface 

data 

(T) 

Sifpiif  icant 

levels 

of  teaperature 

(TX)  Additional  significant  Icvala  of  taa^ratura 


177 


ressure  (hPa) 


TABULAR  DATA  NOT  AVAILABLE 


179 


Pressure  (hPa) 


P*9« 


>  N  A  N  D  A 

TORY 

A  S  1 

G 

N  1  F 

I  C  A  N  T 

T  E  M  P  E 

R  A  T  u 

R  E 

A 

N  0 

R  E  L  A  T 

J  V 

E 

H  U  M  I  0  1 

T  T  DA 

T  A 

Date:  (K-20-92 

Launch 

tine:  18:11 

:00 

Fite: 

DH042019.vai 

OEU 

PT  WIND 

HIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEHP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  n  NSL) 

<nb) 

(C> 

<X) 

(C) 

(Deg) 

(KtS) 

17.05 

1014.8 

-8.0 

91 

•9.2 

112.0 

4.0 

S 

115.00 

1001.9 

•9.7 

78 

•12.8 

92.0 

3.7 

RH 

129.61 

1000.0 

•9.8 

81 

-12.5 

88.0 

3.7 

M 

369.00 

969.4 

-10.6 

89 

-12.1 

42.0 

5.6 

T 

644.00 

935.7 

-5.5 

76 

-9.0 

30.0 

6.6 

T 

1281.00 

862.0 

-9.4 

90 

-10.7 

0.0 

0.0 

T 

1390.23 

850.0 

-8.5 

81 

-11.2 

223.0 

0.4 

M 

1754.00 

811.0 

-9.3 

70 

-13.7 

216.0 

3.5 

RH 

2031.00 

782.4 

-10.0 

49 

-18.7 

217.0 

3.7 

RH 

2108.00 

774.6 

-10.6 

52 

-18.5 

213.0 

4.1 

RK 

2282.00 

757.2 

-10.7 

32 

-24.1 

199.0 

4.7 

RH 

2498.00 

736.2 

•11.4 

19 

-30.3 

191.0 

8.9 

RK 

2883.33 

700.0 

-13.7 

26 

-29.2 

187.0 

12.8 

M 

2993.00 

690.0 

-14.7 

39 

-25.5 

190.0 

12.8 

RK 

3150.00 

675.8 

-15.8 

54 

-22.9 

192.0 

12.2 

RK 

4317.00 

577.2 

-24.9 

51 

-32.1 

199.0 

8.9 

RK 

4469.00 

565.2 

-26.1 

60 

-31.5 

193.0 

7.6 

RK 

5347.94 

500.0 

-31.1 

65 

•35.5 

163.0 

11,3 

M 

5431.00 

494.2 

-31.8 

67 

-35.8 

165.0 

11.5 

RK 

5514.00 

488.4 

•32.0 

47 

-39.5 

167.0 

11.5 

RK 

5591.00 

483.1 

-32.1 

25 

-45.4 

174.0 

12.1 

RK 

5841.00 

466.3 

•32.7 

43 

-41.0 

J90.0 

13.8 

RK 

5945.00 

459.4 

-33.4 

54 

-39.5 

192.0 

14.8 

RK 

6290.00 

437.3 

-35.6 

34 

•45.8 

188.0 

14.2 

RK 

6466.00 

426.3 

-36.8 

49 

•43.6 

185.0 

13.0 

RH 

6866.00 

402.2 

-39.6 

31 

•50.2 

174.0 

8.9 

RH 

6904.76 

400.0 

-39.9 

31 

-50.5 

173.0 

8.7 

M 

8667.74 

305.6 

-55.1 

37 

-62.8 

143.0 

15.9 

TX 

8720.00 

303.7 

-55.0 

37 

-62.7 

142.0 

16.1 

T 

8797.15 

300.0 

-54.6 

34 

•63.1 

141.0 

16.9 

M 

9973.49 

250.0 

-51.2 

4 

-74.9 

179.0 

21.8 

M 

11093.00 

210.5 

-49.7 

1 

-82.4 

176.0 

16.1 

T 

11428.31 

200.0 

-49.5 

1 

-82.2 

167.0 

17,4 

N 

13322.31 

150.0 

-48.6 

1 

-81.6 

162.0 

17.6 

N 

14700.00 

121.8 

-48.3 

1 

-81.4 

176.0 

11,5 

T 

15999.64 

100.0 

-48.2 

1 

•81.3 

160.0 

11.6 

N 

18346.76 

70.0 

-49.2 

1 

-82.0 

235.0 

6.6 

M 

18647.00 

66.8 

-50.3 

1 

-82.8 

231.0 

6.2 

T 

20529.46 

50.0 

-51.0 

1 

•83.3 

221.0 

12.0 

M 

23065.00 

33.8 

-51.6 

1 

-83.7 

166.0 

15.4 

T 

23848.96 

30.0 

-49.9 

1 

-82.5 

160.0 

16,7 

M 

24963.00 

25.3 

-48.1 

1 

-81.3 

148.0 

15.0 

H 

Level  types: 

(G) 

Caps  in 

th« 

deta 

of  at  least 

100  Bt> 

<H) 

Highest 

level 

of 

the  sounding 

<L> 

Lowest  level 

of  the  sounding 

(H) 

Mandatory 

levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

humidity 

<S> 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

levels 

of  teopersture 

(TX)  Additional 


significant 


levela  of  toaperatura 


181 


Pressure  (hPa) 


■'R 


Pa9«  t 


NAN 

D  A  T  0  R  Y 

8  S  I 

G 

I  F 

1  C  A 

N  T 

TENP 

AND 

R  E  L  A  T 

1  V 

E 

HUN 

1  D  1 

T  Y  DA 

Data:  04-20-92 

Lauich 

titae:  23:49:49 

File 

OEW 

PT 

UtND 

WIND 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TENP 

DIRECT 

(geop  ■  NSL) 

(afc) 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

17.05 

1015.4 

-6.0 

84 

♦8.3 

e.o 

136.00 

1000.0 

-8.7 

84 

-10.9 

88.0 

210.00 

990.5 

•10.0 

92 

-11.0 

90.0 

493.00 

954.9 

-8.7 

87 

-10.5 

93.0 

580.00 

944.2 

-7.4 

71 

-11.7 

91.0 

925.00 

903.4 

-7,6 

77 

-10.9 

0.0 

1222.00 

869.4 

-9.5 

92 

-10.6 

218.0 

1396.49 

850.0 

•10.0 

96 

-10.5 

209.0 

1401.00 

849.5 

•9.9 

96 

-10.4 

209.0 

2051.00 

780.9 

-10.9 

76 

-14.3 

168.0 

2126.00 

773.3 

-11.1 

56 

•18.1 

167.0 

2208.00 

765.0 

-11.0 

39 

-22.2 

169.0 

2339.00 

752.0 

-11.1 

33 

-24.1 

181.0 

2420.00 

744.2 

-10.9 

21 

-28.9 

193.0 

2588.00 

728.0 

-11.5 

45 

-21.0 

211.0 

2799.00 

708.2 

-13,0 

32 

-26.2 

223.0 

2888.24 

700.0 

-13.6 

31 

-27.1 

224.0 

3494.00 

645.8 

-19.1 

52 

-26,4 

191.0 

4132.00 

592.2 

-24.3 

65 

-29.0 

162.0 

4663.00 

550.2 

•28.8 

59 

-34.3 

154.0 

5345.16 

500.0 

-30.1 

57 

-35.9 

178.0 

5496.00 

489.5 

-31.1 

58 

-36.6 

178.0 

6758.20 

407.7 

-39,9 

48 

•46.6 

149.0 

6898.50 

400.0 

-41.0 

47 

-47.8 

158.0 

7919.00 

343.2 

-49.6 

43 

-56.6 

126.0 

8566.74 

309.9 

-54.6 

41 

-61.6 

147.0 

8620.00 

307.9 

-54.6 

39 

-62.0 

150.0 

8787.57 

300.0 

-53,7 

29 

•63.3 

160.0 

9966.98 

250.0 

-50.9 

6 

-72.4 

183.0 

11426.79 

200.0 

-48.5 

2 

-77,3 

182.0 

11568.00 

195.8 

-49.0 

2 

-77.7 

184.0 

12916.00 

159.4 

-47.6 

2 

-76.7 

180.0 

13316.86 

150.0 

-46.8 

2 

-76.1 

209.0 

14761.00 

120.5 

-49.6 

2 

-78.1 

173.0 

15988.97 

100.0 

-46.8 

1 

-80.4 

210.0 

16890.00 

87.3 

-47.7 

1 

-81.0 

211.0 

18340.76 

70.0 

•48.5 

1 

-81.6 

180.0 

19445.00 

59.1 

-52.0 

1 

-83,9 

177.0 

20527.64 

50,0 

-52.2 

1 

-84.1 

181.0 

21805.00 

41.0 

-52.1 

1 

-84.0 

209.0 

23835.00 

30.0 

-50.3 

1 

•82.8 

169.0 

24418.00 

27,5 

-50.3 

1 

-82.8 

173.0 

Level 

typea:  <G) 

Capa  in 

th« 

data 

of  at 

least 

100  ii> 

<H> 

Highest 

l«v«l 

of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of 

the  sounding 

(M) 

Nandatory 

levela 

(RH) 

Significant 

lavels  of 

relative 

huMidity 

(S) 

Surface 

data 

(T) 

Significant 

levels  of 

tenperatura 

FU*:  ONOiZIOO.vai 


LEVEL 

SPEED 

<Ktt) 

2.0 

2.2 

2.3 
2.9 

2.7 

0.0 

3.3 
3.5 
3.5 

3.5 

3.7 

4.1 

4.5 

4.7 

6.0 

7.8 

8.2 

7.4 
7.4 

8.6 
12.2 
12.1 

3.7 

2.7 

4.1 

11.1 

11.9 
15.6 

17.5 

22.5 

23.1 

20.6 

18.2 
14.2 

13.9 

9.1 
15.4 

5.2 
5.6 

11.9 
11.1 
12.6 


TYPE 


S 

N 

RH 

T 

RM 

T 

RH 

N 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

RH 

N 

RH 

RH 

RH 

M 

T 

TX 

M 

T 

TX 

T 

N 

M 

N 

T 

T 

N 

T 

N 

T 

N 

T 

N 

T 

M 

H 


(TX)  Additional  significant  tevala  of  tanparatura 


183 


Pressure  (hPa) 


*R  p«9«  1 

MANDATORY  A  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Date:  04-21-92 

Launch 

tiw:  05:36:59 

File: 

DH042106.vBi 

DEW 

PT  WIND 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  MSL) 

(ab) 

(C) 

(X) 

<C> 

(Deg) 

(Ktt> 

17.05 

1016.6 

-8.0 

86 

-9.9 

90.0 

4.0 

S 

144.99 

1000.0 

•9.8 

81 

-12.5 

86.0 

4.6 

M 

226.00 

989.5 

-9.8 

81 

-12.4 

84.0 

5.2 

T 

474.00 

958.4 

-8.7 

69 

-13.3 

79.0 

7.0 

RH 

836.00 

914.7 

-7.8 

83 

•10.2 

79.0 

4.7 

T 

951.00 

903.6 

-8.7 

89 

•10.2 

74.0 

2.7 

RH 

1240.00 

868.1 

-10.2 

98 

-10.5 

263.0 

1.0 

T 

1403.54 

850.0 

•9.5 

96 

-10.0 

184.0 

1.1 

M 

1594.00 

829.2 

-10.8 

96 

-11.3 

141.0 

1.4 

T 

1891.00 

797.6 

-12.0 

96 

-12.5 

100.0 

3.3 

T 

2142.00 

772.0 

-12.5 

72 

-16.5 

107.0 

4.3 

RN 

2287.00 

757.4 

-12.0 

49 

-20.5 

108.0 

4.1 

RH 

2392.00 

747.1 

-10.8 

33 

-23.9 

109.0 

3.9 

RH 

2889.74 

700.0 

-14.4 

53 

-21.9 

101.0 

5.2 

N 

2905.00 

698.6 

-14.5 

53 

-21.9 

101.0 

5.2 

RH 

3261.00 

666.3 

-18.0 

73 

-21.6 

102.0 

6.2 

RH 

3902.00 

611.0 

•23.4 

85 

-25.2 

114.0 

5.8 

RH 

5323.00 

501.6 

-30.8 

72 

-34.2 

215.0 

4.1 

RH 

5345.38 

500.0 

-30.9 

73 

-34.2 

214.0 

4.3 

M 

6283.00 

437.4 

-37.3 

65 

-41.4 

197.0 

5.8 

RH 

6893.97 

400.0 

•42.0 

62 

-46.4 

173.0 

6.0 

M 

8384.74 

318.4 

-54.8 

56 

-59.4 

173.0 

7.4 

TX 

8478.00 

314.3 

-54,7 

55 

-59.4 

179.0 

8.7 

T 

8777.20 

300.0 

-53.3 

36 

-61.4 

187.0 

11.6 

M 

9031.00 

288.4 

-53.9 

24 

-64.9 

175.0 

14.6 

T 

9951.46 

250.0 

•50.4 

8 

-69.7 

177.0 

20.4 

M 

11007.00 

212.9 

-49.0 

4 

-73.3 

189.0 

18.3 

T 

11414.74 

200.0 

•49.7 

4 

-73.8 

196.0 

13.3 

M 

13308.77 

150.0 

-47.3 

3 

-73.9 

183.0 

14.1 

M 

15513.00 

107.4 

-48.2 

2 

-77.1 

231.0 

13.8 

T 

15987.11 

100.0 

-46.6 

2 

-76.0 

199.0 

9.7 

M 

18339.00 

70.0 

-48.9 

2 

•77.6 

237.0 

6.8 

M 

18612.00 

67.1 

•49.7 

2 

-78.2 

214.0 

5.1 

T 

19852.00 

55.4 

•50.9 

2 

-79.1 

241.0 

7.8 

H 

Level  types: 

(C) 

Gape  in  the  data 

of 

at  least  100  ab 

<H) 

Highest  level  of 

the  sounding 

<L) 

Lowest  level  of  the 

sourping 

<M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  hiiaidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  teaperaturc 

(TX)  Additional  significant  lavala  of  teaperatura 


185 


Pressure  (hPa) 


Pa«e  1 

MANDATORY  t  SICNIFICANT  TEMPERATURE 

and  relative  humidity  data 


Date:  04'21-92  Launch  tine:  11:45:59 


File:  DH042112.vai 


ALTITUDE 
(geop  tn  MSL) 

17.05 

159.98 

385.00 

504.00 

844.00 

1157.00 

1387.00 

1415.77 

2004.00 

2079.00 

2356.00 

2513.00 

2704.00 

2895.86 
3023.00 
4064.00 

5352.86 
5561.00 
5625.00 
5907.00 
6549.32 
6899.51 
8297.00 
8642.74 
8781.66 
9662.00 
9957.92 

10398.00 

11415.48 
13311.54 
14200.00 
15864.00 

15986.48 
16578.00 
18189.00 
18332.76 
20516.96 
20585.00 
22574.00 


DEU  PT  WIND 

RK  TEMP 

(X)  (C) 


1018.7 

1000.0 

971.6 
956.5 

915.4 
879.0 

853.2 
850.0 

787.2 

779.5 

751.7 

736.2 
718.0 
700,0 

688.3 

598.1 
500.0 

485.6 

481.2 

462.2 

420.5 
400.0 

323.5 
306.0 
300.0 

261.7 
250.0 

233.7 
200.0 
150.0 
131.1 
101.9 
100.0 

91.4 

71.5 

70.0 

50.0 

49.5 
36.4 


DIRECT 

(Dcfl) 

SPEED 

(Kte) 

TYPE 

90,0 

4.0 

S 

71.0 

4.7 

M 

56.0 

6.4 

T 

53.0 

7.0 

RH 

54.0 

7.6 

RN 

54.0 

8.0 

RH 

57,0 

7.6 

T 

58.0 

7.5 

M 

62.0 

4.9 

T 

54.0 

4.7 

RH 

26.0 

5.6 

RH 

21,0 

6.6 

RH 

18.0 

6.8 

RH 

26.0 

6.4 

M 

23.0 

5.6 

RH 

229.0 

3.1 

RH 

164.0 

4.8 

M 

184.0 

3.7 

RH 

192.0 

3.7 

RH 

209.0 

5.8 

RH 

192.0 

5.4 

TX 

178.0 

5,1 

M 

185.0 

8.0 

T 

189.0 

15.4 

TX 

190.0 

16.7 

M 

184.0 

22.4 

T 

183.0 

21.0 

M 

192.0 

17.3 

T 

171.0 

15.6 

M 

205.0 

8.1 

M 

201.0 

12.1 

T 

187.0 

15.7 

T 

199.0 

14.7 

N 

203.0 

9.9 

T 

173.0 

;6.9 

T 

177.0 

16.3 

N 

220.0 

7.9 

N 

222.0 

7.2 

T 

233.0 

7.4 

H 

Level  types: 


<C> 

Capa  in  the 

data 

of 

at  least 

100  mb 

<H) 

Highest  level 

of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level 

of  the 

sounding 

{M> 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant 

levels 

of  relative 

humidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant 

levels 

of  temperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  temperature 

187 


1 


NANO 

A  T  0  « 

Y  8  S  I  G 

8  1 

F  I  C  A  M  T 

TEMPERATU 

R  E 

AND 

R  E  L  A  T  I  V 

E 

M  U  N  1  0  I 

T  y  DATA 

Date:  04-21 -92 

Launch 

tiaa:  17:36:48 

FUa:  DiM42118.vai 

DEW 

PT  WIMD 

WII0  LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT  SPEED 

TYPE 

(geop  m  NSL) 

(iri» 

<C) 

(X) 

(C) 

(Dao)  (Kta) 

17.05 

1020.4 

-8.0 

88 

•9.6 

90.0  8.0 

S 

156.59 

1002.2 

-9.8 

85 

•11.8 

87.0  8.4 

TX 

173.57 

1000.0 

-9.8 

85 

-11.9 

87.0  8.4 

N 

285.00 

985.7 

-10.0 

88 

-11.6 

84.0  9.1 

T 

1027.00 

895.3 

-10.7 

94 

-11.5 

80.0  10.9 

RM 

1426.15 

850.0 

-10.3 

91 

-11.4 

95.0  11.2 

N 

1536.00 

837.9 

-11.1 

90 

-12.4 

98.0  11.3 

T 

1997.00 

788.9 

-12.6 

92 

-13.6 

107.0  9.7 

T 

2242.00 

764.1 

-12.4 

73 

-16.2 

91.0  6.2 

RM 

2406.00 

747.8 

-12.8 

47 

-21.7 

68.0  5.6 

RH 

2640.00 

725.2 

-13.1 

25 

-28.9 

37.0  7.6 

RH 

2827.00 

707.5 

-14.6 

46 

-23.6 

30.0  8.6 

RM 

2908.31 

700.0 

-15.2 

57 

-21.8 

28.0  9.4 

N 

3146.00 

678.3 

-17.2 

66 

•22.0 

30.0  9.1 

RH 

3376.00 

657.7 

-19.0 

53 

-26.1 

46.0  6.6 

RM 

3606.00 

637.6 

-20.5 

73 

-24.1 

81.0  3.3 

RM 

5365.70 

500.0 

•31.4 

68 

-35.4 

203.0  1.4 

M 

5553.00 

486.9 

•33.0 

74 

-36.0 

175.0  2.7 

RM 

6548.32 

421.1 

•40.0 

62 

-a.4 

161.0  6.2 

TX 

6908.97 

400.0 

•42.7 

59 

•47.4 

181.0  6.9 

M 

8238.00 

326.9 

-52.4 

37 

-60.3 

178.0  13.4 

T 

8792.45 

300.0 

•53.5 

17 

-67.1 

184.0  21.4 

M 

9100.80 

285.4 

-54.0 

15 

-68.3 

184.0  21.6 

TX 

9223.00 

280.5 

-53.1 

14 

-68.1 

184.0  21.0 

T 

9967.98 

250.0 

-50.5 

5 

-73.2 

183.0  18.0 

N 

11429.38 

200.0 

-47.1 

1 

•80.6 

197.0  12.3 

N 

11950.00 

184.9 

-47.8 

1 

-81.1 

161.0  6.8 

T 

13331.00 

150.0 

-47.2 

1 

-80.7 

211.0  9.1 

M 

16015.00 

100.0 

•47.1 

1 

-80.6 

212.0  4.1 

M 

18038.00 

73.6 

-48.4 

1 

•81.5 

219.0  14.6 

T 

18366.73 

70.0 

-49.3 

1 

•82.1 

212.0  11.3 

N 

20560.46 

50.0 

-51.5 

1 

•83.6 

161.0  4.9 

N 

21851.00 

40.9 

•52.6 

1 

-84.3 

148.0  8.0 

T 

23861.00 

30.0 

-49.9 

1 

-82.5 

164.0  12.8 

M 

24318.00 

28.0 

-49.8 

1 

•82.4 

162.0  12.8 

H 

Laval  typaa: 

(G) 

Capa  in  tha 

data  of 

at  lasst 

100  wb 

(H) 

Hlghatt  (aval 

of  tha  sounding 

(L) 

LoHaat  (aval 

of  tha 

sounding 

(N) 

Mandatory  (avals 

(RM) 

Significant 

(avals 

of  rslativa 

huaidity 

(S) 

Surfaca  data 

(T) 

Significant 

(avals 

of  taaparatura 

(TX) 

Additional  significant 

(avals 

of  taaiparatura 
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Pressure  (hPa) 


R 


Raft  1 

MANDATORY  I  SIGNIFICANT  TEMPERATURE 
AND  RELATIVE  KUMIOITT  DATA 


Date:  04*21-92 

Launch 

tiae:  23:26:07 

File: 

DH042200.vai 

OEM 

PT  WIND 

HIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  ■  MSL) 

(iR» 

(C) 

(X) 

<c> 

(Deg) 

(Kts) 

17.05 

1022.0 

-6.0 

79 

-9.0 

70.0 

6.0 

S 

68.00 

1015.2 

-7.7 

56 

-14.9 

7D.0 

6.6 

RN 

161.00 

1003.1 

-8.7 

83 

-11.1 

71.0 

8.4 

RN 

185.36 

1000.0 

-9.0 

86 

-10.9 

71.0 

8.9 

M 

893.00 

912.5 

-9.5 

85 

-11.5 

83.0 

13.2 

T 

1439.79 

850.0 

-10.6 

83 

-12.9 

104.0 

11.0 

M 

1589.00 

833.7 

-11.6 

86 

-13.5 

105.0 

10.1 

T 

1997.00 

790.3 

-14.0 

85 

-16.0 

93.0 

7.6 

T 

2200.00 

769.5 

-12.6 

84 

-14.7 

93.0 

6.8 

T 

2916.00 

700.3 

-14.8 

68 

-19.4 

176.0 

2.7 

RH 

2919.20 

700.0 

-14.8 

68 

-19.4 

176.0 

2.7 

M 

5377.22 

500.0 

-31.7 

72 

-3L.9 

181.0 

4.7 

H 

5387.00 

499.3 

-31.7 

72 

-35.0 

182.0 

4.7 

T 

6580.30 

419.9 

-40.0 

57 

-45.2 

192.0 

9.7 

TX 

6920.34 

400.0 

-42.4 

51 

-48.4 

187.0 

9.1 

M 

8310.00 

323.9 

-52.7 

28 

-62.7 

202.0 

17.3 

T 

8803.86 

300.0 

-53.8 

18 

-66.9 

194.0 

22.4 

M 

9258.83 

279.0 

-54.2 

13 

-69.5 

195.0 

19.4 

TX 

9383.00 

274.1 

-53.1 

12 

-69.1 

195.0 

19.0 

T 

9979.84 

250.0 

-51.6 

6 

-72.6 

194.0 

17.4 

M 

11439.64 

200.0 

-48.5 

2 

-77.3 

219.0 

8.2 

M 

12871.00 

161.0 

-47.2 

1 

-80.7 

221.0 

7.0 

T 

13340.30 

150.0 

-46.9 

1 

-80.4 

200.0 

7.1 

M 

16023.40 

100.0 

-47.2 

1 

-80.7 

217.0 

13.0 

M 

16803.00 

88.9 

-47.8 

1 

-81.1 

214.0 

10.9 

T 

18377.97 

70.0 

-48.9 

1 

-81.8 

166.0 

12.9 

M 

20569.21 

50.0 

-52.8 

1 

-84.5 

201.0 

8.6 

M 

22680.00 

36.1 

-52.9 

1 

-84.6 

189.0 

8.9 

T 

23866.00 

30.0 

-49.9 

1 

-82.5 

160.0 

14.2 

M 

25377.00 

23.9 

-49.4 

1 

-82.2 

167.0 

12.4 

H 

Ltvel  types:  (G)  Gape  in  tha  data  of  at  least  100  wt> 

(H)  Highast  icval  of  tha  soundino 

(L)  Lowast  taval  of  tha  sounding 

(N)  Mandatory  lavals 

(RH)  Significant  lavals  of  relative  huiidity 

(S)  Surface  data 

(T)  Significant  lavals  of  tenperature 

(TX)  Additional  significant  levels  of  tsaperatura 
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It 


1 


NANO 

Data:  04-22-92 

A  T  0  R 
AND 

Launch 

V  8  S  1  G 

R  E  L  A  T  1  V 

tiM:  05:35:29 

N  1 

E 

f  I  C  A  N 
HUMID 

r  T  E  M  P  E 

ITT  DA 

Fila: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0H042206.vai 

OEW 

PT  WIND  WIND 

LEVEL 

ALTITIBE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  ■  NSL) 

<«b) 

(C> 

(X> 

(C) 

(Dag) 

<Kts> 

17.05 

1024.4 

-9.0 

88 

-10.6 

90.0 

10.0 

S 

148.61 

1007.1 

-10.4 

87 

-12.1 

73.0 

12.1 

TX 

203.00 

1000.0 

-10.7 

87 

-12.4 

71.0 

12.4 

M 

299.00 

987.6 

-10.2 

88 

-11.8 

68.0 

13.2 

T 

921.00 

911.4 

-8.2 

90 

-9.5 

80.0 

11.3 

T 

1459.17 

850.0 

-11.3 

87 

-13.1 

93.0 

8.8 

M 

1833.00 

809.4 

■14.4 

92 

-15.4 

104.0 

8.4 

RH 

2468.00 

7a. 6 

-13.7 

88 

-15.2 

148.0 

4.3 

T 

2936.00 

700.0 

-15.9 

82 

-18.2 

172.0 

3.7 

N 

4018.00 

604.9 

-24.0 

76 

-27.0 

191.0 

4.1 

T 

4691.00 

551.2 

'28.3 

72 

-31.7 

218.0 

5.6 

RH 

4946.00 

531.9 

-29.7 

52 

'36.4 

234.0 

8.9 

RH 

5151.00 

516.7 

-30.6 

29 

-42.7 

245.0 

10.9 

RH 

5360.00 

501.7 

-31.7 

19 

-47.5 

251.0 

11.5 

RH 

5384.77 

500.0 

-31.8 

19 

-47.6 

251.0 

11.5 

M 

6279.00 

439.6 

-39.5 

39 

-48.1 

239.0 

13.0 

RH 

6917.98 

400.0 

-a.9 

48 

-51.2 

209.0 

12.5 

M 

7968.00 

340.9 

-52.3 

31 

-61.6 

202.0 

18.9 

T 

8790.29 

300.0 

-53.9 

16 

•68.0 

209.0 

20.2 

M 

8917.77 

293.6 

-54.2 

14 

-69.0 

208.0 

20.0 

TX 

9150.00 

283.6 

-53.9 

12 

'69.8 

202.0 

19.2 

T 

9966.21 

250.0 

-50.6 

5 

-73.7 

209.0 

15.6 

M 

11431.26 

200.0 

-47.9 

1 

-81.1 

217.0 

13.1 

M 

11672.00 

192.9 

-47.5 

1 

•80.9 

227.0 

9.3 

T 

13335.24 

150.0 

-46.6 

1 

-80.3 

229.0 

7.2 

M 

15707.00 

104.9 

-47.9 

1 

-81.1 

227.0 

9.3 

T 

16017.97 

100.0 

-49.0 

1 

-81.9 

231.0 

9.3 

M 

18364.36 

70.0 

-49.1 

1 

-81.9 

205.0 

9.0 

N 

20562.64 

50.0 

-52.3 

1 

-84.1 

218.0 

8.8 

M 

23150.00 

33.5 

-52.7 

1 

-84.4 

173.0 

8.2 

T 

23855.00 

30.0 

-51.1 

1 

-83.3 

159.0 

14.6 

N 

24124.00 

28.8 

-50.7 

1 

-83.0 

172.0 

11.3 

H 

Laval  types: 

<G) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least  100 

(H) 

Highast  laval  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

<M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative  hualdity 

<s> 

Surface  data 

<T) 

Significant  levels 

of  teag>arature 

(TX)  Additional  significant  levals  of  taaperatura 
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II 


Pag*  1 


NANO 

Data:  04-22-92 

A  T  0  > 
AND 

Launch 

r  t  SIC 

R  E  L  A  T  1  V 

tiM:  12:05:47 

N  I 

E 

F  1  C  A  N  1 
H  U  H  I  0 

r  T  E  N  P  E 

ITT  DA 

FUa: 

R  A  T  U  R  E 
r  A 

011042212. vaf 

DEW 

PT  WIND  WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEW> 

RM 

TENP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(gaop  m  NSL) 

(ab) 

(C) 

(X> 

<C) 

(Dag) 

(Kta) 

17.05 

1026.5 

-10.0 

90 

-11.3 

90.0 

10.0 

S 

121.00 

1012.7 

-10.1 

75 

•13.7 

86.0 

9.5 

RN 

218.04 

1000.0 

-10.6 

89 

-12.0 

81.0 

9.3 

M 

462.00 

968.7 

-11.4 

93 

-12.3 

70.0 

9.1 

RM 

556.00 

957.0 

-11.4 

58 

-18.0 

67.0 

9.1 

RH 

799.00 

927.3 

-9.4 

49 

-18.1 

64.0 

9.3 

T 

942.00 

910.3 

■9.1 

32 

■22.7 

65.0 

9.5 

RH 

1040.00 

898.8 

-9.4 

61 

■15.5 

67.0 

9.7 

RN 

1180.00 

882.7 

-9.6 

47 

-18.8 

72.0 

9.5 

RH 

1330.00 

865.6 

-10.0 

68 

-14.8 

78.0 

9.3 

RH 

1470.42 

850.0 

-11.1 

77 

-14.3 

84.0 

9.1 

N 

2088.00 

783.9 

■14.7 

89 

-16.1 

114.0 

7.6 

RH 

2223.00 

770.1 

-13.5 

93 

-14.4 

126.0 

7.4 

RH 

2947.58 

700.0 

-15.8 

84 

-17.8 

168.0 

7.4 

N 

3066.00 

689.1 

-16.7 

84 

-18.8 

174.0 

7.6 

T 

4401.00 

574.9 

-26.0 

73 

-29.4 

202.0 

5.2 

RH 

4702.00 

551.4 

-28.0 

53 

-34.6 

194.0 

4.7 

RH 

4994.00 

529.4 

-29.6 

33 

-40.6 

199.0 

5.2 

RH 

5398.99 

500.0 

-32.3 

21 

-47.0 

193.0 

8.3 

N 

5626.00 

484.1 

-33.6 

25 

-46.7 

185.0 

11.3 

RH 

6296.48 

438.8 

-39.8 

35 

-49.3 

193.0 

15.7 

TX 

6932.31 

400.0 

•44.4 

24 

-56.5 

217.0 

21.0 

N 

7198.00 

384.4 

■46.2 

25 

■57.8 

224.0 

27.6 

T 

8572.00 

311.2 

•54.7 

28 

-64.5 

218.0 

30.9 

T 

8677.74 

305.6 

■55.0 

25 

■65.6 

216.0 

28.8 

TX 

8806.83 

300.0 

■55.0 

22 

•66.5 

214.0 

27.0 

N 

9980.67 

250.0 

■51.6 

5 

■73.8 

214.0 

13.6 

N 

11443.00 

200.0 

■47.7 

1 

■81.0 

248.0 

8.7 

M 

12429.00 

172.3 

■47.2 

1 

■80.7 

246.0 

8.9 

T 

13344.31 

150.0 

■47.2 

1 

■80.7 

222.0 

9.6 

N 

16025.97 

100.0 

•48.4 

1 

■81.5 

235.0 

9.5 

N 

18376.78 

70.0 

-49.8 

1 

'82.4 

199.0 

4.7 

N 

18412.00 

69.6 

-49.9 

1 

■82.5 

198.0 

5.1 

T 

20564.30 

50.0 

•52.0 

1 

■84.0 

198.0 

5.0 

N 

23461.00 

31.9 

-52.1 

1 

■84.0 

219.0 

10.5 

H 

Laval  types: 

(G) 

Gap*  in  the  data  of  at  least 

100  wb 

(H) 

Highest  level  of  the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the  sounding 

(H) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

husidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  tcaiperaturs 

(TX) 

Additional  significant  levels 

of  tsayierature 
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Pressure  (hPa) 


Pa9«  1 


M  A  M  0 

Date:  04-22-92 

A  T  0  R  Y 
AND 

Launch 

6  S  t  G 

R  E  L  A  T  1  V 

tine:  23:40:30 

N  1 

E 

F  1  C  A  H  T 

M  U  M  1  0  I 

T  E  M  P  E 
T  Y  DA 

Fite: 

R  A  T  U  R  E 

T  A 

0HO423OO.vai 

DEW 

PT  Wl»» 

WIND 

LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RM 

TEMP 

DIRECT 

SPEED 

TYPE 

(geop  m  MSL) 

(«<» 

(C) 

(X) 

(C) 

(Deg) 

(Kta) 

17.05 

1030.5 

-9.0 

68 

-13.8 

60.0 

10.0 

S 

123.67 

1016.2 

-11.0 

79 

-13.9 

67.0 

9.1 

TX 

246.89 

1000.0 

-13.4 

89 

-14.8 

78.0 

8.7 

M 

262.00 

998.0 

-13.7 

90 

-15.0 

79.0 

8.7 

RH 

444.00 

974.4 

-12.4 

61 

-18.3 

95.0 

8.6 

RH 

521.00 

964.7 

-10.5 

31 

-24.3 

99.0 

8.6 

RH 

604.00 

954.4 

-8.8 

19 

-28.2 

101.0 

8.4 

RN 

778.00 

933.2 

-8.4 

32 

-22.1 

107.0 

7.0 

RH 

1018.00 

904.7 

-8.6 

20 

-27.4 

114.0 

6.0 

RK 

1297.00 

872.6 

-10.1 

39 

-21.4 

122.0 

6.4 

RH 

1493.00 

850.7 

-10.9 

19 

-29.9 

130.0 

8.0 

RH 

1499.28 

850.0 

-10.9 

19 

-29.9 

130.0 

8.0 

N 

1673.00 

831.0 

-11.0 

34 

-23.7 

134.0 

9.9 

RK 

1819.00 

815.3 

-11.4 

11 

-35.9 

139.0 

11,7 

RK 

2209.00 

774.8 

-12.7 

37 

-24.3 

156.0 

12,1 

RH 

2373.00 

758.3 

-13.5 

60 

-19.6 

159.0 

11.5 

RM 

2719.00 

724.5 

-14.9 

80 

-17.6 

167.0 

10.9 

RM 

2861.00 

711.0 

-15.8 

65 

-20.8 

167,0 

11.1 

RM 

2978.42 

700.0 

-16.6 

69 

-20.8 

167.0 

11.6 

N 

3083.00 

690.3 

-17.3 

85 

-19.2 

167.0 

12.2 

RK 

3218.00 

677.9 

-18.1 

86 

-19.9 

167.0 

13.0 

RM 

3885.00 

619.5 

-22.6 

66 

-27.2 

188.0 

13.2 

RH 

4000.00 

609.9 

-23.1 

36 

-34.0 

191.0 

13.4 

RM 

4071.00 

604.0 

-23.1 

24 

-38.0 

192.0 

13.8 

RH 

4427.00 

575.2 

-25.6 

45 

-34.0 

190.0 

16.1 

RH 

4918.00 

537.3 

-28.9 

24 

43.0 

199.0 

18.1 

RM 

4996.00 

531.5 

-29.0 

18 

-45.7 

201.0 

18.3 

RH 

5430.02 

500.0 

-32.2 

23 

-46.1 

202.0 

20.0 

M 

5689.00 

481.9 

-34.5 

38 

-43.8 

203.0 

20.6 

RM 

6372.43 

435.8 

-39.8 

43 

-47.5 

203.0 

28.0 

TX 

6964.16 

400.0 

-43.9 

36 

-52.8 

204.0 

30.1 

N 

8657.00 

308.7 

-55.0 

31 

-64.0 

208.0 

31.3 

T 

8839.14 

300.0 

-55.1 

26 

-65.3 

212.0 

20.1 

M 

8919.77 

295.7 

-55.3 

23 

-66.5 

213.0 

27.8 

TX 

10016.97 

250.0 

-49.8 

3 

-75.7 

241.0 

15.2 

M 

11373.00 

203.4 

-47.4 

1 

-80.8 

261.0 

12.2 

T 

11483.89 

200.0 

-47.7 

1 

-81.0 

262.0 

12.1 

M 

13388.64 

150.0 

-47.4 

1 

-80.8 

269.0 

13.2 

M 

16071.25 

100.0 

-48.1 

1 

-81.3 

233.0 

11.8 

M 

17794.00 

76.9 

-49.6 

1 

-82.3 

221.0 

13.6 

T 

18408.56 

70.0 

-49.8 

1 

-82.4 

229.0 

11.4 

N 

20598.00 

50.0 

-51.8 

1 

-83.8 

200.0 

11.5 

N 

21824.00 

41.4 

-52.4 

1 

-84.2 

209.0 

10.9 

H 

Level  types: 

(G) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least 

100  hR> 

(M) 

Highest  level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(M> 

Mandatory  levels 

<RH) 

Significant  levels 

of  relative 

humidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  teeperature 

<TX) 

Additional  significant 

levels 

of  tanperature 
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Pressure  (hPa) 


P*9«  1 

MAMOATORT  i  SICMIFICANT  TEHPERAfURC 
AND  RELATIVE  HUMIDITY  DATA 


Dat»:  04-22-92 


Launch  tia«:  17;36:SQ 


File:  DM04221B.vai 


ALTITUDE 
(geop  fl)  MSL) 

PRESS 

(■«» 

TEMP 

(C) 

DEW 

RH 

(X> 

PT  WIND 

TEMP 

(C) 

WIMD 

DIRECT 

(Dcfi) 

LEVEL 

SPEED 

(Kts) 

TYPE 

17.05 

1028.4 

-14.0 

86 

-15.8 

75.0 

4.0 

$ 

65.00 

1021.9 

-14.6 

79 

-17.4 

89.0 

4.3 

T 

154.00 

1010.0 

-11.8 

95 

-12.4 

87.0 

5.1 

T 

230.85 

1000.0 

-12.3 

95 

-13.0 

86.0 

5,9 

M 

347.00 

984.9 

-12.4 

61 

-18.3 

84.0 

6.8 

RH 

436.00 

973.5 

-11.3 

25 

-27.4 

84.0 

7,4 

RH 

525.00 

962.4 

-9.7 

17 

-30.1 

84.0 

7.8 

RH 

896.00 

917.2 

-9.4 

26 

-25.3 

92.0 

7.8 

RH 

1481.05 

850.0 

-11.3 

14 

-33.2 

104.0 

8.1 

M 

1643.00 

832.2 

-11.6 

18 

-31.1 

no.o 

8.7 

RH 

1748.00 

820.9 

-11.9 

37 

-23.6 

111.0 

9,1 

RH 

1847.00 

810.4 

-11.9 

78 

-14.9 

113.0 

9.5 

RH 

2141.00 

779.7 

-13.4 

89 

-14.8 

121.0 

10.9 

RH 

2658.00 

728.4 

-15.2 

80 

-17.9 

121.0 

9.7 

RH 

2958.10 

700.0 

-16.8 

81 

-19.2 

125.0 

7.9 

M 

3944.00 

612.8 

-23.6 

83 

-25.7 

174.0 

8.7 

RH 

4294.00 

584.0 

•25.9 

69 

-29.9 

195.0 

8.7 

RH 

4370.00 

577.9 

-26.0 

46 

-34.1 

194.0 

8.7 

RH 

4527.00 

565.5 

•26.6 

26 

-40.2 

195,0 

9,1 

RH 

4864.00 

539.6 

•28.4 

17 

-45.7 

197,0 

10,1 

RH 

5334.00 

505.0 

•32.6 

37 

-42.3 

207,0 

14.2 

RH 

5405.13 

500.0 

-33.1 

37 

•42,7 

206.0 

15.1 

M 

6244.00 

443.1 

-39.0 

26 

-51.1 

214.0 

17.9 

RH 

6937.86 

400.0 

•44.1 

40 

•52,1 

216.0 

25.2 

M 

8690.74 

305.1 

•56.5 

38 

-63,9 

222.0 

31.1 

TX 

8741.00 

303.3 

-56.4 

38 

•63.8 

222.0 

30.5 

T 

8808.82 

300.0 

-56.5 

35 

•64.4 

222.0 

29.3 

M 

9985.49 

250.0 

-51.1 

6 

-72,3 

217.0 

12.8 

M 

10792.00 

221.0 

-48.6 

4 

-73.0 

234.0 

10.3 

T 

11449.82 

200.0 

-47.6 

4 

-72.2 

223.0 

9,5 

M 

13351.64 

150.0 

-46.9 

3 

•73.6 

265.0 

8.2 

M 

15022.00 

116.5 

-48.1 

3 

-74.5 

216.0 

7.8 

T 

16030.82 

100.0 

-47.4 

3 

-74.0 

224.0 

8.6 

N 

18378.00 

70.0 

-49.1 

3 

-75.2 

213.0 

12.6 

M 

18966.00 

64.0 

-51.0 

3 

-76.6 

222.0 

13.4 

T 

20556.71 

50.0 

-52.3 

3 

-77,6 

183.0 

7.6 

M 

23739.00 

30.6 

-51.4 

3 

-76.9 

162.0 

13.0 

H 

Level  types: 

(C) 

Gaps  in  the  data 

of 

at  least 

100  St) 

(H) 

HiDheat  level  of 

the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(M) 

Mandatory  levels 

(RH) 

SlDnificant  levels 

of  relative 

hinidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  tenperature 

(TX) 

Additional  significant 

levels 

of  tesperature 
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ressure  (hPa) 


Pav*  1 


N  A  M  0 

A  T  0  R 

Y  8  SIC 

M  1 

F  1  C  A  N  T 

TEN 

P  E  R  A  T  U 

R  E 

A  N  0 

R  E  L  A  T  1  V 

E 

M  U  N  1  0  I 

T  Y 

DATA 

Date:  M-23-92 

Launch 

tiiaa:  12:42:40 

Fila:  OH042312.vat 

DEW 

PT  WIND 

WIND  LEVEL 

ALTITUDE 

PRESS 

TEMP 

RH 

TENP 

DIUCT 

SPEB) 

TYPE 

(Saap  ■  NSL) 

(ab) 

<C> 

<X) 

(C) 

(Dafl) 

(Kta) 

17.05 

1032.6 

-8.0 

84 

-10.2 

90.0 

5.0 

S 

141.63 

1016.2 

•10.3 

86 

-12.2 

112.0 

1.9 

TX 

265.39 

1000.0 

•12.5 

94 

-13.3 

218.0 

2.0 

N 

319.00 

992.9 

-13.2 

95 

-13.8 

232.0 

2.9 

RN 

405.00 

981.8 

-11.5 

56 

-18.5 

241.0 

4.5 

RM 

486.00 

971.6 

-9.3 

30 

-23.6 

243.0 

5.4 

RN 

527.00 

966.4 

-8.1 

24 

-25.0 

243.0 

5.6 

RN 

611.00 

956.0 

-8.1 

63 

-13.9 

238.0 

5.6 

RN 

696.00 

945.6 

-8.0 

75 

-11.6 

235.0 

5.6 

RH 

993.00 

910.0 

-9.7 

76 

-13.1 

230.0 

8.7 

RH 

1108.00 

896.6 

-10.1 

85 

-12.1 

233.0 

10.7 

RN 

1309.00 

873.5 

-10.9 

74 

-14.6 

238.0 

14.0 

RH 

1516.96 

850.0 

-12.6 

76 

-15.9 

240.0 

15.5 

M 

1887.00 

809.6 

-16.1 

94 

-16.8 

243.0 

14.2 

RN 

2201.00 

776.3 

-17.4 

95 

-18.0 

235.0 

12.1 

T 

2286.00 

767.6 

-15.3 

64 

-20.5 

232.0 

12.1 

RN 

2452.00 

750.9 

-15.4 

47 

-24.1 

224.0 

12.1 

RN 

2854.00 

711.9 

-17.5 

68 

-22.0 

219.0 

13.0 

RH 

2980.00 

700.0 

-18.4 

65 

-23.3 

220.0 

12.8 

N 

3187.00 

680.7 

•19.4 

48 

-27.6 

222.0 

12.8 

RH 

3740.00 

631.6 

•22.8 

27 

•36.6 

215.0 

13.4 

RH 

3976.00 

611.6 

-24.1 

34 

-35.4 

211.0 

15.9 

RH 

4362.00 

579.9 

•26.2 

14 

-45.6 

209.0 

20.8 

RN 

4619.00 

559.6 

•27.9 

33 

•39.1 

205.0 

23.3 

RH 

4968.00 

532.9 

•30.6 

41 

-39.5 

203.0 

24.3 

RH 

5416.22 

500.0 

-34.0 

27 

•46.3 

203.0 

26.8 

M 

5552.00 

490.4 

-35.0 

33 

-45.5 

202.0 

27.4 

RH 

6020.00 

458.4 

-38.4 

21 

-52.4 

202.0 

52.7 

RH 

6946.28 

400.0 

•43.9 

30 

-54.2 

204.0 

41.8 

N 

7457.00 

370.5 

-47.3 

30 

-57.3 

205.0 

41.0 

T 

8420.00 

319.6 

•52.6 

24 

-63.8 

209.0 

31.5 

T 

8828.92 

300.0 

-52.3 

13 

-67.9 

212.0 

22.0 

N 

9442.00 

273.0 

-49.8 

7 

-70.1 

226.0 

16.1 

T 

10017.74 

250.0 

•49.4 

4 

•73.6 

246.0 

11.9 

N 

11489.08 

200.0 

•46.9 

2 

-76.2 

276.0 

13.8 

N 

11683. (M) 

194.3 

-47.5 

2 

-76.6 

275.0 

13.0 

T 

13398.75 

150.0 

-46.7 

1 

-80.3 

279.0 

13.3 

K 

15328.00 

112.0 

•48.8 

1 

-81.8 

269.0 

17.3 

T 

16072.00 

100.0 

-49.4 

1 

-82.2 

265.0 

12.2 

M 

18400.00 

70.0 

-50.1 

1 

-82.6 

221.0 

14.0 

N 

20193.00 

53.2 

-51.6 

1 

-83.7 

225.0 

16.5 

H 

Laval  types: 

(G) 

Capa  in  the  data  of  at  least 

100  ab 

(H) 

Hiohest  level  of  the  sounding 

(L) 

Lowest  level  of  the 

sounding 

(N) 

Mandatory  levels 

(RH) 

Significant  levels 

of  relative 

huiidity 

(S) 

Surface  data 

(T) 

Significant  levels 

of  teaparature 

(TX) 

Additional  significant  levals 

of  tanperature 

201 


P*0« 


N  A  N  0  A 

TORT 

1  S  I 

C  N  1  f 

1  C  A  N  T 

TEMP 

A 

N  0 

R  E  L  A  T 

1  V 

E 

M  U  M  1  0  1 

T  T  0  A 

Data:  04-23-92 

Launch 

tiaw:  23:45:31 

File 

OEW 

PT  WIND 

WIND 

ALTITUDE 

PRESS 

TENP 

RH 

TENP 

DIRECT 

(gaop  M  NSL) 

(ab) 

(C) 

<X) 

(C) 

(Dag) 

17.05 

1036.6 

•7.7 

67 

-12.7 

281.0 

139.63 

1020.2 

•9.8 

78 

-12.9 

276.0 

282.00 

1001.4 

-12.3 

86 

-14,1 

267.0 

292.84 

1000.0 

-12.5 

87 

-14.2 

267.0 

418.00 

983.7 

-13.8 

90 

-15.1 

263.0 

614.00 

958.8 

-11.7 

59 

-18.1 

261.0 

848.00 

930.0 

-10.8 

74 

-14.5 

253.0 

1402.00 

865.4 

-11.6 

65 

-16.8 

235.0 

1539.35 

850.0 

-12.8 

68 

-17.3 

233.0 

1829.00 

818.1 

-15.4 

79 

-18.2 

230.0 

2051.00 

794.3 

-17.3 

88 

-18.8 

232.0 

2218.00 

776.9 

-15.3 

68 

-19.8 

237.0 

2711.00 

727.7 

-17.2 

65 

-22.2 

245.0 

2821.00 

717.1 

•17,7 

49 

-25.8 

244.0 

2967.00 

703.2 

-18.7 

53 

-25.9 

242.0 

3000.67 

700.0 

•19.0 

53 

-26.1 

241.0 

3117.00 

689.1 

-19.4 

33 

•31.5 

239.0 

3262.00 

675.8 

•19.9 

20 

•37.0 

237.0 

3510.00 

653.6 

-21,4 

40 

•31.3 

237.0 

3772.00 

630.7 

-22,9 

32 

-35.0 

239.0 

3847.00 

624.2 

•23.4 

21 

-39.5 

241.0 

3954.00 

615.2 

-24.0 

18 

-41.5 

242.0 

4213.00 

593.6 

-25.7 

29 

•38.4 

241.0 

4289.00 

587.4 

•26.2 

38 

•36.2 

240.0 

4760.00 

550,1 

-30.1 

50 

•37.1 

233.0 

5431.86 

500.0 

-34.8 

31 

-46.0 

226.0 

5444.00 

499.1 

•34.9 

30 

-46.3 

226.0 

6078.63 

454.6 

-40.0 

18 

-55.0 

223.0 

6803.00 

409.1 

•44,0 

14 

-60.4 

226.0 

6952.72 

400.0 

-44.7 

15 

-60.5 

227.0 

8812.00 

302.1 

•48.6 

3 

•74.8 

253.0 

8857.42 

300.0 

-48.5 

3 

•74.8 

255.0 

10056.12 

250.0 

-46.9 

2 

-76.2 

286.0 

11532.00 

200.0 

•46.8 

1 

•80.4 

303.0 

13021.00 

159.9 

-46.2 

1 

•80.0 

291.0 

13445.97 

150.0 

-46.9 

1 

-80.4 

292.0 

16108.97 

100.0 

•49.5 

1 

•82.2 

260.0 

18434.77 

70.0 

-50.0 

1 

-82.6 

251.0 

18489.00 

69.5 

-49,9 

1 

•82.5 

252.0 

20498.36 

51.1 

-51.8 

1 

-83.8 

232.0 

20634.71 

50.0 

-51.6 

1 

•83.6 

231.0 

22279.00 

38.8 

-50.9 

1 

•83.2 

229.0 

Laval  typaa: 

(C) 

Capa  in 

th« 

data 

of  at  taaat 

100  ab 

(H) 

Nighaat 

of 

the  sounding 

(L) 

Lowast  laval 

of 

the  tokjrding 

(N) 

Mandatory 

(avala 

(RH) 

Significant 

tevala  of  ralativa 

hunidity 

(S) 

Surface 

data 

<T) 

Significant 

tavala  of  teaperatura 

File  DH(K2«00.va< 


LIVEL 

mu 

(Kta) 

12.0 

11.1 

10.5 
10.A 
10.3 

10.3 
10.1 
14.8 
15.7 

15.7 

14.6 

13.4 

13.8 

14.2 

14.8 

14.9 

15.2 
15.2 

15.6 

15.2 

15.4 

15.7 

16.5 

16.9 

19.6 

23.6 

23.7 

21.2 

23.9 

23.7 
18.5 
18.5 
18.2 

21.4 

19.4 

20.8 
12.8 

22.3 

22.4 
17.3 
17,1 
14.8 


im 


s 

TX 

XM 

N 

T 

RN 

RM 

T 

M 

RH 

RH 

RN 

RN 

RH 

RN 

M 

RN 

RN 

RN 

RH 

RN 

RH 

RN 

RH 

RH 

M 

RN 

TX 

T 

N 

T 

N 

N 

N 

T 

N 

N 

N 

T 

TX 

N 

H 


(TX)  Additional 


aignif leant 


Icvala  of  teaperatura 
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)*•••  1 

NANOATOaV  t  SI6HIFICAMT  TENPERATURf 
AND  RELATIVE  MUNIOITY  DATA 


Date:  M-24-92  Latnch  tiaa:  12:H:41 


Til*:  0H042412.va( 


ALTITUDE 
(9«)p  ■  I»L} 


PRESS 

(■b) 


DEU  PT  WIND 

TEMP  RN  TEMP  OIMCT 

(C)  (X)  (C)  (D«g) 


UIMD 


LEVEL 

SPEED 

CKtt) 


TYPE 


17.M 

1035.0 

-13.5 

81 

•16.0 

220.0 

6.0 

S 

58.00 

1029.4 

-11.5 

71 

-15.7 

232.0 

6.6 

RH 

279.75 

1000.0 

-13.6 

80 

-16.2 

252.0 

9.4 

N 

452.00 

977.5 

-15.3 

91 

-16.4 

258.0 

10.9 

RH 

813.00 

931.6 

-15.4 

97 

-15.8 

260.0 

11.3 

RH 

860.00 

925.9 

-13.0 

98 

-13.2 

260.0 

11.3 

4 

1210.00 

884.4 

-12.7 

77 

-15.9 

257.0 

12.2 

RH 

1290.00 

875.2 

-13.0 

74 

-16.6 

256.0 

13.4 

RH 

1512.35 

850.0 

-14.0 

79 

•16.8 

251.0 

15.0 

N 

1777.00 

820.7 

-15.3 

94 

-16.0 

247.0 

16.5 

RH 

2031.00 

793.5 

-16.9 

71 

-20.9 

242.0 

17.9 

RH 

2400.00 

755.4 

-18.6 

74 

-22.1 

246.0 

19.2 

RH 

2513.00 

7U.0 

-19.2 

43 

-28.6 

247.0 

19.6 

RH 

2631.00 

732.3 

-19.4 

65 

-24.3 

249.0 

19.8 

RH 

2776.00 

718.1 

-20.3 

75 

-23.6 

253.0 

19.8 

RH 

2964.16 

700.0 

-21.3 

68 

•25.6 

256.0 

20.4 

N 

3032.00 

693.7 

-21.8 

71 

-25.6 

257.0 

20.6 

RH 

3286.00 

670.0 

-23.1 

65 

•27.8 

262.0 

21.2 

RH 

3356.00 

663.7 

-23.6 

85 

•25.4 

264.0 

21.6 

RH 

3842.00 

620.7 

-26.6 

76 

-29.5 

270.0 

23.7 

RH 

3921.00 

614.0 

-27.2 

61 

-32.4 

270.0 

24.1 

RH 

4131.00 

596.2 

-28.7 

55 

-34.9 

270.0 

25.7 

RH 

4201.00 

590.4 

-29.1 

38 

-38.9 

270.0 

26.0 

RH 

4669.00 

552.8 

-32.3 

45 

•40.2 

272.0 

28.4 

RH 

4872.00 

537.1 

-32.9 

25 

-46.1 

275. 0 

29.0 

RH 

5373.00 

500.0 

-34.8 

16 

•51.6 

290.0 

34.6 

M 

6673.24 

413.6 

-40.0 

9 

-60.5 

303.0 

45.5 

TX 

6899.00 

400.8 

-41.2 

11 

-59.9 

303.0 

46.3 

T 

6912.19 

400.0 

-41.3 

11 

•60.0 

303.0 

46.4 

N 

8812.00 

300.9 

-48.3 

5 

-71.2 

308.0 

36.5 

T 

8831.78 

300.0 

-48.3 

5 

-71.2 

307.0 

36.3 

R 

10034.70 

250.0 

■47.8 

3 

-74,2 

310.0 

28.2 

N 

11511.00 

200.0 

-46.9 

2 

-76.2 

322.0 

26.8 

M 

1»51.00 
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Table  1  cont.  Successful  Leadex  Ravinsonde  Launches  froB  Deadhorse 
(DH)  Alaska  and  the  Ice  Camp  (IC) .  *  indicates  that  only  a  plot  of 
the  sounding  is  provided. 
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0600 

1200 
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1200 
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DH 
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OH 
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lea  Camp 

IC 

IC 

3*17  DMdhona 

OH 

DH 
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DH 

DH 

IcaCamp 
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942.1 

-8.1 

67 

-13.1 

m 

361 

T 

2  30 

641 

921.2 

-7.0 

46 

-16.7 

277 

378 

U 

3  10 

780 

904.9 

-6.9 

50 

-15.6 

273 

396 

T 

10  40 

zna 

738.6 

-14.5 

31 

-28.0 

225 

593 

U 

10  45 

2359 

737.0 

-14.5 

32 

-27.6 

225 

595 

T 

16  35 

3579 

625.6 

-23.4 

37 

-34.1 

196 

758 

T 

19  45 

4286 

567.3 

-29.5 

51 

-36.5 

182 

855 

T 

23  30 

5170 

500.5 

-34.6 

70 

-38.2 

164 

976 

U 

24  45 

5440 

481.4 

-35.2 

67 

-39.2 

158 

1012 

T 

31  55 

7045 

380.0 

-48.2 

61 

•52.6 

131 

1237 

U 

32  0 

7065 

378.9 

-48.4 

60 

•52.9 

131 

1240 

T 

35  15 

7776 

339.8 

-50.7 

25 

•62.2 

119 

1339 

T 

35  35 

7853 

335.8 

-51.3 

22 

•63.7 

118 

1350 

U 

38  20 

8496 

303.9 

-55.2 

15 

•69.9 

108 

1442 

T 

47  25 

10576 

220.4 

-48.2 

3 

-75.5 

76 

1736 

T 

63  15 

14268 

125.9 

-47.0 

1 

-81.7 

43 

2283 

T 

65  50 

14887 

114.6 

-49.3 

1 

•83.3 

40 

2377 

T 

69  20 

15679 

101.6 

-47.4 

1 

•82.0 

35 

2497 

T  U 

Time 

Hght 

Ppm* 

dd 

ff 

•in  s 

flpM 

hP* 

dag 

kt* 

0  0 

0 

1001.8 

12 

9.9 

r  D 

0  5 

30 

997.8 

67 

12.6 

0 

1  5 

338 

957.9 

87 

19.0 

0 

11  15 

2455 

727.7 

95 

20.2 

0 

13  20 

2882 

687.4 

88 

22.5 

F 

17  55 

3870 

601.1 

83 

18.1 

0 

20  50 

4543 

547.1 

99 

12.6 

D 

21  35 

4717 

533.8 

111 

11.5 

F 

24  5 

5296 

491.5 

152 

13.2 

0 

28  20 

6248 

428.1 

169 

14.8 

0 

32  5 

7081 

378.0 

154 

17.7 

0 

38  5 

8443 

306.4 

180 

21.0 

F 

42  0 

^31 

266.8 

197 

33.0 

0 

52  50 

11820 

182.4 

208 

48.6 

0 

64  10 

14482 

121.9 

195 

55.4 

0 

67  10 

15202 

109.2 

202 

62.6 

F 

MV 

68  0 

15388 

106.2 

208 

61.6 

F  0 

Ppm* 

Hght 

Tcnp 

Hu* 

Td 

dd 

ff 

Rl 

MRI 

hP* 

c 

X 

C 

das 

kt* 

1000.0 

14 

-23.2 

74 

-26.6 

12 

9.9 

315 

317 

KO.O 

1268 

-8.8 

SO 

-17.4 

88 

19.6 

258 

457 

700.0 

2747 

-17.3 

39 

•28.0 

90 

22.0 

216 

647 

500.0 

5177 

-34.6 

70 

'38.2 

144 

12.6 

164 

977 

400.0 

6705 

-45.2 

63 

-49.4 

160 

15.9 

137 

1189 

300.0 

8578 

-55.3 

15 

-70.0 

183 

22.2 

107 

1454 

250.0 

9752 

-51.9 

5 

-74.9 

198 

34.4 

88 

1619 

200.0 

11214 

-48.7 

2 

-78.5 

202 

38.1 

69 

1830 

150.0 

13111 

-47.1 

2 

-77.3 

197 

47.4 

52 

2110 

100.0 

15786 

///// 

///  ////// 

//// 

mm 

//// 

//// 
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Tiat 

Hght 

Prtts 

Ttap 

Hut 

Td 

Rl 

Ml 

Kin 

t 

8P« 

hPa 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1000.0 

•18.7 

69 

-23.0 

310 

310 

T  U 

0 

45 

201 

973.2 

•21.0 

74 

-24.4 

304 

336 

1 

1 

30 

375 

950.9 

-13.5 

91 

-14.7 

295 

354 

U 

1 

45 

421 

945.1 

-11.5 

90 

-12.8 

293 

359 

T 

2 

55 

642 

918.5 

•7.3 

93 

-8.2 

285 

386 

T 

3 

40 

778 

902.7 

-6.8 

88 

-8.5 

280 

402 

T 

9 

45 

1828 

787.9 

-12.0 

81 

•14.6 

245 

532 

T 

17 

20 

3121 

663.4 

-20.9 

82 

•23.2 

210 

700 

T 

18 

45 

3371 

641.2 

•22.7 

82 

•24.9 

203 

733 

U 

27 

15 

4809 

525.0 

•32.8 

65 

•37.2 

171 

926 

U 

28 

35 

5026 

509.0 

-34.3 

41 

•43.1 

166 

955 

U 

39 

55 

7030 

378.5 

-49.7 

35 

-58.6 

132 

1235 

U 

41 

50 

7369 

359.3 

-51.5 

28 

-62.0 

126 

1283 

T 

a 

55 

7945 

328.8 

-52.5 

10 

•70.6 

116 

1363 

U 

48 

40 

8633 

295.5 

•53.6 

7 

-74.0 

104 

1460 

T 

65 

20 

11610 

187.2 

-47.8 

1 

-82.3 

64 

1887 

T 

73 

50 

13236 

146.2 

-49.6 

1 

-83.5 

51 

2129 

T 

87 

0 

15726 

100.4 

•45.9 

1 

-80.9 

34 

2503 

T  U 

TlM 

Hght 

Pratt 

dd 

U 

min 

■ 

9PI> 

hPa 

deg 

ktt 

0 

0 

0 

1000.0 

350 

5.1 

f  0 

0 

5 

25 

996.5 

44 

6.2 

0 

1 

5 

284 

962.4 

58 

6.8 

0 

5 

50 

1167 

858.7 

34 

4.1 

0 

6 

40 

1305 

843.5 

SO 

3.1 

0 

8 

45 

1656 

805.8 

129 

3.1 

0 

19 

25 

3487 

631.1 

214 

7.0 

0 

22 

55 

4081 

581.6 

225 

10.7 

0 

32 

45 

5734 

459.5 

217 

14.0 

0 

39 

40 

6985 

381.1 

234 

19.2 

D 

42 

45 

7545 

349.7 

209 

17.5 

0 

46 

45 

8270 

312.7 

218 

17.1 

F 

46 

50 

8286 

311.9 

218 

17.3 

D 

51 

10 

9054 

276.9 

198 

28.0 

D 

59 

50 

10618 

217.7 

211 

41.8 

F 

61 

5 

10850 

210.1 

214 

42.6 

0 

77 

10 

13871 

132.7 

208 

60.1 

F  MV 

87 

0 

15726 

100.4 

206 

58.1 

F  D 

PrMt 

Hght 

Tctg> 

Hub 

Td 

dd 

ff 

RI 

Ml 

hPa 

C 

X 

C 

deg 

ktt 

1000. 

0 

0 

-18.7 

69 

23.0 

350 

5.1 

310 

310 

850. 

.0 

1246 

-9.3 

85 

11.4 

42 

3.5 

264 

459 

700. 

.0 

2722 

-18.6 

83 

20.8 

169 

5.8 

220 

647 

500. 

.0 

5151 

-35.1 

39 

U.3 

218 

10.9 

164 

972 

400. 

.0 

6667 

-46.8 

31 

57.0 

232 

19.0 

137 

1184 

300. 

.0 

8536 

-53.2 

7 

73.6 

212 

19.4 

106 

1446 

250. 

.0 

9715 

-51.1 

2 

80.3 

200 

33.8 

87 

1613 

200. 

.0 

11173 

-49.3 

1 

83.3 

212 

41.4 

69 

1824 

150. 

.0 

13067 

-48.9 

1 

83.0 

205 

49.2 

52 

2103 

100. 

.0 

15751 

///// 

///  mill 

////  nnn 

//// 

nn 
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Pressu 


Ice  Camp 
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Tint 

Hght 

Prttt 

T«i«> 

Hut 

Td 

>1 

NRl 

■in 

• 

ap» 

M>« 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

999.2 

-22.0 

72 

•25.7 

313 

313 

T  U 

0 

10 

56 

991.7 

-20.2 

89 

-21.5 

311 

319 

T 

0 

15 

83 

988.1 

-19.9 

92 

•20.9 

309 

322 

U 

0 

40 

201 

972.5 

-19.2 

93 

•20.0 

304 

336 

T 

1 

15 

372 

950.7 

-12.9 

95 

-13.5 

295 

354 

T 

1 

20 

394 

947.9 

-12.7 

95 

-13.3 

294 

356 

U 

2 

0 

591 

923.9 

-9.9 

75 

-13.5 

377 

T 

3 

10 

9U 

882.7 

-8.6 

58 

-15.4 

269 

417 

T 

4 

0 

1207 

853.2 

-9.0 

31 

-23.1 

256 

445 

U 

5 

50 

1772 

792.8 

-11.8 

46 

-21.1 

242 

520 

T 

7 

5 

2144 

755.0 

-14.6 

54 

-21.9 

232 

569 

U 

8 

25 

2527 

717.6 

-16.6 

14 

•38.0 

218 

615 

U 

9 

0 

2715 

699.8 

-17.7 

13 

-39.6 

214 

640 

U 

9 

35 

2910 

681.7 

-19.5 

45 

-28.5 

212 

669 

U 

TO 

30 

3172 

658.0 

-21.9 

56 

-28.4 

207 

705 

T 

10 

40 

3215 

654.2 

-22.2 

56 

•28.6 

206 

710 

U 

11 

45 

3483 

630.7 

-24.3 

31 

•36.7 

198 

745 

U 

12 

20 

3657 

615.8 

-25.7 

53 

-32.5 

196 

770 

U 

16 

30 

4753 

527.8 

-34.5 

58 

-39.9 

173 

919 

T 

19 

45 

5566 

469.2 

-40.2 

54 

-46.0 

157 

1031 

U 

25 

40 

7067 

374.5 

-51.9 

39 

-59.8 

131 

1241 

T 

29 

0 

7973 

325.3 

-54.9 

17 

-68.8 

116 

1367 

U 

29 

20 

8060 

320.9 

-55.5 

17 

-69.3 

114 

1380 

T 

36 

50 

9979 

238.1 

-50.2 

3 

-77.0 

83 

1650 

T 

43 

25 

11686 

183.4 

-49.4 

1 

•83.4 

64 

1898 

T  U 

TftK 

Hflht 

Prttt 

dd 

ff 

■In 

t 

gfM 

hPa 

deo 

kta 

0 

0 

0 

999.2 

215 

4.1 

F  0 

0 

5 

27 

995.6 

256 

8.4 

0 

2 

35 

768 

902.9 

276 

12.8 

0 

6 

35 

1994 

770.1 

268 

18.5 

F 

21 

20 

5965 

442.4 

252 

18.5 

0 

24 

20 

6738 

393.9 

223 

15.7 

0 

25 

35 

7047 

375.7 

221 

15.7 

F 

42 

30 

11451 

190.1 

215 

39.1 

F  D 

Press 

Hght 

Tanp 

Nut 

Td 

dd 

ff 

HI 

MRI 

hPs 

W" 

C 

X 

C 

d*S 

ktt 

1000. 

0 

-6 

///// 

///  ////// 

//// 

////// 

//// 

//// 

850. 

.0 

1236 

-9.1 

33 

-22.5 

274 

15.0 

255 

449 

700. 

.0 

2713 

-17.7 

13 

-39.6 

268 

18.5 

214 

640 

500. 

.0 

5130 

-36.9 

54 

-42.9 

249 

20.0 

165 

971 

400. 

.0 

6637 

-48.3 

41 

-56.0 

226 

15.7 

138 

1180 

300. 

.0 

8489 

-55.3 

14 

-70.5 

219 

19.4 

107 

1440 

250. 

.0 

9661 

-51.6 

5 

-74.6 

209 

27.6 

88 

1604 

200. 

.0 

11120 

-49.2 

2 

-78.9 

214 

36.0 

69 

1815 

221 


ic920812 


Nflht 

Praaa 

Tapp 

Nua 

Td 

«1 

NRI 

«ln  a 

mm 

hPa 

C 

X 

C 

0  0 

0 

1004.0 

-19.6 

75 

-22.9 

313 

313 

T  U 

0  10 

60 

996.1 

-21.1 

79 

-23.8 

312 

321 

T 

0  SS 

177 

960.4 

-19.3 

88 

-20.8 

306 

334 

T 

0  45 

225 

974.2 

-17.6 

89 

-19.0 

304 

339 

U 

1  SO 

U7 

946.0 

-10.0 

70 

-14.4 

290 

360 

T 

1  40 

487 

941.2 

-9.1 

66 

-14.3 

287 

364 

U 

2  5 

602 

927.3 

-8.3 

75 

-11.9 

285 

379 

T 

2  25 

697 

916.0 

•8.2 

84 

-10.4 

283 

392 

U 

3  0 

862 

896.8 

-8.4 

78 

-11.6 

276 

412 

T 

5  5 

1538 

821.1 

-14.3 

91 

-15.4 

256 

498 

T 

S  25 

1636 

810.6 

-14.9 

90 

•16.2 

253 

510 

T 

5  35 

1682 

805.7 

-13.9 

90 

-15.2 

251 

516 

U 

5  50 

1738 

799.8 

-12.7 

84 

-14.8 

249 

522 

T 

10  55 

2962 

679.6 

-20.9 

62 

-26.3 

213 

678 

T 

15  45 

4091 

581.6 

-29.9 

39 

-39.5 

187 

829 

U 

18  40 

4769 

528.1 

-36.2 

47 

-43.6 

174 

923 

T 

29  25 

7315 

360.4 

-55.7 

29 

-65.5 

129 

1277 

T 

30  20 

7537 

348.0 

-56.3 

29 

•66.1 

125 

1308 

T 

33  10 

82U 

311.4 

-56.9 

19 

-69.7 

112 

1406 

T 

42  10 

10473 

220.4 

-49.2 

2 

•78.9 

76 

1721 

T 

53  45 

13469 

139.9 

-46.8 

1 

•81.6 

48 

2163 

T  U 

Tta 

Nflht 

Praaa 

dd 

ff 

■in  a 

spa 

hPa 

kta 

0  0 

0 

1004.0 

190 

4.1 

F  0 

0  5 

31 

1000.0 

248 

7.4 

0 

0  55 

272 

968.0 

270 

11.9 

0 

9  0 

2510 

722.2 

245 

16.7 

0 

22  35 

5666 

463.2 

252 

30.7 

D 

26  35 

6617 

401.6 

239 

34.6 

F 

36  20 

9007 

276.3 

225 

21.4 

F 

39  45 

9683 

241.3 

208 

27.8 

D 

52  30 

13134 

147.1 

222 

36.9 

F  0 

Preas 

Nflht 

Taafl> 

Nua 

Td 

dd 

ff 

RI 

NRI 

hPa 

mm 

C 

X 

C 

dao 

kta 

1000.0 

31 

-20.9 

78 

-23.7 

248 

7.4 

313 

318 

850.0 

1275 

-12.0 

84 

-14.2 

266 

16.1 

264 

464 

700.0 

2742 

-19.4 

68 

-23.8 

245 

17.5 

219 

650 

500.0 

5147 

-38.9 

30 

-50.1 

251 

26.8 

166 

974 

400.0 

6643 

-49.8 

25 

-61.4 

239 

34.6 

139 

1182 

300.0 

8480 

-55.4 

16 

-69.7 

226 

23.9 

107 

1438 

250.0 

9652 

-51.7 

4 

-76.2 

211 

26.0 

88 

1603 

200.0 

11110 

-48.9 

2 

-78.7 

215 

31.9 

69 

1813 

150.0 

13005 

-47.0 

1 

-81.7 

221 

36.7 

51 

2093 

T« 


223 


Temperature,  Dewpoint  (deg  C) 


ic920821 


Tint 

Nght 

Press 

Tsep 

Hus 

Td 

>I 

Mtl 

■fn  * 

9P" 

hPa 

c 

X 

C 

0  0 

0 

1010.0 

-15.0 

83 

-17.2 

312 

312 

T  U 

0  45 

204 

983.0 

-16.4 

93 

-17.3 

306 

338 

T 

1  35 

432 

953.9 

•11.8 

96 

-12.3 

296 

364 

T 

3  25 

946 

892.2 

•10.9 

94 

-11.7 

277 

426 

T 

3  45 

1047 

880.5 

-9.8 

95 

•10.4 

274 

439 

U 

4  0 

1124 

871.8 

•9.2 

89 

-10.7 

271 

U7 

T 

4  45 

1347 

847.0 

-9.8 

72 

-13.9 

261 

472 

U 

7  40 

2341 

743.5 

-16.2 

71 

•20.2 

231 

599 

T 

17  5 

5522 

476.1 

-43.3 

47 

-50.2 

161 

1028 

T 

19  40 

6161 

432.4 

-48.6 

40 

•56.5 

150 

1117 

T 

27  45 

8179 

316.3 

-56.6 

19 

•69.5 

113 

1397 

U 

28  20 

8331 

308.8 

-57.4 

19 

-70.2 

111 

1419 

T 

34  50 

9970 

239.0 

-51.4 

12 

-68.3 

84 

1649 

T 

49  0 

13690 

135.4 

-48.6 

10 

-67.3 

47 

2196 

T  U 

Tim* 

Hflht 

Press 

del 

ff 

Min  s 

99* 

hPs 

deg 

kts 

0  0 

0 

1010.0 

210 

1.9 

f  D 

0  5 

24 

1006.8 

227 

3.5 

0 

1  35 

432 

953.9 

251 

10.1 

0 

3  40 

1023 

883.3 

252 

18.1 

F 

27  0 

7987 

326.0 

258 

31.5 

0 

41  50 

11786 

180.9 

218 

31.7 

0 

49  0 

13690 

135.4 

217 

39.1 

F  0 

Press 

Hght 

Tsup 

Hus 

Td 

dd 

ff 

R] 

NRl 

hPS 

apm 

C 

X 

C 

dcfl 

kts 

1000.0 

75 

•15.7 

92 

■16.7 

230 

4.3 

311 

322 

850.0 

1321 

-9.7 

73 

13.6 

250 

19.2 

262 

469 

700.0 

2792 

-19.7 

65 

-24.6 

254 

22.5 

219 

657 

500.0 

5189 

•40.3 

47 

■47.4 

257 

26.4 

167 

982 

400.0 

6671 

-50.5 

38 

58.7 

250 

28.2 

140 

1187 

300.0 

8514 

-56.9 

19 

69.7 

254 

28.2 

108 

14U 

250.0 

9678 

-52.9 

13 

■69.0 

239 

29.2 

88 

1608 

200.0 

11128 

-49.6 

11 

67.5 

227 

31.5 

69 

1817 

150.0 

13018 

-48.9 

10 

67.6 

216 

34.8 

52 

2096 

TK 
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Haht 

PrtM 

IMP 

Hub 

Td 

81 

M81 

■in  • 

OP* 

hPa 

c 

X 

C 

0  0 

0 

1015.0 

-13.9 

78 

-16.9 

313 

313 

T  U 

0  5 

17 
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-16.2 

81 

-18.7 

240 

571 

T 

13 

25 

2121 

765.9 

-16.1 

81 

-18.6 

239 

572 

U 

14 

45 

2336 

744.4 

-16.0 

57 

-22.6 

230 

597 

T 

14 

50 

2347 

743.3 

-16.1 

56 

-22.9 

230 

598 

U 

20 

30 

3207 

662.1 

-22.9 

53 

-29.9 

208 

712 

T 

24 

5 

37a 

614.9 

-27.4 

70 

-31.2 

197 

785 

U 

2S 

45 

3966 

596.1 

-28.8 

40 

•38.3 

191 

813 

U 

35 

50 

5485 

479.4 

-40.9 

22 

54.6 

160 

1022 

T 

38 

55 

5938 

448.5 

-41.5 

17 

-57.2 

150 

1083 

T 

U 

45 

0 

6927 

386.8 

-48.2 

36 

•57.0 

134 

1221 

U 

57 

10 

8889 

284.5 

-61.2 

25 

-71.6 

104 

1500 

T 

68 

45 

10464 

221.7 

•53.5 

4 

-77.6 

78 

1721 

T 

67 

30 

10586 

217.5 

-53.3 

3 

-79.3 

77 

1739 

U 

86 

55 

13821 

132.2 

•50.5 

1 

•84.1 

46 

2216 

T 

90 

55 

ia92 

119.3 

•a.8 

1 

•81.6 

41 

2316 

T 

97 

55 

15658 

100.1 

-46.0 

1 

-81.0 

34 

2493 

T 

U 

105 

45 

16999 

81.9 

-43.7 

1 

-79.4 

28 

2697 

T 

U 

TiM 

Hght 

Press 

dd 

If 

min 

s 

Wn 

hPa 

deg 

kts 

0 

0 

0 

1012.4 

245 

5.1 

F  0 

0 

5 

16 

1010.3 

275 

11.5 

D 

3 

0 

525 

943.5 

292 

12.1 

0 

6 

20 

1026 

884.0 

267 

18.9 

F  0 

9 

35 

1453 

836.3 

276 

17.9 

D 

11 

SO 

1807 

798.4 

254 

17.9 

D 

38 

5 

5815 

456.7 

278 

29.7 

F 

41 

15 

6300 

425.1 

285 

27.6 

0 

54 

10 

8401 

307.6 

275 

22.5 

D 

59 

5 

9201 

270.6 

257 

19.8 

0 

59 

45 

9305 

266.1 

250 

18.9 

F 

62 

20 

9726 

248.8 

210 

22.7 

0 

64 

10 

10036 

237.0 

199 

22.9 

0 

68 

45 

10789 

210.7 

209 

26.0 

0 

77 

45 

12276 

167.5 

182 

39.5 

0 

91 

35 

14604 

117.3 

186 

47.2 

D 

94 

25 

15083 

109.1 

173 

54.6 

0 

96 

45 

15473 

102.9 

177 

59.7 

F  MV 

97 

55 

15658 

100.1 

181 

57.5 

F  0 

105 

45 

16999 

81.9 

184 

50.9 

F  0 

Press 

hPa 

Hght 

Te«p 

c 

Him 

X 

Td 

C 

dd 

deg 

ff 

kts 

HI 

MR! 

1000.0 

92 

-21.0 

79 

-23.7 

279 

11.3 

313 

327 

850.0 

1328 

•11.2 

72 

-15.3 

274 

18.7 

249 

262 

470 

700.0 

2795 

-19.4 

51 

-27.0 

253 

15.0 

218 

657 

500.0 

5198 

•38.6 

22 

-52.5 

272 

23.3 

166 

982 

400.0 

6706 

•46.6 

30 

-57.0 

284 

27.6 

137 

1190 

300.0 

8558 

•59.5 

23 

-70.7 

272 

21.8 

109 

1453 

250.0 

9697 

-57.4 

14 

-72.3 

212 

22.4 

90 

1612 

200.0 

11126 

-52.5 

2 

-81.3 

198 

28.0 

70 

1817 

150.0 

12994 

-50.1 

1 

-83.9 

178 

37.1 

52 

2092 

100.0 

15665 

-46.0 

1 

-81.0 

181 

57.5 

34 

2494 

70.0 

18060 

///// 

/// 

////// 

//// 

mill 

//// 

//// 

250 


251 


ic920872 


TiM 

Hght 

PrMt 

T«ap 

HtJi 

Td 

RI 

NRI 

■in 

s 

9P» 

hPa 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1017.5 

-17.6 

66 

-22.4 

315 

315 

T 

U 

0 

25 

147 

997.5 

^20.0 

75 

-23.3 

311 

334 

T 

1 

5 

345 

971.3 

-18.9 

61 

-24.6 

301 

355 

T 

U 

1 

15 

394 

964.9 

-17.5 

83 

-19.7 

300 

362 

U 

2 

0 

629 

935.5 

-11.2 

73 

-15.1 

287 

386 

T 

2 

35 

815 

913.1 

-10.6 

77 

-13.9 

281 

409 

U 

2 

55 

920 

900.7 

-9.9 

55 

-17.3 

274 

418 

U 

3 

0 

950 

897.2 

-9.7 

54 

-17.3 

273 

422 

T 

5 

20 

1737 

809.2 

-16.5 

81 

-19.0 

252 

525 

T 

5 

30 

1798 

802.7 

-16.7 

83 

-18.9 

251 

533 

U 

6 

15 

2038 

777.4 

-16.9 

79 

-19.7 

243 

563 

T 

6 

45 

2194 

761.5 

-15.5 

59 

-21.7 

235 

580 

T 

9 

15 

2929 

690.3 

-19.9 

39 

-30.4 

214 

674 

T 

10 

10 

3153 

669.7 

-21.1 

26 

-35.6 

208 

703 

U 

11 

50 

3602 

629.9 

-24.8 

43 

-33.8 

199 

764 

U 

U 

45 

4361 

566.7 

-31.5 

34 

-42.3 

183 

868 

T 

17 

25 

5025 

515.5 

-36.3 

21 

-50.9 

169 

958 

U 

20 

55 

5904 

453.3 

-43.1 

20 

-57.3 

153 

1080 

T 

23 

50 

6652 

405.2 

-46.8 

40 

-54.8 

139 

1184 

T 

25 

10 

7002 

384.2 

-49.5 

43 

-56.7 

134 

1233 

U 

31 

30 

8567 

300.7 

-60.9 

30 

-70.0 

110 

1455 

T 

33 

40 

9115 

275.2 

-63.3 

32 

-71.7 

102 

1533 

T 

39 

45 

10631 

215.9 

-55.2 

7 

-75.2 

77 

1746 

T 

51 

5 

13599 

136.1 

-51.4 

1 

•84.8 

48 

2183 

T 

u 

TiM 

Hght 

Pr«st 

dd 

ff 

■in 

s 

OP" 

hPa 

dag 

kta 

0 

0 

0 

1017.5 

307 

4.1 

f  0 

5 

35 

1820 

800.4 

260 

6.2 

0 

10 

25 

3213 

664.3 

257 

3.7 

0 

13 

40 

4100 

587.8 

281 

4.7 

0 

15 

45 

4604 

547.5 

312 

7.6 

0 

18 

10 

5222 

501.0 

311 

9.5 

0 

21 

30 

6052 

443.4 

231 

5.6 

r 

22 

40 

6360 

423.4 

205 

8.6 

0 

28 

5 

7735 

343.1 

195 

22.5 

F 

33 

20 

9026 

279.2 

182 

24.1 

0 

51 

5 

13599 

136.1 

178 

41.2 

F  D 

Pres* 

Tenp 

Him 

Td 

dd 

ff 

RI 

NRI 

hPa 

gpn 

C 

X 

C 

deg 

kta 

1000. 

0 

129 

•19.9 

74  - 

23.4 

302 

6.4 

312 

332 

850 

.0 

1365 

-13.2 

66 

18.2 

274 

9.9 

262 

476 

700 

.0 

2826 

•19.1 

41 

29.1 

262 

4.7 

217 

661 

500 

.0 

5236 

-38.1 

21 

52.5 

310 

9.5 

165 

987 

400 

.0 

6738 

-47.5 

40 

55.5 

203 

15.4 

138 

1196 

300 

.0 

8581 

•61.0 

30 

70.1 

185 

23.3 

110 

1457 

250 

.0 

9707 

-61.5 

25 

71.8 

186 

22.7 

92 

1616 

200 

.0 

11121 

-53.7 

4 

77.8 

183 

30.3 

71 

1817 

150 

.0 

12970 

-52.5 

1 

85.5 

184 

41.4 

53 

2089 

T» 


253 


ressure  (hPa) 


ic920881 


Tin* 

light 

PrM« 

Tamp 

Nua 

Td 

Rl 

NRI 

R(n 

• 

OP* 

hPa 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1022.0 

-a.2 

78 

-26.0 

322 

322 

T  U 

1 

0 

300 

981.3 

•19.1 

59 

-25.1 

304 

351 

T 

1 

20 

389 

969.7 

-16.8 

55 

-23.7 

299 

360 

U 

1 

45 

503 

955.1 

-13.9 

71 

-18.0 

294 

373 

U 

2 

0 

583 

947.7 

-12.4 

68 

-17.1 

291 

379 

T 

3 

0 

800 

918.7 

-10.8 

51 

-19.0 

279 

405 

U 

3 

5 

817 

916.7 

-10,7 

51 

-18.9 

278 

407 

T 

4 

0 

1080 

885.9 

-11.2 

54 

-18.7 

270 

UO 

T 

6 

55 

1984 

785.8 

-19.9 

88 

-21.4 

247 

559 

U 

7 

0 

2008 

783.3 

-20.2 

88 

-21.7 

247 

562 

T 

7 

IS 

2082 

775.5 

-20.8 

89 

-22.1 

244 

571 

T 

7 

55 

2236 

759.6 

-17.9 

78 

-20.8 

238 

589 

T 

8 

35 

2378 

745.3 

-18.2 

62 

-23.7 

232 

60S 

U 

12 

15 

3176 

669.1 

-23.1 

52 

-30.3 

211 

709 

T 

U 

15 

3608 

630.5 

-25.9 

34 

-37.2 

199 

766 

U 

18 

0 

4001 

597.0 

-29,2 

56 

-35.3 

192 

820 

U 

20 

15 

4956 

521.1 

-37,6 

53 

-43.7 

173 

951 

T 

24 

0 

5776 

462.0 

-43.2 

32 

-53.4 

156 

1063 

U 

25 

55 

6211 

432.8 

-47.0 

48 

-53.5 

149 

1124 

U 

28 

15 

6287 

427.9 

-47.7 

48 

-54,1 

148 

1135 

T 

31 

25 

7480 

356.0 

-55.4 

46 

-61.7 

127 

1301 

T 

38 

0 

8524 

301.6 

-60.5 

34 

-68,7 

110 

1448 

T 

61 

0 

14405 

119.7 

-49,9 

1 

-83.7 

42 

2303 

T  U 

Tiw 

Hght 

Press 

dd 

ff 

■in 

s 

gp* 

hPa 

deg 

kts 

0 

0 

0 

1022.0 

289 

1.9 

F  D 

0 

5 

18 

1019.4 

261 

4.9 

0 

2 

35 

710 

929.6 

286 

8.7 

D 

6 

20 

1802 

805.3 

283 

7.4 

0 

7 

10 

2060 

777.8 

254 

5.1 

0 

8 

45 

2415 

741.7 

178 

4.7 

0 

10 

15 

2745 

709.4 

160 

5.8 

0 

14 

40 

3702 

622.4 

149 

7.8 

D 

21 

50 

5303 

495.4 

181 

11.3 

D 

24 

5 

5792 

460.8 

176 

12.6 

F 

28 

5 

6707 

401.4 

163 

23.1 

D 

33 

15 

7883 

334.1 

170 

32.3 

F 

38 

15 

9020 

278.6 

181 

25.9 

0 

47 

55 

11273 

194.7 

183 

25.5 

F 

61 

0 

14405 

119.7 

184 

46.1 

F  0 

Presn 

Hght 

Temp 

Nua 

Td 

dd 

ff 

Rl 

NRI 

hPa 

gpm 

C 

X 

C 

deg 

kts 

1000. 

0 

160 

-20.6 

69 

24.8 

265 

5.6 

312 

337 

850. 

0 

1396 

-14.3 

63 

19.8 

289 

10.7 

262 

481 

700. 

0 

2844 

-21,0 

62 

26.4 

159 

6.0 

220 

666 

500. 

0 

5a9 

-39.7 

40 

48.3 

180 

11.5 

167 

989 

400. 

0 

6729 

-50.4 

47 

56.8 

163 

23.5 

140 

1196 

300. 

0 

8558 

-60.5 

34 

68.7 

172 

29.9 

110 

1453 

250. 

0 

9694 

-59.4 

21 

71,2 

179 

27,8 

91 

1613 

200. 

0 

11101 

-56.2 

6 

77.1 

184 

25.7 

72 

1814 

150. 

0 

12940 

-53.3 

2 

81.9 

183 

34.4 

53 

2085 

100. 

0 

15587 

///// 

///  ////// 

////  ////// 

//// 

//// 

TR 


255 


ic9?0882 


tum 

Hght 

Press 

Tsmp 

Hui 

Td 

R1 

NRI 

wiiT  % 

OP* 

hPs 

c 

X 

C 

0  0 

0 

1025.1 

-15.7 

63 

-21.2 

315 

315 

T  U 

0  5 

29 

1021.2 

-17.6 

66 

•22.4 

316 

320 

T 

0  45 

282 

987.1 

-19.8 

77 

-22.8 

308 

352 

T 

1  10 

442 

966.1 

-18.9 

75 

•22.2 

301 

370 

T 

2  0 

759 

926.2 

-14.1 

81 

-16.7 

287 

406 

T 

2  35 

958 

902.3 

-13.2 

86 

-15.0 

280 

430 

T 

2  45 

1019 

895.0 

-13,6 

87 

-15.3 

278 

438 

U 

4  5 

1505 

839.6 

-14.2 

85 

-16.2 

261 

497 

U 

4  15 

1570 

832.4 

-13.9 

72 

-17-9 

257 

504 

T 

4  30 

1666 

821.9 

-14.5 

58 

-21.0 

253 

515 

U 

6  10 

2281 

757.2 

-19.7 

76 

-22.9 

237 

596 

T 

6  40 

2460 

739.1 

-21.3 

83 

-23.4 

233 

619 

U 

7  5 

2613 

723.9 

-21.6 

82 

-23.9 

229 

639 

T  U 

7  30 

2762 

709.4 

-20.9 

34 

-32.7 

221 

654 

U 

7  50 

2896 

696.7 

-21.4 

27 

-35.5 

217 

671 

T 

11  40 

3931 

603.8 

-30.6 

49 

-37.9 

195 

812 

U 

12  SO 

4218 

579.9 

-32.8 

29 

-U.9 

188 

850 

U 

14  55 

4707 

540.6 

-37.2 

31 

-48.3 

178 

917 

T 

21  20 

6242 

430.6 

-48.9 

21 

-62.0 

149 

1129 

T 

26  20 

7510 

353.9 

-56.3 

24 

-67.5 

127 

1306 

T 

29  55 

8391 

307.7 

-59.1 

22 

-70.6 

112 

1429 

T 

33  35 

9279 

267.0 

-59.8 

14 

-74.4 

97 

1554 

T 

38  30 

10522 

219.3 

-55.3 

5 

•77.6 

78 

1730 

T 

57  15 

15385 

103.3 

-49.8 

1 

-83.7 

36 

2451 

T  U 

Tine 

Hght 

Press 

dd 

ff 

■in  s 

gpn 

hPa 

deg 

kts 

0  0 

0 

1025.1 

296 

2.9 

r  0 

0  5 

29 

1021.2 

230 

6.4 

0 

0  55 

346 

978.7 

196 

9.9 

0 

1  SO 

689 

934.8 

189 

12.1 

D 

6  30 

2409 

744.2 

193 

20.0 

0 

9  5 

3286 

660.6 

211 

21.6 

0 

18  45 

5624 

472.6 

200 

40.4 

F 

20  35 

6047 

443.5 

200 

39.3 

0 

23  45 

6851 

392.2 

183 

32.7 

0 

34  0 

9385 

262.6 

175 

31.9 

0 

39  5 

10666 

214.4 

191 

26.0 

f 

45  SO 

12359 

164.6 

198 

27.4 

0 

48  45 

13123 

146.2 

184 

31.7 

0 

57  15 

15385 

103.3 

191 

45,5 

F  0 

Press 

Hght 

Tcnp 

Hus 

Td 

dd 

ff 

RI 

NRI 

hPs 

C 

X 

C 

deg 

kts 

10(X).0 

106 

-19,1 

75 

-22.4 

217 

8.0 

311 

340 

850.0 

1411 

-14.6 

85 

-16.6 

191 

14.6 

264 

486 

700.0 

2861 

-21.2 

27 

-35.3 

200 

20.6 

217 

667 

500.0 

5242 

-40.5 

17 

-56.4 

198 

37.5 

167 

990 

400.0 

6723 

-51.6 

21 

-64.3 

185 

33.0 

140 

1196 

300.0 

8551 

-58,9 

22 

•70.4 

183 

35.6 

109 

1451 

250.0 

9694 

-57.8 

10 

-75.0 

180 

29.5 

90 

1612 

200.0 

11108 

-55.0 

3 

-80.6 

193 

27.4 

71 

1815 

150.0 

12957 

-52.4 

2 

•81.2 

187 

29.7 

53 

2087 

100.0 

15599 

///// 

///  ////// 
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//// 
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Tiw 

Nght 

Press 

Tasg) 

Hus 

Td 

tl 

Mill 

•in  • 

OP* 

hPa 

C 

X 

C 

0  0 

0 

1029.4 

-27.0 

73 

-30.4 

328 

328 

T  U 

0  20 

57 

1021.4 

-20.1 

81 

-22.5 

319 

328 

T 

2  40 

460 

967.8 

-16.4 

70 

-20.6 

299 

371 

T 

4  30 

788 

926.6 

-15.2 

71 

-19.3 

286 

410 

U 

5  0 

880 

915.4 

-14.1 

24 

-30.4 

277 

415 

U 

S  20 

941 

908.0 

-13.6 

20 

-31.8 

274 

422 

T 

6  S 

1076 

892.0 

-14.1 

17 

•34.0 

269 

438 

U 

6  35 

1165 

881.6 

•14.6 

56 

-21.5 

271 

454 

U 

9  35 

1715 

819.7 

-15.4 

49 

-23.7 

252 

521 

T 

13  5 

2332 

755.0 

•18.6 

37 

-29.7 

233 

599 

T 

19  0 

3383 

654.2 

-26.9 

30 

-39.4 

207 

739 

T 

24  15 

4307 

574.2 

•35.0 

19 

■50.7 

187 

864 

U 

27  40 

4925 

525.0 

-40.6 

22 

-54.3 

175 

949 

T 

34  0 

6104 

440.0 

-49.6 

36 

-58.3 

153 

1111 

U 

36  15 

6523 

412.5 

-52.8 

35 

•61.4 

145 

1170 

T 

39  10 

7073 

378.5 

-56.5 

33 

•65.3 

136 

1246 

T 

45  20 

8222 

315.3 

-60.3 

29 

-69.7 

115 

1406 

T 

57  55 

10592 

216.8 

-53.5 

3 

-79.5 

77 

1740 

T 

74  15 

13852 

130.8 

-51.1 

1 

-84.6 

46 

2220 

T  U 

Tine 

Hght 

Press 

dd 

ff 

•in  s 

OP* 

hPe 

deg 

kts 

0  0 

0 

1029.4 

350 

1.9 

F  D 

0  5 

14 

1027.4 

22 

1.6 

D 

1  45 

300 

988.6 

129 

1.4 

D 

5  0 

880 

915.4 

232 

5.6 

0 

13  30 

2409 

747.3 

216 

18.7 

0 

28  35 

5089 

512.5 

222 

24.9 

0 

34  35 

6213 

432.7 

217 

37.3 

F 

46  55 

8522 

300.5 

195 

28.4 

0 

51  55 

9470 

258.5 

199 

26.6 

F 

74  15 

13852 

130.8 

197 

41.2 

F  0 

Press 

Hght 

Temp 

Hus 

Td 

dd 

ff 

R1 

NRI 

hPa 

«» 

C 

X 

C 

deo 

kts 

1000.0 

215 

-18.8 

71 

-22.8 

95 

1.4 

311 

344 

850.0 

1442 

-15.0 

59 

-21.2 

228 

14.8 

262 

488 

700.0 

2891 

-23.1 

40 

-33.0 

217 

18.1 

219 

673 

500.0 

5255 

-43.3 

24 

-55.9 

220 

26.2 

169 

994 

400.0 

6721 

-54.1 

34 

-62.9 

212 

36.5 

142 

1197 

300.0 

8534 

-59.6 

24 

-70.4 

195 

28.6 

109 

1449 

250.0 

9681 

-56.6 

8 

-75.5 

195 

27.6 

90 

1610 

200.0 

11109 

-53.8 

2 

-82.3 

195 

31.1 

71 

1815 

150.0 

12965 

-52.5 

1 

-85.5 

193 

36.2 

53 

2088 
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-riM 

Hght 

Press 

TeUP 

Nun 

Td 

Ri 

MRl 

■in 

s 

SP* 

hPe 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1030.8 

-20.1 

76 

•23.2 

322 

322 

T  U 

1 

15 

415 

975.1 

-14.8 

69 

-19.2 

300 

365 

T 

1 

55 

642 

946.3 

-13.4 

63 

•19.0 

290 

391 

U 

2 

10 

728 

935.7 

-12.4 

26 

-28.0 

282 

396 

U 

2 

15 

754 

932.5 

-12.2 

22 

-29.6 

280 

399 

T 

2 

30 

840 

922.1 

-12.3 

24 

•28.8 

277 

409 

U 

2 

50 

954 

908.5 

-12.9 

56 

-19.9 

278 

428 

u 

4 

35 

1540 

841.0 

-14.3 

49 

-22.7 

258 

499 

T 

7 

15 

2462 

743.8 

-19.9 

43 

-29.3 

231 

618 

T 

9 

55 

3432 

651.3 

-27.5 

25 

-41.6 

207 

746 

U 

11 

20 

3942 

606.4 

-31.4 

58 

-37.0 

196 

815 

U 

14 

25 

5073 

515.2 

-40.6 

67 

-44.4 

173 

969 

U 

17 

0 

6058 

444.7 

-48.8 

56 

-53.9 

154 

1105 

T 

20 

15 

7141 

375.9 

-57.2 

46 

-63.4 

135 

1256 

T 

22 

5 

7692 

344.4 

-59.8 

44 

-66.2 

125 

1333 

T 

27 

10 

9094 

275.2 

-59.3 

23 

-70.5 

100 

1528 

T 

30 

10 

9898 

242.4 

-54.6 

11 

-71.6 

86 

1640 

T 

31 

15 

10191 

231.6 

-54.8 

8 

-74.0 

82 

1682 

U 

43 

45 

13606 

136.4 

-51.6 

4 

-76.1 

48 

2184 

T  U 

Tine 

Hght 

Press 

dd 

U 

min 

s 

gpn 

hPe 

deg 

kts 

0 

0 

0 

1030.8 

87 

6.0 

T  0 

4 

25 

1488 

846.8 

173 

5.6 

0 

19 

30 

6913 

389.7 

197 

32.9 

F 

22 

45 

7890 

333.6 

209 

25.9 

0 

28 

25 

9426 

261.1 

205 

26.0 

F 

43 

45 

13606 

136.4 

209 

39.5 

F  0 

Press 

Hght 

Te«p 

Hum 

Td 

dd 

ff 

RI 

NRI 

hPs 

gpn 

C 

X 

C 

deg 

kts 

1000. 

0 

225 

-17.7 

69 

-22.0 

102 

6.6 

310 

345 

850. 

.0 

1461 

-14.2 

50 

•22.4 

171 

5.4 

260 

490 

700, 

.0 

2909 

-23.2 

31 

-35.7 

183 

11.3 

219 

676 

500. 

.0 

5277 

-42.2 

64 

-46.4 

196 

23.3 

169 

997 

400. 

.0 

6746 

-54.0 

49 

-59.9 

195 

32.1 

142 

1201 

300. 

.0 

8554 

-59.2 

31 

-68.2 

208 

26.4 

109 

1452 

250. 

.0 

9702 

-55.7 

14 

-70.9 

204 

27.0 

89 

1612 

200. 

.0 

11131 

-53.2 

5 

-75.9 

209 

31.7 

71 

1818 

150, 

.0 

12989 

-51.5 

4 

-76.1 

202 

38.9 

53 

2092 

TR 
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TiM 

Hght 

Press 

Tsiip 

Hus 

Td 

XI 

NKI 

Mfn 

s 

OP* 

hPs 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1029.2 

•22.8 

75 

•26.0 

323 

323 

T  U 

0 

15 

79 

1018.2 

r22.4 

79 

-25.1 

320 

332 

T 

0 

45 

242 

996.1 

•16.8 

57 

-23.3 

307 

345 

T  U 

1 

20 

426 

972.0 

•14.5 

78 

-17.5 

300 

367 

U 

2 

5 

666 

941.9 

-12.2 

59 

-18.6 

288 

392 

T 

2 

10 

692 

938.7 

-12.0 

59 

-18.4 

287 

395 

U 

2 

25 

774 

928.7 

-11.9 

84 

-14.1 

287 

409 

U 

3 

5 

985 

903.4 

-12.5 

78 

-15.5 

279 

434 

U 

3 

20 

1061 

894.4 

•12.7 

35 

-25.0 

271 

437 

U 

4 

0 

1273 

869.8 

-13.3 

13 

-36.0 

261 

461 

U 

4 

5 

1301 

866.7 

-13.3 

21 

-31.1 

261 

466 

T 

5 

5 

1625 

830.4 

-15.6 

65 

•20,7 

257 

512 

U 

6 

20 

2033 

786.4 

-19,4 

80 

-22.0 

247 

566 

U 

6 

50 

2196 

769.3 

•20.6 

75 

-23.9 

242 

586 

T 

7 

30 

2417 

746.6 

-21.6 

58 

•27.7 

234 

613 

U 

7 

45 

2505 

737.7 

-21.9 

31 

-34.6 

230 

623 

U 

8 

5 

2615 

726.8 

-22.7 

62 

•28.0 

229 

639 

T 

8 

10 

2638 

724.5 

-22.9 

66 

•27.5 

228 

643 

U 

8 

40 

2815 

707.2 

-24.3 

78 

-27.1 

225 

666 

U 

9 

30 

3128 

677.4 

-24.9 

46 

-33.2 

214 

705 

T  U 

11 

15 

3773 

619.4 

-29.7 

47 

-37.5 

199 

791 

U 

12 

0 

4067 

594.2 

-32.2 

76 

-35.0 

193 

832 

U 

17 

55 

6244 

431.2 

-50.1 

58 

-54.8 

150 

1131 

T 

19 

0 

6662 

404.3 

-53.0 

57 

-57.7 

143 

1189 

T 

25 

25 

8455 

304.7 

-59.6 

30 

•68.8 

111 

1438 

T 

32 

0 

10203 

231.2 

•54,3 

9 

-72.8 

82 

1684 

U 

37 

55 

11796 

180.5 

-50.5 

6 

-72.5 

63 

1915 

T 

41 

45 

12854 

153.3 

-52.2 

5 

-75.1 

54 

2072 

T  U 

11m 

Hght 

Press 

If 

Kin 

t 

9P" 

hPs 

deo 

kts 

0 

0 

0 

1029.2 

88 

6.0 

f  0 

0 

5 

23 

1025.9 

102 

8.6 

D 

0 

55 

299 

988.6 

120 

10.1 

0 

11 

25 

3839 

613.7 

138 

19.0 

f 

18 

40 

6541 

412.0 

151 

17.3 

0 

22 

15 

7636 

347.2 

179 

11.3 

r 

26 

30 

8739 

291.3 

203 

15.0 

0 

35 

20 

11094 

201.2 

216 

31.1 

0 

41 

45 

12854 

153,3 

212 

36.2 

F  0 

Press 

Hght 

Tesp 

Him 

Td 

dd 

ff 

XI 

MKI 

hPa 

Opn 

C 

X 

C 

kts 

1000.0 

213 

-17.8 

58 

-24.1 

114 

9.5 

309 

342 

850.0 

1448 

-14.3 

30 

-28.1 

130 

10.9 

258 

486 

700.0 

2889 

-24.3 

74 

-27.6 

135 

15.4 

222 

676 

500.0 

5260 

-41.7 

60 

-46.5 

149 

17.1 

168 

994 

400.0 

6732 

-53.2 

55 

-58.2 

153 

16.7 

141 

1198 

300.0 

8553 

-59.2 

29 

-68.7 

199 

13.8 

109 

1452 

250.0 

9704 

•56.2 

15 

-70.8 

201 

20.8 

89 

1613 

200.0 

11133 

-53.5 

6 

-74.9 

216 

31.5 

71 

1819 

150.0 

12997 

///// 

///  ////// 

mi 

////// 

//// 

//// 
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Tin* 

H9ht 

Press 

Tesp 

Hus 

Td 

RI 

mi 

Min 

s 

«» 

hPe 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1025.0 

-17.4 

76 

-20.6 

318 

318 

T  U 

0 

55 

302 

984.2 

-19.1 

82 

•21.4 

307 

354 

T 

1 

10 

397 

971.8 

-17.7 

85 

-19.6 

303 

365 

U 

1 

35 

546 

952.8 

-14.8 

68 

■19.4 

293 

379 

T 

2 

20 

80S 

920.8 

-13.8 

51 

-21.8 

281 

408 

T 

2 

25 

833 

917.4 

-14.0 

50 

•22.2 

280 

411 

U 

3 

35 

1229 

870.7 

-15.5 

89 

-16.9 

271 

464 

T 

3 

40 

1260 

867.1 

-14.6 

91 

•15.7 

270 

468 

U 

3 

50 

1317 

860.5 

-13.1 

81 

-15.7 

267 

473 

T 

4 

10 

1431 

847.8 

-13.1 

62 

-18.9 

261 

485 

U 

4 

40 

1613 

827.8 

-14.4 

81 

-16.9 

257 

510 

U 

6 

40 

2325 

753.0 

-19.0 

72 

-22.8 

236 

601 

T  U 

7 

30 

2611 

724.5 

-20.7 

38 

-31.4 

225 

655 

U 

10 

55 

3869 

608.7 

-32.1 

61 

-37.2 

198 

805 

T 

11 

5 

3936 

603.0 

•32.6 

63 

•37.3 

196 

814 

U 

15 

5 

5440 

484.7 

•43.0 

21 

-56.8 

164 

1018 

U 

15 

20 

5532 

478.1 

-43.6 

22 

■56.9 

162 

1030 

T 

20 

35 

7161 

373.2 

-54.1 

26 

•64.9 

132 

1257 

T 

23 

20 

8012 

326.5 

-57.7 

20 

-70.1 

118 

1376 

T 

35 

45 

11359 

193.3 

-50.8 

2 

•80.1 

67 

1851 

T 

a 

0 

13679 

135.4 

•50.4 

1 

•84.1 

47 

2195 

T  U 

Time 

Hght 

Press 

dd 

ff 

min 

s 

gpn 

hPs 

deg 

kts 

0 

0 

0 

1025.0 

74 

12.4 

F  D 

0 

5 

22 

1021.9 

102 

13.4 

0 

1 

15 

430 

967.5 

117 

13.8 

D 

4 

0 

1375 

854.1 

116 

14.2 

0 

7 

10 

2496 

735.9 

148 

13.8 

0 

10 

20 

3652 

627.6 

145 

17.7 

0 

16 

0 

5768 

461.6 

178 

17.9 

19 

35 

6871 

390.3 

190 

19.4 

0 

22 

30 

7779 

338.7 

191 

16.5 

F 

33 

10 

10669 

215.0 

217 

29.9 

0 

36 

35 

11592 

186.5 

206 

32.9 

0 

44 

0 

13679 

135.4 

218 

37.7 

F  0 

Press 

Nght 

Tesp 

Hui 

Id 

dd 

ff 

Rl 

mi 

hPa 

gpm 

C 

X 

C 

deg 

kts 

1000. 

0 

184 

-18.7 

80 

•21.3 

108 

13.6 

311 

340 

850. 

.0 

1411 

-13.0 

63 

■18.6 

117 

14.0 

261 

483 

700. 

.0 

2864 

•23.0 

48 

•31.0 

149 

15.9 

220 

670 

500. 

.0 

5230 

-41.5 

27 

•53.4 

//// 

////// 

168 

989 

400. 

.0 

6713 

-51.2 

25 

•62.6 

187 

19.4 

140 

1194 

300. 

.0 

8546 

•56.6 

15 

•71.1 

198 

22.4 

108 

1449 

250. 

,0 

9703 

-54.2 

6 

•75.5 

201 

25.1 

89 

1612 

200. 

.0 

11138 

-51.3 

2 

■80.4 

212 

28.8 

70 

1819 

150. 

.0 

13010 

-50.8 

2 

•80.1 

212 

39.1 

52 

2095 

TR 
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T<M 

n 

Nght 

Press 

Tamp 

Hua 

Td 

RI 

NRI 

■in”" 

s 

9P« 

hPs 

C 

X 

C 

0 

0 

0 

1021.4 

-20.4 

76 

-23.5 

319 

319 

T  U 

0 

35 

176 

997.3 

-21.8 

81 

-24.2 

313 

341 

T 

0 

55 

256 

986.6 

-20.1 

90 

-21.3 

309 

349 

U 

2 

25 

535 

950.7 

-12.2 

73 

-16.1 

292 

376 

T 

2 

30 

554 

948.4 

-12.0 

75 

-15.5 

292 

379 

U 

2 

50 

617 

940.5 

-11.2 

37 

-23.1 

284 

381 

U 

3 

5 

664 

934.8 

-11.1 

27 

-26.5 

281 

385 

U 

3 

25 

722 

927,8 

-10.9 

50 

•19.3 

282 

395 

T 

3 

45 

786 

920.1 

-11.0 

80 

-13.8 

284 

407 

U 

4 

55 

1007 

894.0 

-11.3 

83 

-13.6 

276 

435 

T 

13 

20 

2643 

719.4 

-21.6 

67 

•26.1 

226 

641 

T 

15 

50 

3136 

672.5 

•25.8 

78 

•28.5 

214 

707 

T 

17 

30 

3464 

642.6 

-26.4 

72 

-30.0 

205 

749 

T 

26 

20 

5245 

498.5 

-41.2 

68 

•U.8 

168 

991 

T 

27 

0 

5384 

488.4 

-42.3 

70 

-45.6 

165 

1010 

U 

32 

45 

6588 

407.2 

-51.8 

56 

-56.7 

143 

1177 

T 

39 

35 

7987 

327.2 

-57.4 

25 

•68.2 

118 

1372 

U 

40 

5 

8090 

321.9 

-57.9 

24 

-68.9 

116 

1386 

T 

53 

25 

10927 

206.6 

-50.8 

5 

-74.0 

72 

1788 

T 

75 

5 

15663 

100.2 

-48.9 

1 

-83.0 

35 

2494 

T  U 

77 

0 

16097 

93.8 

-49.3 

1 

-83.3 

33 

2560 

T  U 

Tine 

light 

Press 

dd 

if 

nin 

s 

OP" 

hPa 

deg 

kts 

0 

0 

0 

1021.4 

61 

12.1 

F  D 

3 

35 

754 

923.9 

111 

9.3 

0 

13 

35 

2692 

714.6 

175 

8.6 

F 

13 

45 

2724 

711.5 

177 

8,7 

0 

18 

45 

3707 

621.3 

189 

22,7 

0 

23 

15 

4617 

546.2 

181 

27.8 

F 

23 

55 

4753 

535.6 

181 

27.8 

0 

33 

50 

6808 

393.6 

191 

29.9 

F 

39 

0 

7865 

333.6 

194 

16.3 

F 

56 

50 

11653 

184.7 

222 

37.1 

0 

75 

5 

15663 

100.2 

222 

47.4 

F  D 

77 

0 

16097 

93.8 

219 

47.8 

F  0 

Press 

Hght 

Temp 

Hus 

Td 

dd 

ff 

RI 

MRI 

hPa 

OP" 

C 

X 

C 

deg 

kts 

1000. 

0 

156 

-21,8 

79 

■24.5 

77 

12.6 

314 

338 

850. 

.0 

1392 

-13.7 

79 

■16.6 

129 

13.6 

263 

482 

700. 

0 

2844 

•23.2 

70 

■27.2 

179 

9.7 

221 

668 

500. 

.0 

5225 

-41.0 

67 

■44.8 

186 

27.2 

168 

988 

400. 

.0 

6704 

•52.6 

55 

■57.6 

190 

29.9 

141 

1193 

300. 

.0 

8533 

•58.4 

24 

■69.4 

199 

22.2 

108 

1448 

250. 

.0 

9693 

-53.5 

10 

■71.4 

207 

28.2 

88 

1610 

200. 

0 

11137 

-51.1 

4 

■75.8 

216 

34.4 

70 

1818 

150. 

.0 

13017 

-48.9 

2 

■78.7 

222 

39.7 

52 

2096 

100. 

.0 

15677 

•48.8 

1 

■83.0 

222 

47.4 

35 

2496 

TR 
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Tim 

Hght 

Preaa 

Tenp 

Hun 

Td 

Rl 

NRI 

Min  a 

8pai 

hPa 

C 

X 

C 

0  0 

0 

1019.1 

-21.5 

71 

-25.4 

319 

319 

T  U 

1  30 

476 

956.5 

-12.5 

76 

-15.9 

294 

369 

u 

1  *5 

553 

947.0 

-11.2 

45 

-20.8 

287 

374 

T 

1  55 

602 

941.0 

-10.8 

30 

-25.0 

283 

377 

U 

3  0 

923 

902.5 

•10.5 

41 

-21.2 

273 

418 

U 

3  5 

949 

899.4 

•10.4 

19 

-29.7 

268 

417 

U 

3  10 

974 

896.6 

•10.3 

21 

•28.5 

268 

421 

T 

3  50 

1174 

873.5 

•11.8 

59 

•18.2 

267 

452 

U 

5  5 

1544 

832.0 

•14.2 

65 

-19.4 

257 

499 

U 

6  30 

1987 

784.7 

•15.9 

34 

-28.2 

240 

552 

U 

B  25 

2588 

724.1 

•19.2 

27 

-33.6 

223 
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30 

-27.2 

221 

627 

U 

11 

30 
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723.4 
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9 

-39.2 
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633 

U 
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35 

2668 

721.7 

-12.7 

8 

-40.3 

216 

635 

T 

16 

5 

3580 

639.7 

-17,4 

7 
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757 

T 

22 

25 

4920 
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5 
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939 

T 

27 

40 

6037 
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-33.9 

15 

-51.8 
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1096 

T 

39 

50 
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307.0 
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10 
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1474 

T 
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50 
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267.2 

-57.5 

11 

-74.1 

96 
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T 

50 

30 
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3 
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75 
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T 

U 
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dd 

ff 
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s 
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deg 
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0 

0 

0 
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64 

22.0 

F  D 

0 

5 

27 

1019.2 

87 
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F  0 

1 

25 

405 

969.4 

100 

48.4 

0 

17 

10 

3802 

620.9 

112 

31.5 

D 

27 

50 

6071 

453.8 

142 

13.0 

0 

30 

10 

6565 

422.7 

177 

11.5 

F 

30 

45 

6686 

415.3 

185 

11.5 

0 

34 

0 

7398 

374.0 

221 

16.9 

D 

37 

55 

8276 

327.6 

234 

23.3 

F 

38 

55 

8492 

316.9 

234 

22.7 

0 

49 

0 
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4.5 

0 

SO 

30 
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c 
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Td 
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ff 
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81 
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170 

-17.5 

58 

-23.8 

92 

45.7 

309 

335 

850.0 

1415 

-10.3 

7 

-39.7 

101 

40.0 

252 

474 

700.0 

2900 

-13.7 

5 

-45.5 

108 

31,5 

210 

665 

500.0 

5384 

-28.5 

7 

-53.9 

131 

15,2 

159 

1004 

400.0 

6943 

-40.4 

9 

-61.4 

195 

11.7 

133 

1224 

300.0 

8846 

-54.1 

10 

-71,9 

233 

22.0 
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1495 

250.0 
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-56.4 

11 
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209 

11.9 

90 

1660 
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///// 

/// 

////// 

//// 

////// 

//// 

//// 

353 


ic921091 


niN 

Hght 

Press 
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Td 

Rl 
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C 

0 

0 

0 
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0 

15 

98 
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-16.1 

63 

-21.5 
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30 
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56 
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306 

336 

T 

0 

55 
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23 

-28.0 
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20 
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U 

2 

30 

946 
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-9.3 

29 

•24.1 
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6 
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-24.3 

232 
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T 

9 

25 

2842 
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-12.9 

28 

-27.7 
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U 

10 

25 
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684.6 

-14.1 

8 

-41.4 

206 

689 

U 

11 

55 

3417 

654.2 

-16.0 

10 

•40.8 
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T 

34 

50 
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294.7 

•55.5 
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105 

1313 

T 

37 

SO 

9707 
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-59.4 

11 

-75.7 

95 

1619 

T 

39 
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248.0 

-59.6 
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-74.7 

90 

1669 

T 
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0 

0 
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21.0 

F  D 

0 

5 

35 

1017.2 

88 

35.8 
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1 

15 

492 

957.9 
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40.2 

0 

11 

45 

3382 

657.2 

112 

31.9 

D 

22 

55 

6043 

456.0 

151 

15.0 

0 

24 

45 

6494 

427.5 

186 

12.1 

F 

26 

10 

6853 

405.8 

209 

13.6 

D 

38 

0 

9748 

260.4 
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13.0 

0 

39 

15 
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248.0 

229 

11.5 

0 

42 

5 
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7.6 

0 
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216 

7.6 

D 

48 

15 
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SO 
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Td 
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if 

Rl 
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C 

X 

C 
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0 

164 

-15.8 

59 
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92 

36.7 

307 

333 
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.0 

1414 

-10.6 

36 

■22.8 

104 

34.8 

256 

478 

700. 

0 

2905 

-12.9 

23 

-29.8 

115 

31.5 

212 

668 

500. 

0 

5391 

-28.7 

10 

•51.0 

138 

16.5 

159 

1005 

400. 

0 

6952 

-39.9 

8 

■61.9 

212 

14.6 

133 

1225 

300. 

.0 
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-54.5 

12 

•70.9 

229 

18.9 
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1496 
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0 
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-59.3 

13 

■74.5 

231 

11.7 

91 

1661 
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,0 

11425 

-54,8 

2 

■83.0 

209 

8.0 

71 
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ISO. 

0 
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348 

975.8 

-11.0 
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U 

2  55 
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-27.9 
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T 
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U 
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37 
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40 
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248 
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T 
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-10.0 

40 

-21.1 
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U 
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-8.9 

7 

-38.7 

234 
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U 
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2065 

781.2 

-8.5 

6 

-39.9 
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T 

6  35 
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748.9 

-9.2 

35 

•21.9 
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8  40 

3144 
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36 

-25.9 
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U 
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-14.8 

14 
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U 
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-17.0 

18 

-35.8 
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T 

13  5 

4780 
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3 

-57.6 
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920 

U 
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-31.2 

34 

-42.0 
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U 
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U 
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35.0 
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442.6 
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0 
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35.0 
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Tiae 

Hflht 

■in 

s 

spa 

0 

0 

0 

0 

20 

122 

0 

25 

157 

0 

45 

273 

0 

55 

326 

1 

40 

580 

2 

5 

711 

4 

50 

1468 

5 

15 

1610 

6 

5 

1789 

6 

10 

1806 

6 

45 

1946 

7 

5 

2026 

8 

25 

2330 

15 

35 

3^ 

20 

45 

5058 

24 

55 

6019 

26 

35 

6416 

29 

50 

7191 

32 

25 

7796 

32 

30 

7817 

35 

45 

8582 

38 

15 

9184 

40 

50 

9811 

44 

35 

10709 

48 

0 

11542 

Tine 

Hght 

■in 

s 

81* 

0 

0 

0 

0 

5 

27 

5 

25 

1646 

21 

55 

5337 

39 

10 

9404 

43 

35 

10470 

46 

30 

11178 

48 

0 

11542 

Press 

Hght 

hPa 

gpm 

1000.0 

162 

850.0 

1416 

700.0 

2914 

500.0 

5402 

400.0 

6960 

300.0 

8857 

250.0 

10005 

200.0 

11426 

Press  Tssp 

hPs  C 

1022.0  -18.4 

1005.3  -18.9 

1000.7  -17.0 

985.4  -10.7 

978.7  -10.1 

947.0  -9.1 

931.2  -8.4 

844.3  -9.5 

829.0  -8.8 

810.0  -8.3 

808.2  -8.3 

793.7  -8.4 

785.6  -8.9 

755.4  -9.3 

614.4  -18.8 

524.5  -26.6 

458.3  -33.5 

432.9  -35.8 

386.6  -42.3 

353.2  -47.4 

352.0  -47.5 

313.1  *53.0 

285.0  -57.2 

257.9  -60.1 

223.7  -54.0 

196.4  -52.6 

Press  dd 

hPs  des 

1022.0  68 

1018.2  94 

825.2  119 

504.5  122 

275.2  102 

232.2  129 

207.9  185 

196.4  177 


Te«p  Hu* 
C  X 

-16.7  67 

-9.3  32 

-12.4  28 

-28.8  9 

-40.4  28 

-54.8  19 

-59.7  18 

-53.3  3 


Hus  Td 

X  C 

67  -23.0 

70  -23.0 

68  -21.5 

41  -21.4 

34  -23.0 

15  -31.1 

15  -30.5 

34  -22.5 

36  -21.2 

9  -35.7 

7  -38.2 

7  -38.3 

41  -19.8 

37  -21.3 

23  -34.9 
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•32.9 

123 

38.1 

250 

473 

700.0 

2917 

-12.4 

9 

■38.9 
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24.5 
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-14.9 
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349 

T 
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-9.6 

88 
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296 

372 

T 
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86 
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288 
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T 
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92 

-7.3 
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T 
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91 

-7.5 
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-8.5 
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•8.6 
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554.5 
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T 
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331.3 
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3. 


LEADEX  ICE  STATION  SURFACE  OBSERVATIONS 


Ice  stations  instrumented  to  measure  vector  wind,  air  and 
ice  temperature,  atmospheric  pressure,  and  ocean  currents  and 
use  of  Argos  transmission  and  positioning  were  deployed  in  the 
Leadex  region  during  November  1988  and  March  1992.  Four  stations 
were  deployed  each  time  with  meso-scale  spacing.  The  data 
collection  and  analysis/interpretation  is  a  collaborative  effort 
between  PMEL/NOAA  and  NFS.  Prior  to  shipment  for  deployment,  all 
four  stations  were  calibrated  at  PMEL  to  establish  intercompari¬ 
sons  of  pressure,  temperature,  and  wind  sensors.  The  stations 
were  deployed  by  helicopter.  The  March  1992  positioning  of  four 
stations,  centered  on  the  Ice  Camp,  was  performed  during  the  21- 
25  March  period.  These  stations  continued  to  provide  information 
on  all  measured  parameters  and  locations  beyond  the  end  of  the 
Leadex.  Station  #7105,  deployed  in  November  1988,  provided 
location  and  pressure  data  only  during  March-April  1992. 

Table  2  lists  positions  of  the  above  mentioned  five  LEADEX 
area  ice  stations  starting  on  21  or  25  March  1992  and  ending  on 
25  April  1992.  The  station  tracks  during  the  21  or  25  March 
through  25  April  period  are  shown  in  Figure  2.  A  feature  of  the 
positions  is  that  the  March  1992  deployed  stations  maintained  a 
distribution  throughout  the  March-April  period  suitable  for 
determining  horizontal  gradients  for  calculations  (e.g.,  the 
geostrophic  wind) . 

Satellite  transmitted  data  from  the  ice  stations  were  10- 
minute  averages  at  30-minute  intejrvals.  In  progress  are  interpo¬ 
lations  of  data  and  positions  for  every  hour  of  the  day  using  a 
spline  function  routine.  Further,  the  interpolated  positions 
will  account  for  tide-caused  cyclic  position  movement  between 
records  using  a  transformation  to  fretjuency  space  technique. 
Figures  3  through  7  show  time  series  of  pressure,  wind,  and  air 
and  ice  temperatures  for  the  five  stations.  The  atmospheric 
convention  is  used  for  the  wind  direction  stick  series  (shaft 
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points  toward  the  direction  from  which  the  wind  is  coining)  .  The 
temperature  series  plots  show  both  air  and  ice  temperatures,  the 
dashed  steady  trace  being  the  ice  value.  Pressure  is  the  only 
reliable  parameter  shown  and  available  for  station  7105. 

Table  2.  Ice  Station  Locations 

station _ Date  ri992^ _ Location _ 

Latitude  Longitude 
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Figure  5.  Ice  Station  7100  time  series 
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140.443 

2 

81  457 

997.97 

-22.02 

2.50 

303.99 

1836 

81  526 

72.383 

140.466 

3 

81  527 

997.97 

-22.18 

2.50 

296.95 

1836 

81  708 

72.378 

140.443 

2 

81  711 

998.56 

-23.28 

2.75 

295.54 

1836 

81  826 

72.383 

140.532 

1 

81  827 

999.13 

-23.28 

2.75 

294.48 

1836 

81  850 

72.394 

140.454 

1 

81  853 

998.91 

-23.72 

2.25 

289.87 

1836 

811011 

72.380 

140  .UO 

2 

811015 

999.28 

-21.88 

2.50 

295.55 

1836 

811155 

72.372 

140.457 

2 

811157 

1000.56 

-22.62 

2.25 

288.52 

1836 

811155 

72.372 

140.457 

2 

811218 

1000.63 

'21.58 

2.50 

291.32 

1836 

811338 

72.380 

140.478 

2 

811339 

1000.13 

•20.66 

2.50 

288.49 

1836 

811401 

72.397 

140.472 

2 

811405 

1000.84 

-20.30 

2.50 

287.08 

1836 

811516 

72.375 

140.459 

2 

811520 

1000.56 

-20.36 

1.50 

274.43 

1836 

811543 

72.381 

140.490 

2 

811548 

1000.47 

-21.32 

1.50 

274.42 

1836 

811658 

72.380 

140.460 

2 

811657 

1001,72 

-22.76 

1.50 

289.89 

1836 

811726 

72.377 

140.458 

2 

811727 

1002.22 

-23.10 

1.50 

277.25 

1836 

811835 

72.382 

140.472 

2 

811839 

1002.28 

-22.54 

2.00 

287.09 

1836 

811835 

72.382 

140.472 

2 

811911 

1003.09 

-21.88 

2.25 

285.68 

1836 

812016 

72.378 

140.466 

2 

812023 

1003.47 

-21.54 

2.25 

288.49 

1836 

812047 

72.375 

140.463 

2 

812051 

1003.53 

-21.54 

2.25 

285.68 

1836 

812156 

72.385 

140.444 

2 

812203 

1003.81 

-21.32 

2.00 

303.98 

1836 

812224 

72.381 

140.463 

2 

812227 

1003.81 

-21.32 

2.00 

303.98 

1836 

812338 

72.382 

140.459 

2 

812344 

1004.81 

■21.18 

2.50 

306.78 

1836 

82  3 

72.377 

140.463 

2 

82  9 

1004.69 

-21.18 

2.50 

302.56 

1836 

82  119 

72.380 

140.463 

2 

82  124 

1005.63 

-21.36 

1.25 

301.16 

1836 

82  142 

72.377 

140.467 

2 

82  148 

1006.00 

-21.54 

t.SO 

289.90 

1836 

82  301 

72.379 

140.U3 

2 

82  305 

1006.78 

-23.10 

2.00 

280.07 

1836 

82  320 

72.381 

140.462 

1 

82  324 

1006.78 

-23.10 

2.00 

280.08 

1836 

82  503 

72.379 

140.462 

3 

82  447 

1007.88 

-24,32 

1.25 

254.75 

1836 

82  503 

72.379 

140.462 

3 

82  509 

1007.66 

-24,10 

0.50 

263.19 

1836 

82  645 

72.378 

140.469 

3 

82  650 

1008.69 

-22.02 

2.75 

288.50 

1836 

82  645 

72.378 

140.469 

3 

82  815 

1009.31 

-20.44 

2.50 

293,12 

1836 

82  645 

72.378 

140.469 

3 

82  830 

1008.69 

-19.08 

2.00 

296.93 

1836 

82  958 

72.374 

140.441 

2 

821002 

1009.97 

-18.74 

2.00 

291.32 

1836 

82  958 

72.374 

140.441 

2 

821011 

1009.97 

-18.74 

2.00 

291.34 

1836 

821140 

72.381 

140.465 

2 

821145 

1011.06 

-17.68 

2.25 

288.51 

1836 

821140 

72.381 

140.465 

2 

821156 

1011.06 

-17,68 

2.25 

288.50 

1836 

821324 

72.382 

140.466 

2 

821327 

1011.78 

-18.20 

1.00 

260.37 

1836 

821339 

72.382 

140.461 

1 

821341 

1012.09 

-18.60 

1.00 

247.72 

1836 

821502 

72.382 

140.465 

2 

821506 

1013.03 

-17.50 

1.50 

258.97 

1836 

821522 

72.380 

140.462 

2 

821527 

1013.03 

-17.50 

1.50 

258.97 

1836 

821644 

72.380 

140.455 

3 

821650 

1013.47 

-16.28 

1.25 

246.32 

1836 

821703 

72.380 

140.464 

2 

821709 

1013.97 

-16.94 

2.00 

243.50 

1836 

821823 

72.378 

140.456 

3 

821826 

1014.41 

-17.30 

2.00 

243.50 

1836 

821823 

72.378 

140.456 

3 

821850 

1014.53 

-16.64 

1.75 

229.45 

1836 

822003 

72.379 

140.457 

3 

822009 

1015.34 

-16.86 

2.50 

208.35 

1836 

822026 

72.379 

140.458 

3 

822027 

1015,34 

-16.86 

2.50 

208.35 

1836 

8221U 

72.378 

140.453 

2 

822151 

1016.06 

-17,34 

2.00 

236.48 

1836 

• 

822204 

72.379 

140.462 

2 

822205 

1016.28 

-16,94 

2.00 

223.82 
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1«S6 

82232S 

72.379 

140.454 

2 

822327 

1016.88 

-15.94 

2.25 

275.85 

1836 

822342 

72.377 

140.457 

2 

8223U 

1016.66 

-16.32 

1.50 

261.79 

1836 

83  106 

72.379 

140.463 

3 

83  111 

1017.59 

-15.94 

2.50 

267,41 

1836 

83  121 

72.378 

140.462 

2 

83  124 

1017.59 

-15.94 

2.50 

267,41 

1836 

S3  2S0 

72.378 

140.480 

2 

SS  308 

1018.03 

-16.42 

1.00 

275.83 

1836 

83  2S0 

72.378 

140.480 

2 

83  254 

1018.03 

-16.24 

1.50 

302.54 

1836 

83  442 

72.377 

140.U9 

2 

83  435 

1018.53 

-19.38 

0.50 

271.62 

1836 

83  442 

72.377 

140.449 

2 

83  442 

1018.53 

-19.38 

0.50 

271.64 

1836 

83  624 

72.379 

140.463 

2 

83  617 

1018.03 

-20.24 

32,75 

25.54 

1836 

83  624 

72.379 

140.463 

2 

83  627 

1018.03 

-18.96 

0.50 

25.53 

1836 

83  806 

72.379 

140.450 

1 

83  803 

1018.97 

-18.34 

1.25 

347.97 

1836 

83  806 

72.379 

140.450 

1 

83  809 

1018.97 

-18.34 

1.25 

351,80 

1836 

83  946 

72.382 

140.472 

2 

83  947 

1018.91 

•18.38 

1.75 

19.91 

1836 

83  946 

72.382 

140.472 

2 

83  951 

1018.91 

-18.38 

1.75 

19,89 

1836 

831129 

72.377 

140.454 

2 

831135 

1017.66 

-18.16 

1.00 

63.50 

1836 

831310 

72.382 

140.465 

2 

SS131S 

1018.19 

-17.64 

1.00 

115.53 

1836 

831318 

72.408 

140.505 

1 

831320 

1018.19 

-17.64 

1.00 

115.50 

1836 

831S00 

72.383 

140.448 

2 

831505 

1017.53 

-16.98 

1.75 

69.11 

1836 

8314S4 

72.383 

140.466 

2 

831457 

1017.75 

-16.98 

1,50 

69.13 

1836 

831630 

72.379 

140.465 

3 

831638 

1017.16 

-18.60 

1.75 

64.90 

1836 

831641 

72.379 

140.471 

3 

831647 

1017.16 

-18.60 

1.75 

64.90 

1836 

831824 

72,377 

140.U7 

2 

831827 

1016.66 

-17.16 

2.25 

76.16 

1836 

831812 

72.381 

140.461 

2 

831818 

1016.66 

•17.16 

2.25 

76.17 

1836 

831952 

72.380 

140.460 

2 

831956 

1015.41 

•16.64 

3.25 

88.81 

1836 

832005 

72.378 

140.466 

2 

832008 

1015.7? 

•16.60 

3,75 

90.22 

1836 

832133 

72.378 

140.464 

2 

832139 

1015.84 

-16.50 

4.00 

83.18 

1836 

832142 

72,378 

140.471 

2 

832147 

1015.84 

-16.50 

4.00 

83.18 

1836 

832313 

72.379 

140.457 

2 

832320 

1014.75 

-15.94 

4.75 

95.84 

1836 

832321 

72.376 

140.469 

2 

832327 

1014.75 

•15.94 

4.75 

95.84 

1836 

84  100 

72,378 

140.476 

2 

84  106 

1015.00 

-16.82 

4.00 

97.24 

1836 

84  S3 

72.382 

140.461 

3 

84  57 

1014.63 

•16.60 

4.75 

100.05 

1836 

84  236 

72.385 

140.469 

2 

84  239 

1013.75 

•18.00 

3.25 

104.28 

1836 

84  240 

72.374 

140.495 

2 

84  247 

1013.75 

•18.00 

3.25 

104.26 

1836 

84  421 

72.382 

140.454 

2 

84  427 

1013,91 

-19,12 

4.00 

178.17 

1836 

84  421 

72.382 

140.454 

2 

84  423 

1013.91 

-19.12 

4.00 

128.20 

1836 

84  603 

72.384 

140.458 

2 

84  608 

1012.28 

-17.64 

4.25 

121.16 

1836 

84  744 

72.380 

140.465 

1 

84  747 

1012.97 

•18,42 

4.00 

129.59 

1836 

84  744 

72.380 

140.465 

1 

84  751 

1012.97 

-18.42 

4.00 

129.59 

1836 

84  933 

72.371 

140.429 

2 

84  927 

1012.66 

-18.74 

4.00 

131.42 

1836 

84  933 

72.371 

140.429 

2 

84  935 

1012.09 

-19.08 

4.00 

132.45 

1836 

841118 

72.377 

140.468 

2 

841123 

1011.00 

-19.74 

5.00 

121.17 

1836 

841300 

72.381 

140.483 

3 

841257 

1010.50 

-20.08 

4.50 

130.98 

1836 

841255 

72.378 

140.486 

1 

841257 

1010.50 

-20.08 

4.50 

130.97 

1836 

841440 

72.383 

140.487 

2 

841444 

1008.38 

-19.22 

5.50 

125.34 

1836 

841439 

72.392 

140.503 

2 

841U2 

1008.38 

-19.22 

5.50 

125.33 

1836 

841620 

72.391 

140.526 

3 

841626 

1007.88 

-18.56 

6.00 

130.93 

1836 

841623 

72.387 

140,527 

2 

841626 

1007.88 

-18.56 

6.00 

130,92 

1836 

841803 

72.400 

140.563 

2 

841806 

1006.88 

-17.46 

6.00 

129.49 

1836 

841803 

72.400 

140.571 

2 

841808 

1006.88 

-17.46 

6.00 

129.46 

1836 

841943 

72.405 

140.591 

2 

841947 

1006.72 

-15.76 

8.75 

137.88 

1836 

841940 

72.408 

140.594 

2 

841947 

1006.72 

-15.76 

8.75 

137.86 

• 
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1836 

862120 

72.415 

140.619 

2 

842126 

1005.03 

-13.84 

9.00 

125.19 

1836 

842122 

72.414 

140.617 

2 

842127 

1005.03 

-13.84 

9.00 

125.17 

1836 

842300 

72.418 

140.643 

2 

842306 

1004.03 

-13.48 

9.75 

130.78 

1836 

842303 

72.423 

140.635 

2 

842308 

1004.03 

-13.48 

9.75 

130.77 

1836 

85  39 

72.423 

140.668 

2 

85  45 

1002.50 

-13.70 

9.50 

132.16 

1836 

85  41 

72.429 

140.660 

3 

85  48 

1002.50 

-13.70 

9.50 

132.15 

1836 

85  219 

72.430 

140.709 

2 

85  226 

1001.00 

•13.48 

10.00 

133.53 

1836 

»  224 

72.437 

140.702 

2 

85  227 

1001.00 

-13.48 

10.00 

133.50 

1P36 

85  358 

72.U0 

140.719 

2 

85  403 

999.22 

-13.48 

11.00 

133.49 

1836 

85  408 

72.451 

140.767 

1 

85  411 

999.22 

-13,48 

11.00 

133.45 

1836 

85  408 

72.451 

140.767 

1 

85  553 

997.53 

-12.74 

11.25 

132.01 

1836 

85  408 

72.451 

140.767 

1 

85  739 

996.22 

29.58 

11.75 

137.64 

1836 

85  921 

72.454 

140.828 

2 

85  908 

994.84 

-8.94 

11.00 

136.56 

1836 

85  921 

72.454 

140.828 

2 

85  926 

994.84 

-8.94 

11.00 

140.37 

1836 

851104 

72.474 

140.839 

2 

851109 

994.56 

-9.16 

10.25 

148.80 

1836 

851248 

72.477 

140.875 

3 

851233 

993.31 

•9.56 

10.00 

151.59 

1836 

851248 

72.477 

140.875 

3 

851253 

993.31 

-9.56 

10.00 

151.56 

1836 

85H16 

72.490 

140.888 

2 

851420 

993.91 

-9.60 

8.75 

167.02 

1836 

851416 

72.490 

140.888 

2 

851427 

993.91 

-9.60 

8.75 

167.02 

1836 

851559 

72.489 

140.891 

2 

851605 

995.22 

-10.74 

6.25 

167.01 

1836 

851606 

72.492 

140.892 

3 

851609 

995.22 

-10.74 

6.25 

167.01 

1836 

851742 

72.497 

140.901 

2 

851745 

995.00 

-10.64 

5.00 

159.97 

1836 

851920 

72.504 

140.909 

2 

851926 

996.44 

-10.20 

4.25 

176.84 

1836 

851929 

72.505 

140.904 

3 

851935 

996.09 

-9.78 

5.25 

161.37 

1836 

852103 

72.508 

140.908 

3 

852106 

996.75 

-9.30 

5.25 

164.18 

1836 

852103 

72.508 

140.908 

3 

852102 

996.75 

-9.50 

5.25 

164.18 

1836 

852239 

72.512 

140.914 

2 

852245 

996.97 

-10.74 

4.75 

164.17 

1836 

852239 

72.512 

140.914 

2 

852256 

996.97 

-10.74 

4.75 

164.17 

1836 

86  31 

72.518 

140.899 

3 

86  24 

997.25 

-10.56 

4.50 

168.40 

1836 

86  31 

72.518 

140.899 

3 

86  37 

997.47 

-10.90 

4.00 

172.63 

1836 

86  158 

72.517 

140.918 

2 

86  158 

997.53 

-11.26 

2.50 

171.21 

1836 

86  213 

72.517 

140.892 

2 

86  219 

997.53 

-11.78 

2.50 

161.37 

1836 

86  338 

72.524 

140.883 

2 

86  344 

997.59 

-13.00 

3.00 

161.39 

1836 

86  357 

72.519 

140.887 

2 

86  358 

997.59 

-13.00 

3.00 

161 .39 

1836 

86  518 

72.520 

140.899 

3 

86  525 

997.97 

-14.18 

1.75 

195.13 

1836 

86  523 

72.518 

140.910 

1 

86  540 

998.69 

-25.22 

2.00 

172.62 

1836 

86  659 

72.514 

140.909 

1 

86  702 

998.63 

-15.62 

1.75 

183.86 

1836 

86  659 

^.514 

140.909 

1 

86  726 

998.63 

-15.62 

1.75 

183.86 

1836 

86  844 

72.487 

140.921 

1 

86  844 

999.28 

-16.32 

1.25 

171.58 

1836 

86  908 

72.519 

140.935 

1 

86  911 

998.69 

-16.64 

1.00 

176.81 

1836 

861052 

72.522 

140.920 

2 

861058 

999.63 

-15.72 

1.00 

195.09 

1836 

861052 

72.522 

140.920 

2 

861213 

999,44 

-14.24 

1.00 

210.57 

1836 

861235 

72.520 

140.929 

2 

861241 

999.72 

-15.10 

1.25 

240.09 

1836 

861355 

72.520 

140.937 

2 

861358 

1000.63 

-16.32 

1.75 

294.93 

1836 

861355 

72.520 

140.937 

2 

861422 

1000.63 

-15.62 

1.75 

314.61 

1836 

861538 

72.518 

140.928 

2 

861543 

1001.34 

-15.90 

1.00 

327.27 

1836 

861556 

72.512 

140.917 

2 

861558 

1001.34 

-15.90 

1.00 

327.28 

1836 

861719 

72.514 

140.931 

2 

861725 

1002.38 

-15.54 

1.25 

327.28 

1836 

861739 

72.512 

140.924 

2 

861743 

1002.16 

-15.62 

0.75 

335.71 

1836 

861739 

72.512 

140.924 

2 

861905 

1002.94 

-13.10 

2.50 

320.25 

1836 

• 

861917 

72.510 

140.928 

2 

861923 

1002.94 

-13.10 

2.50 

320.25 
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1836 

862040 

72.505 

140.925 

3 

8620U 

1004.53 

•12.08 

4.00 

321.65 

1836 

8620S7 

72.504 

140.930 

2 

862058 

1004.53 

-12.08 

4.00 

321.65 

1836 

862219 

72.502 

140.922 

2 

862222 

1004.97 

-12.66 

4.00 

318.84 

1836 

862219 

72.500 

140.927 

1 

862240 

1004.97 

-12.88 

4.00 

323.06 

1836 

862358 

72.500 

140.917 

2 

862358 

1005.50 

-13.48 

3.50 

324.47 

1836 

87  18 

72.502 

140.903 

3 

87  23 

1005.50 

-14.50 

4.00 

323.08 

1836 

87  137 

72.496 

140.921 

2 

87  143 

1006.44 

-16.50 

4.50 

517.45 

1836 

87  201 

72.492 

140.903 

2 

87  205 

1007.38 

-17.02 

4.00 

M0,27 

1836 

87  201 

72.492 

140.903 

2 

87  323 

1007.81 

-17.50 

3.75 

316.06 

1836 

87  345 

72.496 

140.893 

2 

87  344 

1007.94 

-18.00 

4.00 

324.50 

1836 

87  458 

72.490 

140.885 

2 

87  504 

1008.75 

-18.90 

2.50 

320.30 

1836 

87  458 

72.490 

140.885 

2 

87  529 

1009.09 

-19.74 

3.00 

307.64 

1836 

87  638 

72.487 

140.884 

1 

87  641 

1009.53 

-20.08 

3.00 

320.30 

1836 

87  638 

72.487 

140.884 

1 

87  713 

1009.41 

-19.78 

3.00 

316.08 

1836 

87  822 

72.473 

140.862 

1 

87  823 

1010.56 

-20.84 

2.50 

315.08 

1836 

87  857 

72.464 

140.894 

2 

87  858 

1010.25 

•21.14 

3.00 

313.28 

1836 

87  858 

72.493 

140.938 

1 

871005 

1011.94 

•22.36 

2.00 

313.23 

1836 

871040 

72.483 

140.916 

2 

871046 

1011.28 

-22.06 

2.50 

307.59 

1836 

871040 

72.483 

140.916 

2 

871150 

1012.16 

-20.52 

2.50 

50.26 

1836 

871223 

72.483 

140.892 

2 

871228 

1012.59 

-21.92 

2.50 

517.46 

1836 

871223 

72.483 

140.892 

2 

871410 

1013.38 

-22.88 

2.50 

321.70 

1836 

871515 

72.477 

140.883 

2 

871520 

1013,59 

-23.42 

2,50 

320.30 

1836 

871547 

72.475 

140.881 

2 

871552 

1014.31 

-23.10 

2.25 

317.49 

1836 

871659 

72.478 

140.881 

2 

871658 

1014.75 

•22.58 

2.75 

325.93 

1836 

871725 

72.479 

140.884 

2 

871728 

1014.41 

•22.18 

2.50 

325.93 

1836 

871728 

72.472 

140.883 

1 

871844 

1015.84 

-20.56 

2.50 

317.49 

1836 

871904 

72.477 

140.883 

2 

871911 

1015.78 

-20.18 

2.50 

324.52 

1836 

872021 

72.475 

140.883 

2 

872023 

1016.22 

-19.44 

3.25 

338.58 

1836 

872044 

72.474 

140.880 

2 

872050 

1016.56 

•19.12 

3.00 

337.18 

1836 

872200 

72.471 

140.882 

3 

872204 

1017.53 

•17,30 

2.75 

344.21 

1836 

872200 

72,471 

140.882 

3 

872228 

1017.53 

-17.30 

2.75 

344.21 

1836 

872337 

72.467 

140.879 

3 

872343 

1017.88 

-17.90 

2.75 

347.02 

1836 

872337 

72.467 

140.879 

3 

88  258 

1018.59 

-17.56 

3.50 

358.28 

1836 

88  331 

72.466 

140.867 

2 

88  334 

1019.19 

-18.00 

2.75 

358.28 

1836 

88  800 

72.489 

140.812 

2 

88  802 

1021.38 

-21.54 

1.00 

21.19 

1836 

88  800 

72.489 

140.812 

2 

88  841 

1021.72 

-21.84 

1.00 

355.55 

1836 

88  800 

72.489 

140.812 

2 

88  944 

1022.25 

-22.58 

1.00 

331.64 

1836 

881028 

72.472 

140.864 

2 

881032 

1022.00 

•23.58 

0.75 

3.95 

1836 

881210 

72.464 

140.863 

2 

881216 

1022.25 

-23.98 

1.25 

359,70 

1836 

881210 

72.464 

140.863 

2 

881308 

1023.25 

-24.72 

0.75 

335.80 

1836 

881352 

72.465 

140.856 

2 

881350 

1023.41 

-24.46 

0.00 

323.15 

1836 

881454 

72.468 

140.853 

2 

881458 

1023.19 

-24.68 

0.00 

78.46 

1836 

881536 

72.465 

140.863 

2 

881540 

1023.31 

•24.32 

0.75 

356.90 

1836 

881635 

72.466 

140.849 

2 

881641 

1024.63 

-23.80 

0.50 

348.46 

1836 

881715 

72.465 

140.866 

2 

881719 

1024.63 

-23.20 

0.50 

273.93 

1836 

881814 

72.467 

140.865 

2 

881823 

1024.63 

-23.10 

1.00 

43.29 

1836 

881852 

72.470 

140.863 

2 

881858 

1024.84 

-22.88 

0.50 

247.20 

1836 

881958 

72.465 

140.859 

2 

881958 

1025.28 

-21.06 

0.00 

292.21 

1836 

882033 

72.471 

140.855 

1 

882040 

1025.50 

-19.22 

0.00 

328.77 

1836 

882137 

72.465 

140.864 

3 

882143 

1025.06 

-16.86 

0.00 

77.05 

1836 

882139 

72.465 

140.864 

1 

882220 

1025.72 

•18.00 

0.00 

30.64 
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BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

OUAL 

OATTIM 

PRESS 

kIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

1836 

882316 

72.466 

140.857 

3 

882320 

1026.00 

•18.04 

0.00 

168.46 

1836 

8823S3 

72.467 

140.856 

3 

882358 

1026.16 

•18.04 

0.00 

259.87 

1836 

89  55 

72.464 

140.872 

2 

89  58 

1026.59 

-18.34 

1.00 

304.86 

1836 

89  136 

72.469 

140.849 

3 

89  141 

1026.81 

•18.42 

0.25 

317.52 

1836 

89  235 

72.464 

140.875 

2 

89  241 

1027.38 

•18.34 

0.00 

78.45 

1836 

89  320 

72.U5 

140.870 

2 

89  320 

1027.38 

-19.04 

0.00 

36.25 

1836 

89  615 

72.471 

140.838 

2 

89  420 

1027.69 

-20.08 

0.00 

78.47 

1836 

89  415 

72.471 

140.838 

2 

89  505 

1027.91 

-20.56 

0.00 

78.49 

1836 

89  555 

72.469 

140.842 

3 

89  558 

1027.59 

-20.48 

0.00 

77.08 

1836 

89  738 

72.471 

140.834 

2 

89  832 

1029.13 

-22.92 

0.00 

73.23 

1836 

89  738 

72.471 

140.834 

2 

89  923 

1029.25 

-23.02 

0.50 

207.87 

1836 

891015 

72.469 

140.861 

3 

891019 

1029.13 

-23.46 

0.00 

206.44 

1836 

891157 

72.472 

140.856 

2 

891158 

1029.94 

-23.98 

0.00 

78.46 

1836 

891157 

72.472 

140.ffi6 

2 

891250 

1030.28 

•23.80 

0.00 

78.46 

1836 

891341 

72.466 

140.865 

2 

891346 

1030.00 

-24.16 

0.00 

196.58 

1836 

891432 

72.468 

140.851 

2 

891437 

1030.56 

-24.38 

0.00 

78.46 

1836 

891521 

72.466 

140.863 

2 

891528 

1030.78 

-24.10 

0.00 

77.05 

1836 

891617 

72.462 

140.864 

2 

891620 

1031.09 

-23.28 

0.00 

77.05 

1836 

891703 

72.466 

140.869 

3 

891707 

1031.16 

-23.28 

0.50 

86.89 

1836 

891758 

72.465 

140.860 

2 

891758 

1031.22 

-23.28 

0.75 

103.76 

1836 

891841 

72.468 

140.867 

2 

891847 

1030.94 

-22.36 

0.75 

133.30 

1836 

891938 

72.466 

140.861 

2 

891941 

1031.09 

-21.18 

1.00 

112.20 

1836 

892020 

72.469 

140.861 

2 

892026 

1031.81 

-21.18 

1.50 

99.55 

1836 

892118 

72.465 

140.869 

3 

892122 

1031.66 

-21.22 

2.50 

109.39 

1836 

892118 

72.465 

140.869 

3 

892207 

1031.28 

-20.48 

2.25 

109.38 

1836 

892256 

72.466 

140.870 

3 

892256 

1031.88 

-20.48 

2.50 

92.51 

1836 

892342 

72.470 

140.877 

3 

892344 

1031.38 

-20.66 

3.00 

106.56 

1836 

90  35 

72.467 

140.882 

3 

90  40 

1031.44 

•20.96 

3.00 

116.40 

1836 

90  124 

72.471 

140.875 

3 

90  125 

1031.81 

-21.00 

3.00 

106.56 

1836 

90  214 

72.468 

140.903 

2 

90  220 

1031.75 

•21.66 

2.50 

99.51 

1836 

90  307 

72.471 

140.902 

2 

90  311 

1031.59 

-21.92 

3.00 

109.34 

1836 

90  355 

72.473 

140.893 

2 

90  358 

1031.09 

•22.02 

2.75 

105.13 

1836 

90  355 

72.473 

140.893 

2 

90  450 

1030.72 

-22.58 

3.50 

107.95 

1836 

90  533 

72.474 

140.908 

3 

90  537 

1030.88 

-22.88 

3.00 

106.53 

1836 

90  533 

72.474 

140.908 

3 

90  635 

1030.66 

-22.80 

11.00 

110.74 

1836 

90  533 

72.474 

140.908 

3 

90  722 

1030.50 

-23.46 

3.50 

109.33 

1836 

90  717 

72.477 

140.911 

2 

90  822 

1030.66 

-23.58 

3.50 

111.10 

1836 

90  900 

72.492 

140.874 

1 

90  902 

1030.78 

•24.02 

3.50 

107,95 

1836 

901003 

72.479 

140.931 

2 

901008 

1030.50 

-23.10 

3.75 

114.97 

1836 

901148 

72.474 

140,955 

3 

901152 

1030.22 

•21.88 

5.00 

116.32 

1836 

901149 

72.475 

140.951 

1 

901229 

1029.72 

-21.18 

5.25 

120.53 

1836 

901329 

72.480 

140.976 

2 

901334 

1029.72 

-23.28 

5.00 

121.W 

1836 

901411 

72.484 

140.983 

1 

901414 

1029.78 

-23.94 

5.25 

121.90 

1836 

901511 

72.480 

140.979 

2 

901516 

1029.34 

-24,10 

5.25 

124.71 

1836 

901553 

72.482 

140.978 

3 

901558 

1028.63 

-24.16 

5.00 

121.90 

1836 

901651 

72.482 

141.005 

2 

901655 

1028.69 

-21.70 

4.25 

117.66 

1836 

901735 

72.484 

141.000 

3 

901740 

1028.41 

-19.92 

4.75 

137.34 

1836 

901828 

72.488 

141.014 

2 

901828 

1027.69 

-19.U 

4.75 

134.52 

1836 

901914 

72.488 

141.030 

2 

901920 

1027.69 

-18.52 

5.00 

127.47 

1836 

902009 

72.490 

141 .038 

2 

902016 

1027.25 

-16.98 

6.00 

124.64 

1836 

902056 

72.489 

141.043 

3 

902058 

1027.03 

-16.94 

6.50 

124.63 
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BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

1836 

902150 

72.492 

141.062 

2 

902156 

1026.38 

•16.28 

7.00 

130.24 

1836 

902234 

72.494 

141.064 

2 

902240 

1026.06 

•16.06 

7.00 

131.63 

1836 

902330 

72.498 

141.072 

2 

902337 

1024.91 

•15.24 

7.00 

128.81 

1836 

91  13 

72.496 

141.082 

3 

91  19 

1024.84 

•15.98 

6.75 

130.21 

1836 

91  111 

72.503 

141.092 

2 

91  116 

1025.13 

-16.16 

7.00 

124.57 

1836 

91  153 

72.499 

141.110 

2 

91  158 

1024.78 

-16.24 

6.50 

118.93 

1836 

91  255 

72.506 

141.113 

2 

91  258 

1024.63 

-16.94 

7.00 

121.73 

1836 

91  332 

72.509 

141.096 

2 

91  338 

1024.56 

-18.00 

6.50 

121,74 

1836 

91  332 

72.509 

141.096 

2 

91  440 

1023.91 

-16.30 

6.75 

114.72 

1836 

91  513 

72.509 

141.130 

3 

91  519 

1023.91 

-19.04 

7.00 

116.10 

1836 

91  653 

72.507 

141.151 

1 

91  656 

1023.75 

-19.74 

6.75 

113.25 

1836 

91  655 

72.507 

141.152 

3 

91  810 

1022.75 

-20.56 

6.25 

93.94 

1836 

91  838 

72.501 

141.191 

1 

91  841 

1022.94 

•20.48 

6.25 

97.74 

1836 

91  952 

72.507 

141.173 

1 

91  955 

1022.16 

•20.78 

6.75 

99.14 

1836 

911136 

72.512 

141.195 

2 

911140 

1021.59 

-21.48 

6.50 

100.54 

1836 

911136 

72.512 

141.195 

2 

911205 

1021.50 

-22.02 

5.25 

94.90 

1836 

911317 

72.513 

141.244 

2 

911322 

1021.16 

-22.40 

4.75 

92.06 

1836 

911348 

72.508 

141.200 

2 

911352 

1021.06 

-22.54 

4.50 

87.84 

1836 

911456 

72.512 

141.235 

2 

911458 

1020.50 

-22.54 

4.50 

83.62 

1836 

911531 

72.513 

141.249 

2 

911537 

1019.41 

-22.92 

5.50 

85.00 

1836 

911639 

72.510 

141.254 

3 

911643 

1018.97 

-23.42 

5.50 

83.58 

1836 

911715 

72.512 

141.257 

3 

911719 

1018.97 

-23.36 

5.75 

86.39 

1836 

911816 

72.511 

141.266 

2 

911821 

1019.13 

•23.68 

5.50 

84.97 

1836 

911816 

72.511 

141.266 

2 

911858 

1018.81 

•23.28 

5.50 

83.56 

1836 

911957 

72.511 

141.281 

2 

911958 

1018.91 

-22.76 

5.00 

76.52 

1836 

912035 

72.507 

141.290 

3 

912039 

1018.41 

-22.54 

5.50 

70.88 

1836 

912138 

72.509 

141 .301 

2 

912145 

1018.81 

-21.88 

5.50 

82.12 

1836 

912212 

72.507 

141.305 

2 

912219 

1018.69 

-22.10 

5.50 

82.11 

1836 

912319 

72.509 

141.312 

2 

912325 

1019.03 

-21.18 

4.50 

77.88 

1836 

912352 

72.506 

141.325 

2 

912358 

1018.97 

-21.92 

5.00 

73.65 

1836 

92  100 

72.507 

141.329 

3 

92  106 

1017.75 

-21.48 

4.50 

82.08 

1836 

92  131 

72.503 

141.341 

2 

92  137 

1018.53 

-21.32 

4.25 

73.63 

1836 

92  243 

72.503 

141.329 

2 

92  248 

1018.97 

-21.36 

4.00 

84.88 

1836 

92  243 

72.503 

141.329 

2 

92  318 

1018.75 

-21.48 

4.25 

82.07 

1836 

92  243 

72.503 

141.329 

2 

92  427 

1018.91 

•21.48 

3.50 

75,04 

1836 

92  452 

72.507 

141.345 

2 

92  458 

1018.81 

-21.00 

3.50 

73.63 

1836 

92  633 

72.504 

141.345 

2 

92  637 

1019.03 

-21.36 

3.25 

73.61 

1836 

92  816 

72.504 

141.317 

1 

92  757 

1018.53 

-20.62 

2.50 

77.85 

1836 

92  816 

72.504 

141.317 

1 

92  819 

1019.25 

-20.62 

1.50 

57.15 

1836 

92  939 

72.507 

141.378 

2 

92  943 

1019.47 

-20.78 

2.25 

62.36 

1836 

921121 

72.501 

141 ,353 

3 

921127 

1018.97 

-21.54 

1.25 

49.68 

1836 

921124 

72.505 

141 .337 

1 

921143 

1019.69 

-21.54 

2.00 

51.1' 

1836 

921306 

72.505 

141.366 

3 

921310 

1019.75 

-22.58 

1.25 

18.76 

1836 

921326 

72.493 

141.289 

1 

921328 

1019.75 

•22.58 

1.25 

18.79 

1836 

921326 

72.493 

141.289 

1 

921451 

1019.47 

-22.76 

1.75 

49.78 

1836 

921627 

72.504 

141 .354 

3 

921628 

1020.13 

-23.62 

1.50 

328.18 

1836 

921651 

72.504 

141.347 

3 

921657 

1019.34 

-24.16 

1.75 

22.96 

1836 

921806 

72.511 

141.354 

2 

921812 

1019.84 

-21.36 

0.25 

51.11 

1836 

921806 

72.511 

141 .354 

2 

921839 

1019.41 

•21.36 

1.00 

60.95 

1836 

921945 

72.508 

141.351 

2 

921951 

1020.22 

-20.08 

0.00 

76.42 

1836 

922014 

72.502 

141 .350 

2 

922016 

1020.06 

-20.62 

1.00 

3.30 
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Buor 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTtN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

1836 

922126 

72.504 

141.353 

2 

922128 

1020.00 

-19.74 

1.00 

80.64 

1836 

922151 

72.500 

141.351 

2 

922157 

1020.13 

-19.96 

1.50 

86.26 

1836 

922306 

72.505 

141.352 

2 

922313 

1020.13 

-19.08 

1.00 

100.33 

1836 

922331 

72.504 

141.355 

2 

922337 

1020.34 

-19.12 

0.00 

104.54 

1836 

93  48 

72.503 

141.347 

3 

93  54 

1020.34 

-19.44 

0.50 

89.08 

1836 

93  110 

72.503 

141.362 

3 

93  116 

1020.34 

-19.12 

0.00 

76.42 

1836 

93  231 

72.504 

141.339 

2 

93  236 

1020.78 

-21.14 

1.50 

70.80 

1836 

93  231 

72.504 

141.339 

2 

93  257 

1020.78 

-21,14 

1.50 

70.81 

1836 

93  413 

72,515 

141.327 

1 

93  416 

1021.06 

-21.88 

1.00 

68.01 

1836 

93  430 

72.505 

141.345 

3 

93  436 

1020.94 

-22.92 

1.00 

66.60 

1836 

93  611 

72.505 

141.352 

3 

93  615 

1021.28 

-23.68 

0.25 

67.99 

1836 

93  611 

72.505 

141.352 

3 

93  745 

1021.66 

-23.28 

0.00 

67.98 

1836 

93  611 

72,505 

141.352 

3 

93  758 

1021.66 

•23.28 

0.00 

67.98 

1836 

93  927 

72.504 

141.339 

2 

93  928 

1021.16 

-22.76 

0.75 

30.41 

1836 

93  927 

72.504 

141.339 

2 

93  939 

1021.22 

-21.88 

1.00 

34.25 

1836 

931109 

72.500 

141.340 

2 

931113 

1021.78 

•22.62 

0.00 

76.43 

1836 

931254 

72.500 

141.357 

3 

931258 

1022.16 

-22.88 

0.00 

48.30 

1836 

931305 

72.477 

141.239 

1 

931307 

1021.66 

-22,72 

0.00 

49,77 

1836 

931448 

72.505 

141.348 

2 

931439 

1022.31 

-23.06 

1.25 

359,15 

1836 

931448 

72.505 

141.348 

2 

931452 

1022.31 

-23.06 

1.25 

359.08 

1836 

931613 

72.501 

141.357 

2 

931613 

1022.09 

-23.28 

1.25 

354.86 

1836 

931632 

72.499 

141.362 

3 

931636 

1022.25 

-23.84 

1.50 

357.66 

1836 

931754 

72.504 

141.359 

3 

931758 

1022.59 

-23.10 

1.50 

356.25 

1836 

931812 

72.503 

141.362 

2 

931816 

1022.66 

-23.36 

1.75 

349,22 

1836 

931932 

72.505 

141.354 

2 

931937 

1022.97 

-22.24 

1.75 

0.47 

1836 

931953 

72.500 

141.351 

2 

931951 

1022.97 

-22.24 

1.75 

0.48 

1836 

932114 

72.504 

141.355 

2 

932118 

1022.81 

-21.88 

1.50 

4.70 

1836 

932130 

72.504 

141.357 

2 

932136 

1022.75 

-21.54 

1.25 

354.85 

1836 

932253 

72.504 

141.347 

2 

932258 

1022.59 

•21.18 

1.25 

352.04 

1836 

932253 

72.504 

141.347 

2 

932258 

1022.59 

•21.18 

1.25 

352.05 

1836 

932310 

72.497 

141.358 

2 

932316 

1022.97 

-21.84 

1.50 

352.04 

1836 

94  36 

72.503 

141.349 

3 

94  42 

1022.47 

-21.88 

1.50 

1.89 

1836 

94  49 

72.499 

141.364 

2 

94  55 

1022.47 

•21.88 

1.50 

1.88 

1836 

94  218 

72.501 

141.342 

2 

94  221 

1022.00 

-22.76 

1.75 

342.20 

1836 

94  229 

72.497 

141.381 

2 

94  236 

1022.38 

-22.88 

1.00 

356.25 

1836 

94  401 

72.499 

141.344 

1 

94  401 

1022.38 

-24.64 

1.00 

4.69 

1836 

94  409 

72.505 

141.344 

2 

94  412 

1022.38 

-24.64 

1.00 

4.71 

1836 

94  551 

72.504 

141.352 

3 

94  555 

1021.59 

-24.68 

1.00 

354.86 

1836 

94  733 

72.501 

141.360 

2 

94  737 

1022.25 

-25.72 

1.00 

339.38 

1836 

94  733 

72,501 

141.360 

2 

94  918 

1021.94 

-26.34 

1.00 

336.95 

1836 

94  733 

72.501 

141.360 

2 

94  916 

1021.94 

-26.34 

1.00 

340.78 

1836 

941058 

72.500 

141.357 

2 

941058 

1021.88 

-27.16 

0.75 

340.79 

1836 

941058 

72.500 

141.357 

2 

941058 

1021.88 

-27.16 

0.75 

340.79 

1836 

941243 

72.504 

141.361 

3 

941246 

1021.94 

-28.34 

0.00 

77.82 

1836 

941243 

72,504 

141.361 

3 

941243 

1021.94 

-28.34 

0.00 

77.81 

1836 

941425 

72.500 

141.316 

1 

941425 

1022.16 

-28.22 

0.00 

75.03 

1836 

941425 

72,500 

141.316 

1 

941428 

1022.16 

-28.22 

0.00 

75.06 

1836 

941604 

72.504 

141,370 

3 

941607 

1022.16 

-26.08 

0.00 

76.43 

1836 

941608 

72.505 

141 .349 

2 

941613 

1022.16 

-26.08 

0.00 

76.41 

1836 

941742 

72.506 

141.376 

2 

941748 

1022.38 

-25,42 

0.50 

246.56 

1836 

• 

941752 

72.504 

141.373 

2 

941755 

1022.38 

-25,42 

0.50 

246.55 

389 

BUOY 

LOOT  IN 

LAY 

LONG 

QUAl 

DATTIN 

l>«ESS 

Alt  T 

U  S90 

W  DIR 

1836 

941931 

72.505 

141.384 

2 

941936 

1022.66 

-21.26 

0.00 

259.20 

1836 

941922 

72.509 

141.367 

2 

941928 

1022.53 

-21.54 

0.50 

271.86 

1836 

942102 

72.506 

141.361 

2 

942109 

1022.75 

-16.64 

0.00 

77.81 

1836 

942110 

72.507 

141.381 

2 

942115 

1022.75 

-16.64 

0.00 

77.80 

1836 

942113 

72.501 

141. 3TO 

1 

942246 

1022.88 

-19.08 

0.25 

172.01 

1836 

942249 

72.501 

141.369 

2 

942254 

1022.88 

-19.08 

0.25 

172.02 

1836 

942249 

72.501 

141.369 

2 

942249 

1022.88 

-19.08 

0.25 

172.02 

1836 

75  28 

72.501 

141.378 

2 

95  28 

1023.19 

-21.14 

0.75 

222.64 

1836 

95  24 

72.503 

141.364 

3 

95  28 

1023.19 

-21.14 

0.75 

222.64 

1836 

95  206 

72.507 

141 .365 

2 

95  210 

1023.69 

-22.06 

0.00 

76.40 

1836 

95  207 

72.500 

141.378 

2 

95  213 

1023.69 

-22.06 

0.00 

76.39 

1836 

95  349 

72.487 

141.376 

1 

95  352 

1023.47 

-23.58 

0.25 

58.10 

1836 

95  348 

72.505 

141.353 

2 

95  354 

1023.47 

-23.58 

0.25 

58.12 

1836 

95  527 

72.502 

141.366 

3 

95  534 

1024.78 

-24.68 

0.00 

76.41 

1836 

95  710 

72.496 

141.369 

3 

95  715 

1025.06 

-24.80 

0.75 

62.34 

1836 

95  710 

72.498 

141.369 

3 

95  719 

1025.06 

•24.80 

0.75 

62.33 

1836 

95  853 

72.516 

141.346 

1 

95  855 

1025.28 

-26.56 

1.00 

73.95 

1836 

95  902 

72.507 

141.392 

1 

95  901 

1025.56 

-26.96 

1.00 

79.21 

1836 

951046 

72.495 

141.395 

2 

951051 

1025.66 

-27.12 

1.25 

59.49 

1836 

951230 

72.500 

141.410 

2 

951222 

1025.94 

-26.78 

1.50 

62.29 

1836 

951230 

72.500 

141.410 

2 

951234 

1026.28 

-28.52 

0,75 

55.25 

1836 

951406 

72.511 

141.393 

1 

951407 

1026.38 

-26.30 

1.00 

58,07 

1836 

951406 

72.511 

141 .393 

1 

951416 

1026.38 

•26.30 

1.00 

58.08 

1836 

951546 

72.500 

141.403 

3 

951552 

1026.38 

-26.90 

1.75 

49.64 

1836 

951552 

72.499 

141 .393 

2 

951555 

1026.38 

-26.90 

1.75 

49.64 

1836 

951731 

72.499 

141.411 

2 

951728 

1026.81 

-28.74 

2.00 

70.73 

1836 

951732 

72.501 

141 .398 

3 

951736 

1026.75 

•28.50 

2,50 

63.69 

1836 

951910 

72.500 

141.399 

2 

951915 

1027.09 

-26.60 

2.00 

73.55 

1836 

951910 

72.500 

141.399 

2 

951916 

1027.09 

•26.60 

2.00 

73.55 

1836 

952050 

72.496 

141.406 

2 

952054 

1027.31 

•24.86 

2.00 

59.48 

1836 

952050 

72.496 

141.406 

2 

952057 

1027.31 

•24.86 

2.00 

59.47 

1836 

952228 

72.497 

141.415 

3 

952228 

1027.09 

•23.98 

2.50 

93.22 

1836 

952228 

72.497 

141.415 

3 

952237 

1027.03 

-23.10 

2.50 

77.74 

1836 

96  12 

72.495 

141.414 

1 

96  12 

1026.88 

-22.58 

1.25 

63.68 

1836 

96  12 

72.495 

141.414 

1 

96  18 

>  1026.88 

-22.58 

1,25 

63.68 

1836 

96  146 

72.493 

141.419 

2 

96  151 

1026.81 

-22.72 

0.25 

79.15 

1836 

96  152 

72.493 

141.410 

3 

96  158 

1026.81 

-22.72 

0.25 

79.15 

1836 

96  337 

72.501 

141.424 

2 

96  327 

1026.50 

-23.28 

1.00 

63.68 

1836 

96  337 

72.501 

141.424 

2 

96  340 

1025.88 

-24.86 

0.50 

86.17 

1836 

96  507 

72.496 

141.425 

3 

96  513 

1026.59 

-25.50 

1.25 

65.08 

1836 

96  507 

72.496 

141.425 

3 

96  521 

1026.59 

-25.50 

1.25 

65.07 

1836 

96  647 

72.492 

141.418 

3 

96  654 

1025.72 

-27.00 

0.50 

87.58 

1836 

96  647 

72.492 

141.418 

3 

96  706 

1026.44 

-26.90 

0.75 

77.74 

1836 

96  831 

72.503 

141.405 

1 

96  834 

1025.94 

-27.30 

0.00 

65.39 

1836 

96  850 

72.482 

141.399 

1 

96  852 

1025.94 

-27.30 

0.00 

69.32 

1836 

961034 

72.496 

141 .450 

2 

961015 

1008.84 

•28.40 

0.25 

169.14 

1836 

961034 

72.496 

141.450 

2 

961039 

1024.91 

-27.38 

0.00 

159.26 

1836 

961216 

72.496 

141 .450 

3 

961200 

1025.06 

•28.34 

0.00 

133.95 

1836 

961216 

72.496 

141.450 

3 

961222 

1025.06 

-28.34 

0.00 

133.95 

1836 

961343 

72.499 

141.439 

2 

961345 

1023.91 

-28.34 

0.00 

69.27 

1836 

961358 

72.500 

141.480 

2 

961403 

1023.91 

-27.48 

0.25 

126.91 

390 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPD 

W  DIR 

1S36 

961 52S 

72.494 

141.446 

2 

961528 

1023.41 

-27.48 

1.50 

145.18 

1836 

961537 

72.495 

141. U9 

2 

961542 

1022.59 

-27.48 

1.50 

150.83 

1836 

961706 

72.496 

141,451 

2 

961712 

1022.16 

-26.42 

2.00 

156.45 

1836 

961720 

72.497 

141.457 

3 

961724 

1022.16 

-26.42 

2.00 

1S6.U 

1836 

961858 

72.499 

141.462 

2 

961851 

1020.50 

-25.30 

2.75 

150.81 

1836 

961858 

72.499 

141.462 

2 

961859 

1020.50 

-25.30 

2,75 

150.81 

1836 

962029 

72.497 

141.469 

3 

962028 

1020.22 

-24.32 

3.00 

146.58 

1836 

962040 

72.499 

141.472 

2 

9620U 

1019.56 

-24.10 

3.00 

142.36 

1836 

962206 

72.500 

141.476 

3 

962212 

1017.59 

-23.42 

4.50 

131.11 

1836 

962206 

72.500 

141.476 

3 

962226 

1017.59 

-23.42 

4.50 

131.10 

1836 

962349 

72.499 

141.510 

2 

962353 

1016.22 

-23.06 

5.25 

135.30 

1836 

962359 

72.506 

141.485 

3 

962359 

1016.22 

-23.06 

5.25 

135.29 

1836 

97 

126 

72.509 

141.506 

2 

97 

129 

1015.34 

-22.62 

5.25 

128.27 

1836 

97 

141 

72.513 

141.502 

3 

97 

147 

1014.69 

-22.36 

5.75 

125.44 

1836 

97 

141 

72.513 

141.502 

3 

97 

312 

1012.81 

-21.88 

7.25 

135.29 

1836 

97 

325 

72.520 

141.529 

2 

97 

329 

1012.81 

-21.88 

7.25 

135.27 

1836 

97 

U7 

72.524 

141 .528 

3 

97 

453 

1012.38 

-21.54 

7.00 

143.69 

1836 

97 

447 

72.524 

141.528 

3 

97 

509 

1011.78 

-21.54 

7,00 

140.88 

1836 

97 

628 

72.532 

141.544 

3 

97 

629 

1011.06 

-20.48 

7.00 

140.87 

1836 

99 

726 

72.423 

141.501 

2 

99 

812 

1036.97 

-27.26 

3.50 

342.15 

1836 

99 

726 

72.423 

141.501 

2 

99 

911 

1037.41 

-27,26 

3.75 

340.60 

1836 

99 

958 

72.414 

141.490 

2 

99 

957 

1037.59 

-27,34 

3.25 

340.61 

1836 

991142 

72.416 

141.530 

2 

991145 

1038.03 

-28.04 

3.00 

3U.81 

1836 

991142 

72.416 

141.530 

2 

991236 

1037.97 

-27.96 

3.25 

346.19 

1836 

991323 

72.418 

141.512 

2 

991327 

1037.91 

-28.34 

2.50 

343.39 

1836 

991420 

72.423 

141.517 

2 

991424 

1038.56 

-28.52 

2.50 

349.02 

1836 

991506 

72.416 

141.512 

2 

991509 

1038.25 

-28.22 

2.00 

349.02 

1836 

991603 

72.418 

141.517 

2 

991608 

1037.59 

-27.66 

2.00 

349.02 

1836 

991645 

72.416 

141.519 

2 

991648 

1037.25 

-27.38 

2.25 

356.05 

1836 

991746 

72.416 

141.516 

2 

991748 

1037.91 

-26.08 

2.00 

334.96 

1836 

991821 

72.420 

141.525 

2 

991827 

1038.13 

-25.72 

2.00 

349.01 

1836 

991926 

72.417 

141.531 

2 

991923 

1037.91 

-24.80 

1,50 

356.04 

1836 

992003 

72.418 

141.540 

2 

992009 

1037.59 

-24.50 

2.00 

14.31 

1836 

992106 

72.416 

141.542 

3 

992109 

1037.59 

-23.68 

1.50 

43.83 

1836 

992143 

72.418 

141.541 

2 

992150 

1037.25 

-23,50 

1.25 

36.80 

1836 

992242 

72.414 

141.549 

3 

992248 

1(»6.U 

-23.42 

1.75 

19.92 

1836 

992325 

72.418 

141.545 

2 

992329 

1036.38 

-23.28 

2.00 

62.11 

1836 

100 

21 

72.416 

141.564 

2 

100 

27 

1036.53 

-23.36 

2.25 

48.03 

1836 

100 

105 

72.417 

141.562 

3 

100 

111 

1036.38 

-23.24 

2.00 

39.58 

1836 

100 

202 

72.416 

141.579 

2 

100 

208 

1036.44 

-22.92 

1.75 

38.17 

1836 

100 

248 

72.413 

141.564 

2 

100 

248 

1035.94 

-23.24 

2.25 

46.60 

1836 

100 

342 

72.421 

141.565 

2 

100 

348 

1036.00 

-24.16 

2.25 

50.83 

1836 

100 

342 

72.421 

141 .565 

2 

100 

435 

1035.72 

-25.42 

2.75 

49.43 

1836 

100 

523 

72.420 

141.585 

3 

100 

529 

1035.16 

-25.68 

3.50 

49.41 

1836 

100 

523 

72.420 

141.585 

3 

100 

617 

1035.38 

-26.08 

2.50 

56.43 

1836 

100 

704 

72.422 

141.607 

3 

100 

709 

1035.28 

-26.08 

0.50 

52.20 

1836 

100 

704 

72.422 

141.607 

3 

100 

759 

1035.16 

-25.02 

1.00 

70,47 

1836 

100 

704 

72.422 

141.607 

3 

100 

802 

1035.06 

-25.16 

2.00 

93.09 

1836 

100 

848 

72.421 

141.609 

1 

100 

850 

1035.00 

-25.02 

1.50 

98.59 

1836 

100 

848 

72.421 

141.609 

1 

100 

948 

1035.06 

-25.38 

1.50 

95  78 

1836 

100 

848 

72.421 

141.609 

1 

1001030 

1034.94 

-25.72 

2.00 

85.93 

391 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

1836 

1001127 

72.424 

141.634 

2 

1001129 

1034.78 

-25.72 

2.00 

76.07 

1836 

1001129 

72.421 

141.641 

1 

1001215 

1034.63 

•25.86 

2.25 

87.30 

1836 

1001311 

72.418 

141.646 

2 

1001308 

1034.50 

•26.04 

1.75 

94.32 

1836 

1001311 

72.418 

141.646 

2 

1001359 

1034.06 

-25.98 

1.50 

87.29 

1836 

1001451 

72.420 

141,647 

2 

1001457 

1034.06 

-26.08 

1.25 

74.63 

1836 

1001540 

72.419 

141.641 

3 

1001547 

1034.50 

-25,72 

1.75 

69.01 

1836 

1001633 

72.420 

U1 .652 

2 

1001636 

1034.50 

•25.60 

2.00 

64.79 

1836 

1001725 

72.417 

141.668 

2 

1001727 

1034.28 

-25.02 

2,25 

64.77 

1836 

1001810 

72.420 

141.661 

2 

1001817 

1034.34 

•24.28 

3.50 

80.24 

1836 

1001810 

72.420 

141.661 

2 

1001905 

1034.28 

-24.32 

3.75 

80.24 

1836 

1001950 

72.417 

141.659 

2 

1001956 

1034.34 

-23.98 

3.75 

78.83 

1836 

1002045 

72.417 

141.675 

3 

1002048 

1034.41 

-23.58 

4.00 

81.64 

1836 

1002045 

72.417 

141.675 

3 

1002138 

1034.28 

-22.92 

4.25 

66.16 

1836 

1002224 

72.414 

141.686 

3 

1002227 

1034.00 

-22.58 

4.00 

66.15 

1836 

1002312 

72.419 

141.686 

2 

1002318 

1034.34 

-22.72 

4.25 

70.36 

1836 

101  0 

72.420 

141.700 

3 

1002359 

1034.28 

-22.54 

4.75 

71.76 

1836 

101  53 

72.420 

141 .697 

3 

101  59 

1034.06 

-21.88 

4.75 

70.35 

1836 

101  141 

72.416 

141.721 

3 

101  147 

1033.75 

-21.88 

5.00 

73.15 

1836 

101  233 

72.415 

141.703 

1 

101  236 

1034.34 

•22.76 

5.50 

71.74 

1836 

101  233 

72.415 

141.703 

1 

101  327 

1034.28 

-22.54 

5.00 

75.97 

1836 

101  418 

72.432 

141.718 

1 

101  421 

1034.34 

-22.98 

5.00 

74.55 

1836 

101  502 

72.420 

141.725 

3 

101  508 

1034.41 

-23.24 

5.00 

71.72 

1836 

101  643 

72.417 

141.722 

2 

101  648 

1034.50 

-24.68 

4.50 

45.00 

1836 

101  643 

72.417 

141.722 

2 

101  748 

1034.72 

-25.50 

4.75 

46.41 

1836 

101  825 

72.414 

141.726 

1 

101  827 

1035.06 

-25.56 

4.50 

42.31 

1836 

101  932 

72.427 

141.735 

2 

101  935 

1035.06 

-26.26 

4.75 

44.99 

1836 

101  932 

72.427 

141.735 

2 

1011008 

1035.22 

-26.08 

4.00 

40.77 

1836 

1011115 

72.415 

141.738 

3 

1011120 

1035.44 

-26.08 

4.00 

33.74 

1836 

1011117 

72.416 

141.736 

1 

1011154 

1035.28 

-26.86 

4.25 

33.74 

1836 

1011259 

72.413 

141.749 

3 

1011259 

1035.28 

•27.38 

4.50 

35.13 

1836 

1011259 

72.413 

141.749 

3 

1011338 

1035.38 

-27.26 

4.25 

33,7? 

1836 

1011259 

72.413 

141,749 

3 

1011U5 

1035.38 

-26.96 

4.50 

33.72 

1836 

1011519 

72.410 

141.740 

3 

1011524 

1035.50 

-27.12 

4.25 

22.48 

1836 

1011618 

72.412 

141.744 

3 

1011624 

1035.22 

•26.90 

4.50 

22.48 

1836 

1011703 

72.409 

141.744 

2 

1011706 

1035.28 

-26.56 

4.00 

21.07 

1836 

1011759 

72.413 

141.737 

2 

1011805 

1035.44 

•26.08 

3.75 

18.26 

1836 

1011800 

72.410 

141.742 

1 

1011843 

1035.78 

-25.72 

3.75 

21.08 

1836 

1012024 

72.404 

141.738 

3 

1012028 

1035.56 

-24.68 

4.00 

15.45 

1836 

1012119 

72.405 

141.741 

2 

1012126 

1035.44 

-24.86 

4.50 

15.45 

1836 

1012203 

72.404 

141.740 

3 

1012207 

1035.50 

-24.46 

4.50 

14.04 

1836 

1012300 

72.403 

141.734 

2 

1012307 

1035.38 

-24.06 

4.00 

358.58 

1836 

1012340 

72.401 

141.733 

2 

1012346 

1035.22 

•24.50 

4.50 

357.18 

1836 

102  41 

72.400 

141.727 

3 

102  47 

1035.16 

-24.50 

5.00 

354.37 

1836 

102  120 

72.397 

141.733 

3 

102  126 

1035.22 

-24.54 

4.50 

352.96 

1836 

102  223 

72.400 

141.722 

3 

102  228 

1035. 16 

-24.68 

4.25 

354.37 

1836 

102  223 

72.400 

141.722 

3 

102  259 

1034.94 

-24.68 

3.25 

343.13 

1836 

102  407 

72.396 

141.704 

1 

102  410 

1034.00 

-25.68 

3.50 

340.33 

1836 

102  439 

72.396 

141.714 

3 

102  4U 

1034.22 

-26.38 

3.00 

330.49 

1836 

102  439 

72.396 

141.714 

3 

102  552 

1034.63 

-27.26 

3.25 

336.11 

1836 

102  622 

^.393 

141.713 

3 

102  626 

1034.41 

-27.52 

3.75 

340.33 

1836 

102  622 

72.393 

141.713 

3 

102  735 

1033.91 

-28.22 

3.50 

334.70 

392 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

eUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPO 

U  DIR 

T836 

102  804 

72.391 

141.725 

1 

102 

807 

1034.00 

-27.38 

3.50 

331.99 

1836 

102  920 

72.390 

141.689 

1 

102 

923 

1033.19 

-28.22 

3.50 

330.49 

1836 

o 

IM 

72.390 

141.689 

1 

102 

947 

1032.97 

-28.U 

3.25 

309.42 

1836 

1021103 

72.389 

141.705 

2 

1021108 

1031.97 

•29.a 

3.00 

300.97 

1836 

1021103 

72.389 

141.705 

2 

1021132 

1031.63 

-28.70 

35,75 

295.34 

1836 

1021247 

72.391 

141.710 

2 

1021252 

1030. U 

-28.70 

4.00 

292.52 

1836 

1021313 

72.396 

141.690 

1 

1021316 

1029.78 

-28.70 

3.25 

ail. a 

1836 

1021313 

72.396 

141.690 

1 

1021429 

1028.69 

•28.34 

4.00 

281.30 

1836 

1021457 

72.394 

141.691 

2 

1021459 

1028.03 

•28.26 

4.25 

281.30 

1836 

1021609 

72.387 

141.685 

2 

1021613 

1026.38 

-28.26 

5.50 

278.49 

1836 

1021640 

72.389 

141.685 

2 

1021646 

1025.88 

•28.22 

6.00 

02.71 

1836 

1021748 

72.387 

141.678 

3 

1021752 

1025.28 

-27.52 

6.00 

281.31 

1836 

1021822 

72.387 

141.678 

2 

1021825 

1024.69 

-27.(« 

5.75 

281.31 

1836 

1021927 

72.388 

141.667 

2 

1021928 

1023.69 

•26.08 

6.50 

274.29 

1836 

1022002 

72.382 

141.660 

2 

1021959 

1023.25 

-25.78 

6.50 

275.71 

1836 

1022107 

72.384 

141 .651 

2 

1022107 

1021.78 

-24.68 

6.50 

270.09 

1836 

1022139 

72.383 

141.649 

3 

1022143 

1021.22 

-23.96 

6.25 

270.10 

1836 

1022140 

72.383 

141.649 

1 

1022255 

1020.28 

-23.28 

6.00 

274.32 

1836 

1022320 

72.380 

141.640 

3 

1022325 

1020.00 

-23.06 

5.50 

271.51 

1836 

103  30 

72.381 

141.624 

3 

103 

35 

1018.03 

-21.88 

4.50 

271.53 

1836 

103  58 

72.379 

141.621 

2 

103 

59 

1018.03 

-21.88 

4.50 

271.54 

1836 

103  210 

72.378 

141.614 

3 

103 

216 

1016.44 

-21.54 

2.50 

264.51 

1836 

103  238 

72.376 

141.630 

2 

103 

244 

1016.66 

-22.02 

1.50 

260.29 

1836 

103  355 

72.381 

141.625 

1 

103 

358 

1015.84 

-22.06 

1.25 

249.03 

1836 

103  419 

72.382 

141.599 

3 

103 

425 

1015.84 

-23.02 

1,50 

223.74 

1836 

103  558 

72.379 

141.595 

3 

103 

559 

1014.84 

•23.58 

1,75 

220.95 

1836 

103  743 

72.385 

141.592 

1 

103 

746 

1013.75 

-25.56 

1.75 

235.01 

1836 

103  907 

72.379 

141.618 

2 

103 

911 

1013.16 

-24.94 

1,50 

235.09 

1836 

103  907 

72.379 

141.618 

2 

103 

926 

1013.16 

•24.94 

1.50 

239.20 

1836 

1031051 

72.384 

141.607 

2 

1031056 

1012.38 

-26.60 

1.50 

223.74 

1836 

1031051 

72.384 

141.607 

2 

1031110 

1012.16 

•27.30 

1.00 

211.09 

1836 

1031234 

72.380 

141.616 

3 

1031238 

1011.28 

-28.26 

2.00 

201.24 

1836 

1031234 

72.380 

141.616 

3 

1031252 

1011.28 

•28.26 

2.00 

201.24 

1836 

1031435 

72.380 

141.600 

2 

1031420 

1010.78 

-28.30 

2.00 

212.50 

1836 

1031435 

72.380 

141.600 

2 

1031437 

1010.56 

-27.48 

1.25 

225.16 

1836 

1031557 

72.379 

141.609 

3 

1031559 

1010.19 

-26.96 

1.25 

219.53 

1836 

1031617 

72.384 

141.614 

2 

1031623 

1009.75 

-27.66 

1.25 

188.58 

1836 

1031737 

72.383 

141.611 

2 

1031741 

1009.97 

-26.90 

1.25 

192.80 

1836 

1031800 

72.380 

141.610 

2 

1031759 

1009.97 

-26.90 

1.25 

192.80 

1836 

1W1915 

72.384 

141.610 

3 

1031920 

1009.84 

-25.90 

1.50 

198.43 

1836 

1031941 

72.380 

141.611 

2 

1031941 

1009.47 

-24.68 

1.50 

213.90 

1836 

1032055 

72.383 

141.612 

3 

1032059 

1010.19 

-24.86 

2.00 

188.58 

1836 

1032121 

72.381 

141.610 

3 

1032125 

1010.41 

-25.16 

2.00 

173.12 

1836 

1032121 

72.381 

141.610 

3 

1032241 

1010.56 

-24.32 

2.25 

166.09 

1836 

1032258 

72.388 

141.616 

2 

1032259 

1010.56 

•24.32 

2.25 

166.08 

1836 

104  17 

72.389 

141.608 

3 

104 

23 

1010.41 

-23.90 

2.25 

173.12 

1836 

104  37 

72.389 

141.617 

2 

104 

38 

1010.63 

-23.76 

2.00 

185.77 

1836 

104  159 

72.391 

141.612 

3 

104 

159 

1011.00 

-24.28 

1.75 

157.64 

1836 

104  217 

72.388 

141.636 

2 

104 

223 

1010.94 

-24.32 

1.75 

154.82 

1836 

104  342 

72.413 

141.599 

2 

104 

3U 

1011.34 

-25.72 

1.50 

153.42 

1836 

104  358 

72.396 

141.614 

2 

104 

359 

1011.34 

-25.72 

1.50 

153.43 

3W 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIB  1 

U  SPD 

W  OiR 

1836 

104  538 

72.397 

141.624 

3 

104 

526 

1011.56 

-27.08 

1.75 

123.89 

1836 

104  538 

72.397 

141.624 

3 

104 

5U 

1011.94 

-27,30 

2.25 

114.04 

1836 

104  720 

72.397 

141.639 

2 

104 

711 

1012.16 

-28.48 

1.50 

140.75 

1836 

104  720 

72.397 

141.639 

2 

104 

725 

1012.16 

-28.48 

1.50 

140.74 

1836 

104  903 

72.385 

141.692 

1 

104 

858 

1012.38 

-29.22 

1.25 

122.53 

1836 

104  903 

72.385 

141.692 

1 

104 

904 

1012.09 

-29.80 

1.50 

106.92 

1836 

1041038 

72.401 

141.678 

2 

1041043 

1013.09 

-29.48 

1.50 

116.77 

1836 

1041038 

72.401 

141.678 

2 

1041046 

1013.09 

-29.48 

1.50 

116.78 

1836 

1041223 

72.396 

141.677 

2 

1041226 

1013.53 

-29.36 

1.50 

108.34 

1836 

1041223 

72.396 

141.677 

2 

1041231 

1013.81 

-29.58 

1.50 

104.13 

1836 

1041402 

72.396 

141.676 

2 

1041408 

1014.47 

-29.58 

1.50 

97.09 

1836 

1041414 

72.396 

141.680 

2 

1041417 

1014.47 

-29.58 

1.50 

97.09 

1836 

1041542 

72.396 

141.685 

2 

1041547 

1014.75 

-28.88 

1.50 

118.18 

1836 

1041556 

72.399 

141.678 

2 

1041559 

1014.75 

-28.88 

1.50 

118.18 

1836 

1041726 

72.395 

141.699 

3 

1041729 

1015.78 

-28.22 

1.25 

125.20 

1836 

1041740 

72.395 

141.690 

2 

1041744 

1015.78 

-26.34 

0.50 

137.85 

1836 

1041902 

72.396 

141.695 

2 

1041906 

1016.94 

-25,46 

1.75 

116.76 

1836 

1041918 

72.396 

141.697 

2 

1041925 

1016.94 

-25.46 

1.75 

116.76 

1836 

10420U 

72.397 

141.697 

2 

1042049 

1017.88 

-23.98 

1.25 

151.91 

1836 

1042100 

72.395 

141.702 

3 

1042059 

1017.88 

-23.98 

1.25 

151.91 

1836 

1042237 

72.395 

141.700 

3 

1042228 

1018.91 

-22.92 

1.75 

163.16 

1836 

1042237 

72.395 

141.700 

3 

1042238 

1019.69 

-22.76 

1.50 

175.81 

1836 

105  5 

72.395 

141.707 

3 

105 

10 

1020.28 

-22.02 

1.00 

177.22 

1836 

105  15 

72.395 

141.702 

3 

105 

20 

1020.28 

-22.02 

1.00 

177.22 

1836 

105  146 

72.395 

141.711 

3 

105 

152 

1021.50 

•21.18 

0.50 

118.15 

1836 

105  156 

72.393 

141.716 

2 

105 

159 

1021.50 

-21.18 

0.50 

118.14 

1836 

105  336 

72.399 

141.685 

2 

105 

343 

1022.81 

-a.24 

1.50 

113.94 

1836 

105  330 

72.408 

141,679 

2 

105 

334 

1022.81 

•23.24 

1.50 

113.96 

1836 

105  518 

72,395 

141.706 

3 

105 

513 

1023.53 

-23.98 

1.50 

104.11 

1836 

105  518 

72.395 

141.706 

3 

105 

523 

1023.53 

-23,98 

1.50 

104.09 

1836 

105  659 

72,397 

141,721 

2 

105 

659 

1024.78 

-25.20 

1.50 

109.70 

1836 

105  841 

72.395 

141.719 

1 

105 

841 

1025.50 

-25.72 

1.50 

71.84 

1836 

105  844 

72.377 

141.661 

1 

105 

846 

10».50 

-25.72 

1.50 

75.98 

1836 

1051025 

72.398 

141.720 

2 

1051029 

1026.59 

-25.20 

1.50 

97.08 

1836 

1051025 

72.396 

141.720 

2 

1051025 

1026.59 

-25.20 

1.50 

97.04 

1836 

1051208 

72,396 

141,742 

2 

1051213 

1027.31 

-26.12 

1.50 

84.37 

1836 

1051208 

72.398 

141.742 

2 

1051208 

1027.31 

-26.12 

1.50 

84.35 

1836 

1051352 

72.399 

141.777 

1 

1051355 

1027.59 

-26.08 

2.25 

87.14 

1836 

1051352 

72.394 

141.744 

2 

1051356 

1027.59 

-26.08 

2.25 

87.14 

1836 

1051535 

72.394 

141.738 

2 

1051540 

1028.25 

•24.68 

1.50 

98.42 

m6 

1051533 

72.395 

141.756 

2 

1051537 

1028.25 

-24.68 

1.50 

98.41 

1836 

1051711 

72.394 

141.746 

2 

1051716 

1028.53 

-23.98 

2.25 

74.50 

1836 

1051718 

72,395 

141.737 

2 

1051722 

1028.53 

•23.98 

2.25 

74.51 

1836 

1051851 

72.397 

141.764 

2 

1051858 

1028.31 

-22.66 

3.25 

80.12 

1836 

1051851 

72.397 

141.764 

2 

1051859 

1028.31 

-22.66 

3.25 

80.11 

1836 

1052036 

72.394 

141.766 

2 

1052043 

1028.97 

-21.00 

3.75 

80.11 

1836 

1052031 

72.396 

141.770 

2 

1052037 

1028.97 

-21.00 

3.75 

80.10 

1836 

1052215 

72.3W 

141.786 

3 

1052217 

1029.19 

-20.62 

4.50 

84.31 

1836 

1052215 

72.393 

141.786 

3 

1052222 

1029.19 

-20.62 

4.50 

84.30 

1836 

1052352 

72.398 

141.804 

3 

1052352 

1028.63 

-20.78 

5. DC 

78.66 

1836 

1052353 

72.394 

141.815 

2 

1052358 

1028.63 

-20.78 

5.00 

78.64 

394 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

10N6 

OUAL 

DATTIM 

Ptess 

AIR  T 

W  VO 

W  OtR 

1836 

106  135 

72.394 

141.837 

2 

106  140 

1029.06 

-21.26 

5.50 

87.06 

WF  1836 

106  133 

72.401 

141.825 

1 

106  137 

1029.06 

-21.26 

5.50 

87.05 

1836 

106  317 

72.406 

141.843 

2 

106  313 

1028.41 

-22.02 

S.OQ 

84.24 

1836 

106  317 

72.406 

141.843 

2 

106  322 

1028.41 

-22.02 

5.00 

84.22 

1836 

106  455 

72.403 

141.860 

3 

106  458 

1028.53 

-22.76 

4.50 

78.59 

1836 

106  455 

72.403 

141.860 

3 

106  SOI 

1028.97 

-22.92 

2.75 

186.86 

1836 

106  635 

72.403 

141.882 

3 

106  638 

1028.09 

•23.28 

4.75 

81.38 

1836 

105  841 

72.395 

141.719 

1 

105  841 

1025.50 

-25.72 

1.50 

71.72 

1836 

105  844 

72.377 

141.661 

1 

105  846 

1025.50 

-25.72 

1.50 

75.98 

1836 

105102$ 

72.398 

141.720 

2 

1051029 

1026.59 

-25.20 

1.50 

97.08 

1836 

105102$ 

72.398 

141.720 

2 

1051025 

1026.59 

-25.20 

1.50 

97.04 

1836 

10$120a 

72.398 

141.742 

2 

1051213 

1027.31 

-26.12 

1.50 

84.37 

1836 

10$1208 

72.398 

141.742 

2 

1051208 

1027.31 

•26.12 

1.50 

84.35 

1836 

10$1352 

72.399 

141.777 

1 

1051355 

1027.59 

-26.08 

2.25 

87.14 

1836 

1051352 

72.394 

141.744 

2 

1051356 

1027.59 

-26.08 

2.25 

87.14 

1836 

1051535 

72.394 

141.738 

2 

1051540 

1028.25 

-24.68 

1.50 

98.42 

1836 

1051533 

72.395 

141.756 

2 

1051537 

1028.25 

-24.68 

1.50 

98.41 

1836 

1051711 

72.394 

141.746 

2 

1051716 

1028.53 

-23.98 

2.25 

74.50 

1836 

1051718 

72.395 

141 .737 

2 

1051722 

1028.53 

-23.98 

2.25 

74.51 

1836 

1051851 

72.397 

141.764 

2 

1051858 

1028.31 

-22.66 

3.25 

80.12 

1836 

1051851 

72.397 

141.764 

2 

1051859 

1028.31 

-22.66 

3.25 

80.11 

1836 

1052036 

72.394 

141.766 

2 

1052043 

1028.97 

-21.00 

3.75 

80.11 

1836 

1052031 

72.396 

141.770 

2 

1052037 

1028.97 

-21.00 

3.75 

80.10 

1836 

1052215 

72.393 

141.786 

3 

1052217 

1029.19 

-20.62 

4.50 

84.31 

1836 

1052215 

72.393 

141.786 

3 

1052222 

1029.19 

-20.62 

4.50 

84.30 

1836 

1052352 

72.398 

141.804 

3 

1052352 

1028.63 

-20.78 

5.00 

78.66 

1836 

1052353 

72.394 

141.815 

2 

1052358 

1028.63 

-20.78 

5.00 

78.64 

1836 

106  13$ 

72.394 

141.837 

2 

106  140 

1029.06 

•21.26 

5.50 

87.06 

1836 

106  133 

72.401 

141.825 

1 

106  137 

1029.06 

-21.26 

5.50 

87.05 

1836 

106  317 

72.406 

141.843 

2 

106  313 

1028.41 

-22.02 

5.00 

84.24 

1836 

106  317 

72.406 

141.843 

2 

106  322 

1028.41 

-22.02 

5.00 

84.22 

1836 

106  455 

72.403 

141.860 

3 

106  458 

1028.53 

-22.76 

4.50 

78.59 

1836 

106  455 

72.403 

141.860 

3 

106  501 

1028.97 

-22.92 

2.75 

186.86 

1836 

106  635 

72.403 

141.882 

3 

106  638 

1028.09 

-23.28 

4.75 

81.38 

1836 

106  819 

72.398 

141.896 

1 

106  822 

1028.63 

-24.32 

5.50 

78.64 

1836 

106  819 

72.398 

141.896 

1 

106  829 

1028.63 

-24.32 

5.50 

82.75 

1836 

1061014 

72.403 

141.904 

2 

1061002 

1028.75 

•24.68 

5.25 

79.93 

1836 

1061014 

72.403 

141.904 

2 

1061019 

1028.75 

-24.68 

5.25 

79.93 

1836 

1061159 

72.405 

141.912 

2 

1061159 

1028.75 

-25.02 

5.00 

78.52 

1836 

1061331 

72.418 

141.937 

1 

1061332 

1028.69 

-25.02 

5.25 

72.87 

1836 

1061341 

72.404 

141.925 

2 

1061344 

1028.69 

-25.02 

5.25 

72.86 

1836 

1061512 

72.404 

141.920 

3 

1061517 

1028.41 

-25.34 

5.75 

74.28 

1836 

1061522 

72.400 

141.922 

2 

1061525 

1028.41 

-25.34 

5.75 

74.28 

1836 

1061657 

72.403 

141.930 

2 

1061700 

1028.47 

-24.16 

5.25 

68.65 

1836 

1061702 

72.400 

141.938 

3 

1061700 

1028.47 

-24.16 

5.25 

68.64 

1836 

1061839 

72.407 

141.960 

2 

1061842 

1027.25 

-22.36 

7.25 

75.65 

1836 

1061839 

72.407 

141.960 

2 

1061843 

1027.25 

•22.36 

7.25 

75.64 

1836 

1062015 

72.401 

141.968 

2 

1062019 

1027.69 

•20.48 

6.50 

72.82 

1836 

1062019 

72.402 

141.976 

3 

1062025 

1027.69 

-20.48 

6.50 

72.81 

m6 

1062157 

72.402 

141.998 

3 

1062200 

1027.38 

•20.08 

7.25 

71.38 

1836 

• 

1062200 

72.403 

142.000 

2 

1062200 

1027.38 

•20.08 

7.25 

71.37 

395 

MJOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

GUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

w  sm 

U  DIR 

TS36 

1062334 

72.404 

142.030 

2 

1062340 

1026.94 

-19.92 

8.00 

72.75 

1836 

1062341 

72.407 

142.025 

2 

1062348 

1026.94 

-19.92 

8.00 

72.74 

1836 

107  114 

72.403 

142.067 

3 

107  121 

1026.28 

-19.22 

8.00 

69.90 

1836 

107  121 

72.408 

142.058 

3 

107  128 

1026.28 

-19.22 

8.00 

69.88 

1836 

107  305 

72.410 

142.087 

2 

107  300 

1026.66 

-19.22 

8.00 

75.49 

1836 

107  305 

72.410 

142.087 

2 

107  309 

1026.88 

-19.56 

7.50 

76.88 

1836 

107  434 

72.413 

142.115 

3 

107  439 

1026.94 

-20.78 

8.00 

78.27 

1836 

107  434 

72.413 

142.115 

3 

107  449 

1026.94 

-20.78 

8.00 

78.25 

1836 

107  614 

72.414 

142.151 

3 

107  618 

1026.81 

-20.48 

9.00 

78.23 

1836 

107  758 

72.419 

142.210 

1 

107  758 

1026.75 

-21.14 

8.50 

75.35 

1836 

107  757 

72.420 

142.207 

2 

107  800 

1026.75 

-21.14 

8.50 

71.24 

1836 

107  758 

72.419 

142.210 

1 

107  821 

1027.09 

-20.66 

8.75 

76.72 

1836 

107  758 

72.419 

142.210 

1 

107  942 

1026.75 

-21.18 

8.75 

76.72 

1836 

1071003 

72.428 

142.222 

1 

1071006 

1026.50 

-21.32 

9.75 

78.12 

1836 

1071003 

72.428 

142.222 

1 

1071125 

1026.44 

-20.48 

10.00 

80.92 

1836 

1071147 

72.421 

142.279 

3 

1071151 

1026.22 

-21.48 

8.75 

71.04 

1836 

1071309 

72.444 

142.328 

1 

1071312 

1026.06 

-22.36 

9.00 

70.96 

1836 

1071327 

72.425 

142.311 

2 

1071330 

1026.06 

-22.36 

9.00 

70.96 

1836 

1071452 

72.423 

142.330 

2 

1071455 

1026.28 

-22.24 

9.00 

72.36 

1836 

1071509 

72.425 

142.333 

2 

1071512 

1026.28 

-21.88 

9.00 

73.75 

1836 

1071635 

72.426 

142.386 

2 

1071639 

1026.a 

-20.48 

9.00 

80.75 

1836 

1071648 

72.426 

142.382 

2 

1071654 

1026.44 

-20.48 

9.00 

80.72 

1836 

1071816 

72.431 

142.419 

2 

1071821 

1026.06 

-20.62 

8.50 

65.23 

1836 

1071827 

72.430 

142.421 

2 

1071830 

1026.06 

-20.62 

8.50 

65.20 

1836 

1071957 

72.429 

142.451 

2 

1072000 

1025.94 

•18.38 

9.50 

75.02 

1836 

1072008 

72.434 

142.461 

2 

1072015 

1025.72 

•18.34 

10.00 

73.59 

1836 

1072136 

72.434 

142.507 

3 

1072140 

1025.44 

•16.98 

9.75 

80.59 

1836 

1072147 

72.436 

142.509 

2 

1072154 

1025.U 

-16.98 

9.75 

80.56 

1836 

1072313 

72.438 

142.555 

3 

1072319 

1025.06 

-17.20 

9.75 

72.09 

1836 

1072329 

72.443 

142.547 

2 

1072336 

1024.91 

•17.46 

10.50 

70.66 

1836 

108  52 

72.441 

142.606 

3 

108  58 

1024.84 

-16.94 

9.75 

73.U 

1836 

108  110 

72.U7 

142.600 

3 

108  116 

1024.41 

-17.72 

10.00 

73.40 

1836 

108  232 

72.446 

142.662 

2 

108  239 

1024.63 

-16.98 

9.75 

74.77 

1836 

108  252 

72.453 

142.653 

2 

108  257 

1024.63 

-16.98 

9.75 

74.74 

1836 

108  412 

72.456 

142.677 

2 

108  416 

1024.25 

-17.90 

9.50 

76.14 

1836 

108  412 

72.456 

142.677 

2 

108  439 

1024.25 

•18.00 

10.00 

73.31 

1836 

108  736 

72.463 

142.776 

2 

108  806 

1024.03 

-19.38 

9.25 

71.80 

1836 

108  736 

72.463 

142.776 

2 

108  921 

1024.03 

-19.92 

9.00 

75.99 

1836 

108  949 

72.465 

142.809 

1 

108  952 

1024.69 

-19.92 

8.75 

78.78 

1836 

1081135 

72.469 

142.864 

2 

1081139 

1024.25 

-19.86 

9.50 

78.73 

1836 

1081135 

72.469 

142.864 

2 

1081248 

1024.13 

-20.66 

9.25 

74.47 

1836 

1081315 

72.473 

142.927 

3 

1081316 

1024.13 

-20.48 

8.75 

75.84 

1836 

1081430 

72.479 

142.934 

2 

1081430 

1024.13 

-20.66 

8.50 

75.79 

1836 

1081457 

72.471 

142.938 

2 

1081500 

1024.03 

•21.32 

8.00 

74.38 

1836 

1081614 

72.478 

142.978 

3 

1081618 

1023.75 

•20.48 

9.00 

75.76 

1836 

1081637 

72.478 

142.997 

3 

1081642 

1024.13 

•20.14 

8.50 

78.53 

1836 

1081756 

72.482 

143.043 

2 

1081757 

1023.69 

-19.38 

8.00 

79.90 

1836 

1081816 

72.483 

143.039 

2 

1081822 

1023.69 

•18.56 

9.00 

75.65 

1836 

1081936 

72.481 

143.060 

2 

1081936 

1022.81 

-17.30 

10.00 

77.05 

1836 

1081955 

72.487 

143.081 

3 

1082000 

1022.81 

-17.30 

10.00 

77.02 

1836 

1082115 

72.488 

143.113 

3 

1082116 

1023.53 

-16.50 

9.00 

81.21 
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BUOY 
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W  SPO 

W  DtR 

1836 

1082136 

72.490 

143.128 

2 

1082142 

1023.19 

•16.12 

9.25 

78.36 

1836 

1082252 

72.492 

143.159 

3 

1082252 

1023.09 

-15.76 

9.50 

76.93 

1836 

1082317 

72.498 

143.154 

2 

1082324 

1022.97 

-15.90 

9.50 

75.50 

1836 

109  32 

72.497 

143.206 

3 

109 

37 

1022.16 

-15.54 

10.00 

75.47 

1836 

109  100 

72.502 

143.205 

3 

109 

100 

1022.16 

-15.54 

10.00 

75.44 

1836 

109  211 

72.502 

143.253 

2 

109 

218 

1022.53 

-15.54 

8.75 

78.22 

1836 

109  240 

72.507 

143.248 

3 

109 

245 

1022.47 

-15.62 

9.00 

79.60 

1836 

109  350 

72.512 

143.268 

2 

109 

354 

1022.25 

-15.80 

9.25 

73.97 

1836 

109  423 

72.513 

143.307 

1 

109 

425 

1022.00 

-15.50 

9.25 

78.15 

1836 

109  423 

72.513 

143.307 

1 

109 

752 

1022.88 

-17.16 

9.00 

353.75 

1836 

109  857 

72.523 

143.376 

1 

109 

900 

1022.66 

-18.04 

9.75 

82.15 

1836 

109  936 

72.523 

143.368 

2 

109 

940 

1022.66 

-18.42 

9.50 

86.48 

1836 

1091120 

72.534 

143.U1 

2 

1091125 

1022.81 

-18.20 

9.25 

82.22 

1836 

1091120 

72.534 

143.U1 

2 

1091224 

1022.81 

-18.68 

8.00 

82.17 

1836 

1091304 

72.534 

143.474 

2 

1091309 

1022.97 

-18.52 

9.00 

86.37 

1836 

1091408 

72.536 

143.465 

2 

1091412 

1022.66 

-17.68 

9.75 

83.54 

1836 

1091408 

72.536 

143.465 

2 

1091443 

1022.53 

-18.00 

9.75 

87.76 

1836 

1091551 

72.544 

143.529 

2 

1091555 

1022.31 

-17.64 

10.00 

87.72 

1836 

1091625 

72.545 

143.543 

3 

1091630 

1022.81 

-17.42 

9.50 

87.67 

1836 

1091731 

72.548 

143.562 

3 

1091737 

1022.53 

•16.64 

10.00 

84.84 

1836 

1091804 

72.552 

143.570 

2 

1091810 

1023.09 

-16.60 

9.50 

93.26 

1836 

1091805 

72.554 

143.567 

1 

1091912 

1022.88 

•15.24 

8.50 

93.26 

1836 

1091944 

72.557 

143.607 

2 

1091949 

1023.09 

•14.94 

8.50 

94.64 

1836 

1092054 

72.557 

143.628 

3 

1092058 

1022.66 

-14.54 

10.00 

93.19 

1836 

1092054 

72.557 

143.628 

3 

1092131 

1022.59 

•14.22 

9.75 

91.77 

1836 

1092232 

72.563 

143.666 

2 

1092236 

1022.81 

-14.06 

9.75 

97.37 

1836 

1092303 

72.571 

143.666 

2 

1092312 

1022.51 

-13.48 

9.50 

100.16 

1836 

110  10 

72.571 

143.701 

3 

110 

516 

1021  .U 

-13.66 

8.00 

102.95 

1836 

110  10 

72.571 

143.700 

1 

110 

13 

1022.59 

-12.92 

9.75 

98.71 

1856 

110  46 

72.577 

143.710 

2 

110 

52 

1022.47 

-12.92 

9.25 

98.70 

1836 

110  149 

72.576 

143.746 

2 

110 

155 

1021.88 

-13.06 

9.50 

100.08 

1836 

110  228 

72.595 

143.758 

2 

110 

230 

1022.38 

-13.10 

9.00 

95.83 

1836 

110  228 

72.595 

143.758 

2 

110 

330 

1022.09 

-13.14 

8.50 

101.45 

1836 

110  412 

72.583 

143.795 

1 

110 

415 

1022.16 

•13.58 

8.00 

104.24 

1836 

110  511 

72.594 

143.795 

2 

110 

516 

1021.44 

-13.66 

8.00 

102.81 

1836 

110  651 

72.600 

143.834 

1 

110 

654 

1021.72 

•14.10 

8.25 

108.41 

1836 

110  651 

72.600 

143.834 

1 

110 

742 

1021.44 

-14.36 

7.50 

102.76 

1836 

110  835 

72.608 

143.864 

2 

110 

837 

1021.22 

-14.54 

7.00 

101.16 

1836 

110  925 

72.609 

143.871 

2 

110 

928 

1021.06 

-14.94 

6.25 

102.71 

1836 

110  925 

72.609 

143.871 

2 

1101019 

1020.84 

-15.80 

22.00 

95.68 

1836 

1101107 

72.614 

143.886 

3 

1101113 

1020.34 

-15.62 

7.00 

97.08 

106 

1101110 

72.612 

143.892 

1 

1101203 

1019.56 

-15.10 

7.75 

99.87 

1836 

1101252 

72.616 

143.924 

2 

1101255 

1019.69 

-15.10 

7.50 

98.44 

1836 

1101346 

72.624 

143.930 

1 

1101349 

1018.91 

-15.10 

7.50 

95.61 

1836 

1101346 

72.624 

143.930 

1 

1101430 

1018.75 

-15.06 

7.25 

97.01 

1836 

1101528 

72.619 

143.954 

3 

1101530 

1018.47 

-15.28 

6.50 

89.96 

1836 

1101613 

72.623 

143.962 

3 

1101613 

1017.75 

-14.88 

6.75 

91.35 

1836 

1101710 

72.625 

143.975 

2 

1101712 

1017.U 

-14.54 

6.50 

87.12 

1836 

1101749 

72.628 

143.977 

2 

1101754 

1017.16 

-14.10 

5.50 

87.11 

1836 

1101752 

72.628 

143.986 

1 

1101857 

1016.66 

-13.48 

6.00 

87.10 

1836 

1101932 

72.629 

144.001 

3 

1101936 

1016.50 

-13.70 

6.00 

78.65 

397 


»X>Y 

LOCTIH 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

1836 

1102031 

72.633 

1U.02S 

2 

1102037 

1016.28 

-12.78 

5.50 

84.25 

1836 

1102113 

72.634 

1U.010 

2 

1102112 

1015.50 

•12.84 

5.00 

87.05 

1836 

1102209 

72.629 

1U.032 

1 

1102212 

1015.00 

-12.40 

5.25 

77.20 

1836 

1102209 

72.629 

1U.032 

1 

1102254 

1015.34 

-12.30 

5,25 

75,78 

1836 

1102350 

72.631 

1U.047 

2 

1102348 

1014.53 

-12.08 

4.75 

78.59 

1836 

111  35 

72.632 

144.069 

2 

111 

40 

1013.75 

-11.96 

5.00 

72.94 

1836 

111  129 

72.635 

144.068 

2 

111 

128 

1014.13 

-12.14 

4.50 

77.14 

1836 

111  216 

72.636 

1U.066 

2 

111 

221 

1013.16 

-11.38 

3.50 

74.33 

1836 

111  216 

72.636 

1U.066 

2 

111 

315 

1013.53 

-11.38 

3.75 

61.68 

1836 

111  216 

72.636 

1U.066 

2 

111 

358 

1013.31 

-11.60 

3.75 

54.« 

1836 

111  450 

72.635 

iu.oa8 

3 

111 

455 

1012.44 

-11.70 

3.50 

41.98 

1836 

111  450 

72.635 

1U.088 

3 

111 

543 

1012.44 

-12.14 

3.75 

36.34 

1836 

111  629 

72.636 

1U.102 

3 

111 

630 

1012.28 

-11.74 

3.50 

33.52 

1836 

111  813 

72.641 

144.069 

2 

111 

816 

1012.00 

-11.96 

3.25 

20.70 

1836 

111  912 

72.638 

1U.109 

1 

111 

912 

1011.94 

-12.18 

2.25 

12.42 

1836 

111  912 

72.638 

1U.109 

1 

111 

957 

1012.38 

-12.14 

2.50 

11.00 

1836 

1111056 

72.639 

144.114 

2 

1111100 

1012.22 

-12.08 

2.25 

3.96 

1836 

1111056 

72.639 

144.114 

2 

1111140 

1012.09 

-12.04 

2.00 

2.55 

1836 

1111237 

72.640 

1U.119 

3 

1111242 

1011.72 

-11.74 

2.00 

340.05 

1836 

1111324 

72.639 

144.126 

1 

1111327 

1011.88 

-12.U 

2.25 

335.82 

1836 

1111324 

72.639 

144.126 

1 

1111421 

1011.94 

•11.38 

3.00 

347,07 

1836 

1111507 

72.638 

144.126 

2 

1111506 

1011.78 

-11.30 

2.50 

354.10 

1836 

1111602 

72.639 

144.127 

2 

1111600 

1011.00 

•11.26 

2.50 

349.88 

1836 

1111650 

72,637 

144.139 

2 

1111651 

1011.22 

•11.60 

2.00 

333.00 

1836 

1111650 

72.637 

144.139 

2 

1111742 

1011.28 

-10.70 

2.00 

328.77 

1836 

1111828 

72-639 

1U.143 

2 

1111830 

1011.50 

-10.34 

2.00 

317.52 

1836 

1111828 

72.639 

144.143 

2 

1111921 

1027.a 

-10.12 

21.75 

317.52 

1836 

1111828 

72.639 

144.143 

2 

1112010 

1012.09 

-10.04 

2.00 

292.20 

1836 

1112058 

72.634 

1U.133 

2 

1112100 

1012.28 

•9.60 

2.00 

293.62 

1836 

1112149 

72.637 

144.140 

3 

1112151 

1012.09 

-10.12 

2.00 

292.21 

1836 

1112151 

72.636 

144.139 

1 

1112248 

1012.59 

-9.90 

2.00 

279,55 

1836 

1112329 

72.635 

144.139 

3 

1112330 

1013.03 

-9.72 

2.00 

275.33 

1836 

112  25 

72.636 

144.137 

3 

112 

25 

1013.03 

•9.30 

2.00 

278.15 

1836 

112  108 

72.634 

144.146 

3 

112 

107 

1012.U 

-9.52 

2.00 

296.42 

1836 

112  204 

72.640 

144.148 

3 

112 

209 

1013.09 

-9.30 

1.00 

264.07 

1836 

112  204 

72.640 

1U.148 

3 

112 

254 

1013.75 

-9.86 

1.50 

230.32 

1836 

112  346 

72.652 

144.130 

1 

112 

349 

1013.69 

-11.34 

1.25 

242.99 

1836 

112  431 

72.639 

144.118 

1 

112 

434 

1014.53 

-13.00 

1.00 

235.98 

1836 

112  431 

72.639 

1U.118 

1 

112 

531 

1015.28 

-13.48 

0.25 

178.33 

1836 

112  607 

72.639 

144.159 

2 

112 

610 

1015.56 

-13.66 

0.00 

175.49 

1836 

112  607 

72.639 

144.159 

2 

112 

716 

1015.78 

-13.54 

1.00 

189.53 

1836 

112  900 

72.647 

144.160 

1 

112 

900 

1016.06 

•13.48 

0.00 

41.73 

1836 

112  900 

72.647 

ia.160 

1 

112 

936 

1016.78 

-13.84 

1.00 

99.53 

1836 

1121044 

72.645 

144.152 

2 

1121048 

1016.U 

-12.92 

0.75 

110.78 

1836 

1121044 

72.645 

144.152 

2 

1121118 

1017.44 

-13.10 

1.00 

71,41 

1836 

1121228 

72.640 

1U.174 

3 

1121230 

1017.81 

-12.30 

0.25 

72.80 

1836 

1121302 

72.640 

144.140 

1 

1121303 

1018.25 

-12.18 

0.50 

55.94 

1836 

1121404 

72.645 

1U.178 

2 

1121409 

1017.88 

-12.14 

0.00 

67.18 

1836 

1121549 

72.643 

144.174 

2 

1121549 

1018.41 

-10.70 

0.75 

61.54 

1836 

1121625 

72.644 

144.179 

2 

1121624 

1019.19 

-10.70 

1.25 

82.63 

1836 

1121750 

72,647 

144.182 

2 

1121730 

1019.19 

-10.04 

1.25 

77.00 

396 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONC 

OUAL 

DATTIM 

PRESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  OIR 

1836 

1121K>5 

72.646 

1U.1W 

2 

1121809 

1019.69 

-10.56 

2.25 

84.02 

1836 

1121908 

72.647 

ia.191 

2 

1121913 

1019.63 

-9.56 

3.25 

81.20 

1836 

1121908 

72.647 

144.191 

2 

1121948 

1019.75 

-9.86 

3.00 

».42 

1836 

1121908 

72.647 

144.191 

2 

1122047 

1020.50 

-10.00 

4.00 

65.74 

1836 

1122127 

72.645 

1U.209 

1 

1122129 

1020.28 

-10.34 

3.75 

69.94 

1836 

1122127 

72.645 

1U.209 

1 

1122235 

1021.06 

-12.52 

4.00 

54.46 

1836 

1122308 

72.645 

144.229 

3 

1122314 

1021.66 

-12.44 

4.00 

79.76 

1836 

113  11 

72.650 

144.225 

1 

113 

14 

1022.16 

-13.14 

4.00 

72.72 

1836 

113  11 

72.650 

1U.225 

1 

113 

44 

1022.53 

-13.70 

3.75 

75.54 

1836 

113  152 

72.649 

144.239 

3 

113 

157 

1022.31 

-13.48 

3.75 

71.31 

1836 

113  152 

72.649 

144.239 

3 

113 

233 

1023.19 

-13.70 

3.75 

76.92 

1836 

113  334 

72.645 

144.295 

2 

113 

338 

1023.75 

-13.44 

3.75 

75.48 

1836 

113  334 

72.645 

144.295 

2 

113 

414 

1023.47 

-14.24 

3.25 

72.63 

1836 

113  334 

72.645 

144.295 

2 

113 

520 

1023.97 

-14.24 

3.50 

72.63 

1836 

113  334 

72.645 

144.295 

2 

113 

550 

1024.63 

-14.76 

3.25 

75.45 

1836 

113  730 

72.656 

144.283 

2 

113 

851 

1025.34 

-16.90 

3.00 

75.39 

1836 

113  913 

72.665 

144.296 

1 

113 

915 

1026.22 

-17.46 

2.75 

81.08 

1836 

1131032 

72.657 

144.314 

2 

1131030 

1026.66 

-18.00 

3.00 

83.87 

1836 

1131032 

72.657 

144.314 

2 

1131057 

1027.09 

-18.04 

2.75 

351.05 

1836 

1131216 

72.656 

144.328 

3 

1131218 

1027.38 

-19.04 

3.00 

78.23 

1836 

1131216 

72.656 

144.328 

3 

1131241 

1027.59 

-19.08 

3.50 

81. C3 

1836 

1131353 

72.657 

144.344 

1 

1131356 

1028.03 

-19.22 

3.25 

82.42 

1836 

1131423 

72.661 

144.346 

2 

1131427 

1028.47 

-19.74 

3.25 

79.60 

1836 

1131538 

72.657 

144.353 

2 

1131542 

1028.97 

-19.30 

3.00 

81.00 

1836 

1131602 

72.655 

ia.344 

1 

1131603 

1029.19 

-19.12 

3.25 

81.00 

1836 

1131717 

72.659 

144.369 

3 

1131723 

1029.56 

-17.68 

2.50 

82.40 

1836 

1131746 

72.657 

144.369 

3 

1131751 

1029.94 

-18.60 

2.75 

78.16 

1836 

1131857 

72.662 

1M.389 

2 

1131900 

1029.72 

-16.94 

3.00 

79.56 

1836 

1131927 

72.666 

ia.415 

2 

1131930 

1030.50 

-16.32 

2.25 

82.34 

1836 

1132036 

72.661 

144.398 

3 

1132042 

1030.56 

-15.24 

3.50 

76.71 

1836 

1132109 

72.660 

144.402 

2 

1132114 

1030.78 

-15.10 

4.00 

75.31 

1836 

1132217 

72.662 

144.411 

2 

1132220 

1030.94 

-13.84 

3.75 

82.33 

1836 

1132217 

72.662 

144.411 

2 

1132250 

1030.59 

-13.70 

3.50 

78.11 

1836 

1132356 

72.664 

144.429 

3 

114 

0 

1031.81 

-13.U 

3.25 

76.69 

1836 

114  26 

72.663 

144.444 

2 

114 

29 

1031.28 

-13.70 

3.75 

78.08 

1836 

114  141 

72.663 

144.445 

3 

114 

145 

1032.09 

-13.62 

3.75 

71.04 

1836 

114  205 

72.661 

144.460 

2 

114 

212 

1031.88 

-13.48 

3.75 

76.65 

1836 

114  322 

72.660 

144.456 

2 

114 

326 

1032.03 

-13.84 

4.00 

76.64 

1836 

114  345 

72.667 

144.442 

2 

114 

351 

1032.16 

-14.18 

3.75 

80.87 

1836 

114  527 

72.664 

1U.462 

3 

114 

508 

1033.25 

-16.32 

3.00 

78.06 

1836 

114  527 

72.664 

144.462 

3 

114 

530 

1033.25 

-16.32 

3.00 

78.04 

1836 

114  706 

72.659 

144.467 

1 

114 

651 

1033.69 

-17.72 

3.25 

82.26 

1836 

114  706 

72.659 

1U.467 

1 

114 

709 

1033.84 

-18.16 

2.75 

82.26 

1836 

114  851 

72.659 

144.481 

1 

114 

838 

1034.28 

-18.34 

3.00 

86.41 

1836 

114  851 

72.659 

144.481 

1 

114 

853 

1034.28 

•18.34 

3.00 

90.68 

1836 

1141019 

72.668 

144.484 

2 

1141023 

1034.41 

-19.44 

2.75 

89.27 

1836 

1141019 

72.668 

144.484 

2 

1141036 

1034.41 

-19.00 

3.00 

179.27 

1836 

1141204 

72.661 

144.487 

2 

11*1208 

1034.72 

-20.62 

2.25 

89.26 

1836 

1141204 

72.661 

144.487 

2 

1141220 

1034.72 

-20.62 

2.25 

89.26 

1836 

1141344 

72.662 

144.493 

2 

1141341 

1034.84 

-20.14 

2.25 

90.66 

1836 

1141402 

72.670 

144.501 

1 

1141405 

1034.72 

-20.48 

2.00 

92.06 

J99 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

1836 

1U1S26 

72.660 

144.495 

2 

1141529 

1034.56 

•20.48 

2.25 

89.25 

1836 

1141544 

72.662 

1U.492 

3 

1141550 

1035.16 

-20.78 

2.25 

93.47 

1836 

1141707 

72.661 

1U.499 

3 

1141711 

1035.00 

-19.12 

2.75 

111.75 

1836 

1141727 

72.660 

144.494 

3 

1141730 

1035.00 

-19.12 

2.75 

111.75 

1836 

1141844 

72.664 

144.491 

3 

1141847 

1035.06 

-18.08 

2.75 

101.91 

1836 

1141844 

72.664 

1U.491 

3 

1141906 

1034.41 

-18.00 

3.00 

86.44 

1836 

1142023 

72.662 

1U.49S 

3 

1142027 

1035.00 

-17.34 

2.50 

103.32 

1836 

1142048 

72.661 

144.492 

3 

1142053 

1034.72 

-16.98 

2.50 

110.35 

1836 

1142205 

72.664 

ia.490 

2 

1142208 

1034.94 

-16.32 

2.50 

117.38 

1836 

1142226 

72.660 

1U.497 

2 

1142230 

1034.94 

-16.32 

2.50 

117.38 

1836 

1142345 

72.663 

144.493 

2 

1142351 

1034.41 

-16.24 

2.75 

127.22 

1836 

115  126 

72.664 

144.494 

3 

115  130 

1034.41 

•14.88 

1.75 

123.00 

1836 

115  144 

72.661 

1U.500 

3 

115  144 

1034.06 

-15.28 

1.75 

118.78 

1836 

115  311 

72.663 

1U.485 

2 

115  312 

yaa.a 

-15.90 

1.25 

117.38 

1836 

115  311 

72.663 

1U.485 

2 

115  330 

1(03.63 

-15.90 

1.25 

117.39 

1836 

115  503 

72.663 

1U.489 

3 

115  453 

1033.91 

-16.28 

1.75 

148.32 

1836 

115  503 

72.663 

144.489 

3 

115  511 

1034.13 

-15.94 

1.25 

153.95 

1836 

115  646 

72.662 

144.493 

2 

115  651 

1033.69 

-15.80 

1.00 

152.54 

1836 

115  828 

72.647 

1U.492 

1 

115  823 

1033.19 

-15.58 

0.75 

159.51 

1836 

115  828 

72.647 

1U.492 

1 

115  827 

1033.19 

-15.58 

0.75 

163.79 

1836 

1151008 

72.660 

144.500 

1 

1151011 

1033.13 

-15.72 

0.00 

152.53 

1836 

1151008 

72.660 

144.500 

1 

1151012 

1033.13 

-15.72 

0.00 

152.53 

1836 

1151152 

72.660 

144.490 

2 

1151156 

1033.03 

-16.76 

0.50 

214.41 

1836 

1151332 

72.661 

1U.497 

2 

1151330 

1032.47 

-16.50 

1.25 

288.94 

1836 

1151339 

72.665 

1U.485 

1 

1151342 

1032.53 

•16.50 

1.00 

284.73 

1836 

1151514 

72.660 

144.488 

2 

1151515 

1032.16 

•15.58 

1.00 

305.82 

1836 

1151523 

72.662 

144.484 

3 

1151527 

1032.16 

-15.58 

1.00 

305.83 

1836 

1151655 

72.660 

144.493 

3 

1151659 

1032.31 

•15.84 

1.75 

288.95 

1836 

1151704 

72.660 

144.491 

3 

1151709 

1031.97 

-15.58 

2.00 

297.38 

1836 

1151832 

72.662 

144.491 

3 

1151839 

1032.31 

-16.50 

1.75 

305.82 

1836 

1151832 

72.662 

144.491 

3 

1151850 

1032.31 

-16.50 

1.75 

305.82 

1836 

1152013 

72.661 

144.490 

3 

1152018 

1032.03 

-16.20 

1.25 

290.35 

1836 

1152027 

72.660 

144.493 

2 

1152030 

1032.03 

-16.20 

1.25 

290.35 

1836 

1152153 

72.658 

144.498 

2 

1152159 

1031.38 

-16.06 

1.25 

281.91 

1836 

1152207 

72.658 

144.491 

3 

1152211 

1031.16 

-16.32 

1.25 

295.97 

1836 

1152334 

72.660 

144.486 

2 

1152341 

1031.38 

-15.46 

1.25 

304.42 

1836 

1152344 

72.655 

1U.489 

2 

1152350 

1031.38 

-15.46 

1.25 

304.42 

1836 

116  115 

72.658 

144.480 

3 

116  121 

1030.94 

-15.80 

1.50 

336.76 

1836 

116  124 

72.655 

144.500 

3 

116  126 

1030.94 

-15.80 

1.50 

336.76 

1836 

116  258 

72.653 

1U.494 

2 

116  309 

1030.28 

-18.34 

2.00 

7.69 

1836 

116  258 

72.653 

144.494 

2 

116  257 

1030.78 

-18.42 

2.00 

7.69 

1836 

116  441 

72.659 

144.482 

3 

116  444 

1030.50 

-18.96 

1.75 

10.51 

1836 

116  441 

72.659 

1U.482 

3 

116  450 

1030.50 

-18.96 

1.75 

10.52 

1836 

116  623 

72.657 

144.479 

1 

116  626 

1030.06 

-19.44 

1.75 

27.40 

1836 

116  623 

72.657 

144.479 

1 

116  627 

1030.06 

-19.44 

1.75 

207.40 

1836 

116  807 

72.652 

144.486 

2 

116  811 

1029.94 

-19.78 

1.25 

347.95 

1836 

116  807 

72.652 

144.486 

2 

116  811 

1029.94 

-19.78 

1.25 

352.23 

1836 

116  954 

72.655 

1U.487 

2 

116  951 

1029.19 

-20.48 

1.75 

23.17 

1836 

116  954 

72.655 

144.487 

2 

116  959 

1029.19 

•20.48 

1.75 

23.17 

1836 

1161138 

72.655 

144.486 

2 

1161144 

1028.97 

-21.40 

1.25 

33.01 

1836 

1161318 

72.657 

144.503 

1 

1161320 

1028.69 

-21.54 

1.25 

33.00 

400 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTtM 

PftESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

1836 

1161321 

72.656 

144.499 

2 

1161321 

1028.69 

-21.54 

1.25 

32.99 

1836 

1161500 

72.652 

1U.489 

3 

1161500 

1028.31 

-21.96 

1.00 

37.22 

1836 

1161500 

72.652 

1U.489 

3 

1161500 

1028.31 

■21.96 

1.00 

37.23 

1836 

1161642 

72.655 

144.500 

2 

1161647 

1027.75 

•21.48 

1.50 

30.19 

1836 

1161639 

72.654 

1U.487 

3 

1161647 

1027.75 

•21.48 

1.50 

30.19 

1836 

1161826 

72.653 

1U.495 

2 

1161830 

1027.38 

-21.88 

2.50 

17.54 

1836 

1161821 

72.654 

1U.493 

2 

1161826 

1027.38 

-21.88 

2.50 

17.53 

1836 

1162006 

72.652 

144.493 

2 

1162009 

1026.94 

-19.78 

2.00 

21.75 

1836 

1162000 

n.6S6 

1U.491 

3 

1162000 

10^.94 

-19.78 

1.75 

23.16 

1836 

1162141 

72.653 

144.491 

2 

1162147 

1026.88 

-18.52 

2.25 

7.69 

1836 

1162142 

72.653 

144.491 

2 

1162148 

1026.88 

-18.52 

2.25 

7.69 

1836 

1162323 

72.652 

1U.497 

2 

1162327 

1026.50 

-17.78 

2.75 

17.53 

1836 

1162323 

72.652 

144.500 

3 

1162329 

1026.50 

-17.78 

2.75 

17.53 

1836 

117  102 

72.647 

1U.496 

2 

117 

108 

1025.72 

-16.64 

2.50 

17.53 

1836 

117  103 

72.651 

144.498 

2 

117 

109 

1025.72 

•16.64 

2.50 

17.53 

1836 

117  242 

72.645 

144.512 

2 

117 

248 

1026.06 

-16.50 

2.25 

13.30 

1836 

117  245 

72.654 

1U.488 

2 

117 

250 

1026.06 

-16.50 

2.25 

13.31 

1836 

117  422 

72.650 

144.477 

2 

117 

429 

1(»6.59 

-18.12 

1.75 

7.71 

1836 

117  428 

72.608 

1U.559 

1 

117 

430 

1026.59 

-18.12 

1.75 

7.66 

1836 

117  601 

72.649 

144.494 

3 

117 

609 

1027.09 

-21.14 

1.50 

0.62 

1836 

117  745 

72.646 

144.484 

2 

117 

748 

1027.09 

-23.42 

1.50 

13.32 

1836 

117  745 

n.iM 

144.484 

2 

117 

759 

1027.09 

-23.42 

55.00 

183.48 

1836 

117  942 

72.655 

144.522 

2 

117 

929 

1027.38 

-23.94 

0.75 

20.28 

1836 

117  942 

72.655 

144.522 

2 

117 

941 

1027.09 

-24.64 

1.25 

23.12 

1836 

1171125 

72.647 

ia.480 

2 

1171130 

1027.09 

-24.98 

1.00 

14.71 

1836 

1171309 

72.645 

ia.488 

2 

1171257 

1027.16 

-25.56 

1.00 

11.92 

1836 

1171309 

72.645 

144.488 

2 

1171314 

1027.03 

-25.50 

1.00 

24.57 

1836 

1171439 

72.644 

144.466 

2 

1171444 

1027.31 

-23.24 

1.00 

4.90 

1836 

1171439 

72.644 

144.466 

2 

1171454 

1027.31 

•23.24 

1.00 

4.91 

1836 

1171621 

72.647 

144.477 

2 

1171626 

1027.16 

•21.92 

1.25 

13.34 

1836 

1171631 

72.646 

144.489 

2 

1171630 

1027.16 

-21.92 

1.25 

13.33 

1836 

1171803 

72.644 

144.485 

2 

1171808 

1026.75 

-17.72 

1.00 

17.54 

1836 

1171809 

72.650 

144.486 

2 

1171815 

1026.75 

•17.72 

1.00 

17.54 

1836 

1171948 

72.649 

1U.481 

3 

1171954 

1026.81 

-17.72 

1.75 

9.11 

1836 

1171944 

72.646 

144.483 

2 

1171948 

1026.81 

-17.72 

1.75 

9.11 

1836 

1172124 

72.644 

144.481 

3 

1172127 

1026.66 

-16.64 

2.00 

27.39 

1836 

1172129 

72.648 

144.482 

2 

1172130 

1026.66 

-16.64 

2.00 

27.39 

1836 

1172301 

72.646 

144.483 

2 

1172308 

1026.75 

-15.94 

2.00 

24.58 

1836 

1172310 

72.649 

1U.471 

2 

1172317 

1026.75 

-15.94 

2.00 

24.59 

1836 

118  41 

72.646 

144.485 

2 

118 

47 

1026.59 

•15.68 

1.75 

34.43 

1836 

118  51 

72.648 

144.478 

3 

118 

56 

1026.59 

-15.68 

1.75 

34.43 

1836 

118  221 

72.644 

144.497 

2 

118 

226 

1026.59 

-17.34 

2.00 

11.92 

1836 

118  233 

72.643 

144.465 

3 

118 

238 

1026.44 

-17.72 

2.00 

3.49 

1836 

118  400 

72.649 

144.464 

2 

118 

400 

1026.88 

-17.90 

2.25 

11.95 

1836 

118  417 

72.650 

144.467 

1 

118 

420 

1027.03 

-17.34 

2.50 

20.38 

1836 

118  539 

72.647 

144.468 

3 

118 

547 

1027.16 

-19.44 

2.25 

31.63 

1836 

118  541 

72.646 

144.461 

2 

118 

602 

1027.25 

-20.26 

2.00 

23.20 

1836 

118  723 

72.650 

144.462 

2 

118 

727 

1027.31 

-20.78 

2.00 

18.98 

1836 

118  723 

72.650 

144.462 

2 

118 

747 

1027.31 

-21.92 

1.00 

42.89 

1836 

118  906 

72.652 

1U.435 

1 

118 

908 

1027.38 

-22.80 

1.00 

9.08 

1836 

118  930 

72.629 

144.467 

1 

118 

930 

1027.38 

•22.80 

1.00 

13.37 

401 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

P«ESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

1836 

118  930 

72.629 

144.467 

1 

1181050 

1027.91 

-24.64 

0.00 

68.19 

1836 

1181114 

72.644 

144.477 

3 

1181118 

1028.09 

-24.90 

0.00 

45.69 

1836 

1181257 

72.643 

1U.471 

3 

1181300 

1028.25 

-22.54 

0.00 

47.09 

1836 

1181417 

72.652 

144.470 

1 

1181420 

1028.41 

-20.48 

0.00 

47.10 

1836 

1181417 

72.652 

144.470 

1 

1181442 

1028.41 

-20.70 

0.00 

47.10 

1836 

1181600 

72.647 

1U.455 

2 

1181600 

1028.41 

-19.04 

0.50 

227.11 

1836 

1181618 

72.6U 

1U.473 

2 

1181623 

1028.53 

•18.20 

1.25 

204.60 

1836 

1181743 

72.644 

1U.470 

2 

1181747 

1028.47 

•16.96 

1.50 

239.75 

1836 

1181757 

72.648 

144.469 

2 

1181759 

1028.47 

•16.98 

1,50 

39.75 

1836 

1181757 

72.648 

144.469 

2 

1181927 

1028.09 

•15,58 

2.50 

267.88 

1836 

1181937 

72.647 

144.460 

1 

1181939 

1028.41 

•14,18 

3.00 

286.17 

1836 

1182103 

72.644 

1U.464 

3 

1182106 

1028.03 

-14.54 

3.50 

288.98 

1836 

1182117 

72.647 

144.462 

2 

1182123 

1028.03 

-14.54 

3.50 

288.98 

1836 

1182241 

72.646 

1U.459 

1 

1182247 

1028.31 

-13.84 

3.50 

281.95 

1836 

1182241 

72.646 

1U.459 

1 

1182300 

1028.31 

-13.84 

3.50 

281.95 

1836 

119  20 

72.645 

1U.454 

2 

119  26 

1028.31 

-13.84 

3.50 

294.61 

1836 

119  40 

72.646 

1U.452 

3 

119  45 

1028.09 

-13.48 

4.00 

296.02 

1836 

119  158 

72.643 

1U.455 

2 

119  200 

1028.19 

-12.78 

3.50 

297.43 

1836 

119  221 

72.647 

144.441 

2 

119  226 

1027.97 

-13.06 

3.00 

296.03 

1836 

119  221 

72.647 

1U.441 

2 

119  345 

1027.97 

•13.14 

2.50 

301.66 

1836 

119  405 

72.652 

144.435 

1 

119  408 

1027.97 

-13.48 

2.25 

296.04 

1836 

119  520 

72.644 

144.441 

3 

119  525 

1026.94 

-13.36 

2.00 

303.07 

1836 

119  520 

72.644 

144.ai 

3 

119  549 

1027.47 

-13.54 

2.25 

293.3 

1836 

119  701 

72.642 

144.442 

2 

119  707 

1027.38 

-13.76 

1.50 

280.57 

1836 

119  701 

72.642 

144.442 

2 

119  735 

1027.31 

-13.84 

1.00 

284.79 

1836 

119  844 

72.643 

144.438 

1 

119  847 

1026.88 

-13.84 

1.50 

269.3 

1836 

119  918 

72.633 

144.419 

1 

119  920 

1027.09 

-14.06 

1.75 

266.52 

1836 

1191101 

72.640 

144.U1 

2 

1191107 

1026.16 

-14.06 

1.50 

276.37 

1836 

1191101 

72.640 

1U.U1 

2 

1191213 

1026.00 

-14.14 

1.00 

293.3 

1836 

1191243 

72.642 

144.444 

3 

1191249 

1025,72 

•14.18 

1.50 

258.07 

1836 

1191355 

72.647 

144.439 

2 

1191358 

1025.22 

-14.58 

1.50 

245.41 

1836 

1191355 

72.647 

144.439 

2 

1191431 

1025.34 

•14.18 

1.50 

256.67 

1836 

1191537 

72.643 

144.445 

3 

1191543 

1024.63 

-15.20 

2.50 

236.98 

1836 

1191605 

72.641 

144.442 

3 

1191611 

1024.34 

-15.20 

2.50 

241.19 

1836 

1191721 

72.642 

144.447 

3 

1191725 

1023.91 

-15.58 

3.50 

234.16 

1836 

1191745 

72.639 

144.438 

2 

1191749 

1023.63 

-15.84 

3.50 

229.94 

1836 

1191746 

72.635 

144.439 

1 

1191901 

1022.75 

-15.98 

3.00 

23.3 

1836 

1191925 

72.647 

144.447 

2 

1191931 

1022.47 

-16.54 

3.00 

238.38 

1836 

1192042 

72.646 

144.444 

3 

1192046 

1021.94 

-15.02 

2.25 

210.3 

1836 

1192105 

72.649 

144.445 

3 

1192108 

1021.78 

-15.62 

2.50 

193.38 

1836 

1192221 

72.651 

ia.445 

3 

1192225 

1020.63 

-15,24 

3.25 

190.57 

1836 

1192221 

72.651 

144.445 

3 

1192252 

1020.28 

-15.72 

3.25 

183.53 

1836 

1192358 

72.654 

144.445 

3 

120  1 

1020.34 

-15.80 

3.00 

165.3 

1836 

120  28 

72.657 

144.437 

3 

120  31 

1019.84 

-15.80 

3.50 

168.07 

1836 

120  138 

72.658 

144.452 

3 

120  144 

1018.53 

-15.80 

4.50 

154.00 

1836 

120  209 

72.662 

ia.446 

3 

120  214 

1018.19 

-15.46 

4.25 

146.97 

1836 

120  209 

72.662 

144.446 

3 

120  325 

1017.U 

-16.28 

5.50 

146.97 

1836 

120  352 

72.666 

ia.450 

2 

120  353 

1016.94 

-16.54 

4.50 

148.37 

1836 

120  457 

72.666 

144.455 

3 

120  SOI 

1016.28 

-16.60 

4.25 

145.56 

1836 

120  457 

72.666 

144.455 

3 

120  537 

1015.28 

-16.54 

3.75 

13.68 

1836 

120  457 

72.666 

144,455 

3 

120  722 

1014.63 

-16.86 

5.00 

121.65 

402 


Buor 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

NESS 

AIR  T 

U  SPO 

W  OIR 

1836 

120  822 

72.670 

144.458 

2 

120  826 

1013.91 

-17.90 

4.50 

122.94 

1836 

120  905 

72.672 

1U.458 

1 

120  908 

1013.25 

-18.00 

3.75 

124.46 

1836 

120  905 

72.672 

144.458 

1 

1201007 

1011 .94 

-17.86 

4,75 

116.02 

1836 

1201048 

72.674 

144.481 

3 

1201053 

101 1.U 

-17.46 

4.50 

118.82 

1836 

1201048 

72.674 

1U.481 

3 

1201150 

1010.63 

-17.20 

4.75 

114.58 

1836 

1201233 

72.675 

144.480 

3 

120iai 

1010.41 

-17.50 

4.50 

118.80 

1836 

1201334 

72.678 

144.492 

1 

1201337 

1009.31 

-17.08 

3.50 

117.39 

1836 

1201414 

72.674 

1U.491 

2 

1201414 

1008.81 

-16.90 

3.00 

117.38 

1836 

1201555 

72.674 

144.502 

2 

1201559 

1007.66 

-16.86 

1.50 

127.22 

1836 

1201700 

72.670 

144.498 

3 

1201701 

1007.00 

-14.54 

0.00 

47.06 

1836 

1201734 

72.674 

144.503 

3 

1201740 

1006.94 

-15.84 

2.25 

300.18 

1836 

1201841 

72.670 

144.508 

2 

1201846 

1006.50 

-15.58 

2.50 

302.99 

1836 

1202020 

72.666 

144.488 

2 

1202025 

1007.44 

-15.94 

4.75 

305.81 

1836 

1202053 

72.666 

144.490 

2 

1202059 

1007.59 

-15.58 

5.25 

307.23 

1836 

1202200 

72.661 

144.485 

3 

1202201 

1008.03 

-15.62 

6.00 

310.04 

1836 

1202200 

72.661 

1U.485 

3 

1202240 

1008.69 

-15.24 

6,75 

314.26 

1836 

1202337 

72.652 

144.474 

2 

1202344 

1009.19 

-14.94 

7.00 

308.65 

1836 

121  14 

72.650 

144.468 

3 

121  22 

1009.19 

-15.10 

7.75 

305.84 

1836 

121  117 

72.645 

144.464 

2 

121  123 

1009.84 

-14.94 

8.25 

301.63 

1836 

121  157 

72.640 

144.450 

3 

121  201 

1010,19 

-15.14 

8.50 

290.39 

1836 

121  157 

72.640 

1U.450 

3 

121  301 

1010.72 

-15.94 

8.25 

291.81 

1836 

121  339 

72.630 

144.442 

2 

121  343 

1011.34 

-16.98 

7.75 

294.63 

1836 

121  436 

72.630 

1U.436 

3 

121  UO 

1011.28 

-17.56 

7.00 

291.82 

1836 

121  436 

72.630 

144.436 

3 

121  523 

1011.00 

-17.68 

7.00 

290.42 

1836 

121  618 

72.624 

144.418 

3 

121  623 

1011.78 

-18.48 

6.50 

289.03 

1836 

121  618 

72.624 

1U.418 

3 

121  710 

1011.78 

•18.68 

6.50 

291.85 

1836 

121  800 

72.627 

ia.409 

2 

121  801 

1012.00 

•18.38 

7.50 

296.47 

1836 

121  853 

72.620 

144.378 

1 

121  856 

1012.22 

-18.08 

6.50 

290.48 

1836 

121  853 

72.620 

144.378 

1 

121  944 

1011.78 

-18.20 

6.50 

289.09 

1836 

1211036 

72.619 

144.383 

3 

1211041 

1011.66 

•18.68 

6.00 

277.84 

1836 

1211036 

72.619 

1U.383 

3 

1211128 

1012.16 

•18.68 

6.25 

277.83 

1836 

1211221 

72.614 

144.381 

2 

1211225 

1011.94 

-19.66 

6.25 

270.80 

1836 

1211311 

72.617 

144.325 

1 

1211314 

1011.78 

-20.08 

5.50 

268.03 

1836 

1211402 

72.615 

144.349 

2 

1211401 

1012.00 

-19.66 

5.75 

284.92 

1836 

1211454 

72.617 

144.340 

2 

1211459 

1011.50 

-19.44 

5.00 

273.66 

1836 

1211543 

72.614 

144.340 

2 

1211547 

1011.66 

-19.08 

5.00 

269.45 

1836 

1211637 

72.612 

144.334 

3 

1211643 

1010.94 

-19.22 

3.25 

265.24 

1836 

1211723 

72.616 

144.337 

2 

1211728 

1011,00 

-19.12 

4.00 

255.39 

1836 

1211817 

72.615 

144,335 

2 

1211820 

1010.94 

-18.74 

4.25 

234.30 

1836 

1211901 

72.619 

144.333 

2 

1211908 

1010.84 

-18.12 

3.75 

225.86 

1836 

1211959 

72.617 

144.335 

2 

1212001 

1010.56 

-17.90 

3.50 

230.08 

1836 

1212041 

72.616 

144.326 

3 

1212047 

1010.94 

-17.68 

3.00 

228.68 

1836 

1212139 

72.615 

144.320 

3 

1212141 

1010.50 

-17.46 

4.25 

238.54 

1836 

1212139 

72.615 

144.320 

3 

1212226 

1010.41 

-17.90 

3.25 

232.91 

1836 

1212316 

72.618 

144,314 

3 

1212320 

1010.34 

-17.64 

3.50 

214.64 

1836 

122  2 

72.621 

144.304 

3 

122  8 

1010.19 

-17.72 

3.50 

216.05 

1836 

122  2 

72.621 

144.304 

3 

122  50 

1010.56 

•17.16 

2.75 

227.31 

1836 

122  145 

72.622 

144.299 

3 

122  150 

1010.84 

-17.90 

3.00 

232.94 

1836 

122  235 

72.620 

144.313 

2 

122  241 

1010.94 

-18.00 

3.00 

234.34 

1836 

122  ZK 

72.620 

144.313 

2 

122  326 

1010.78 

-17.82 

2.50 

239.95 

1836 

122  416 

72.624 

144.299 

2 

122  422 

1011.00 

-18.00 

0.50 

189.34 

403 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

U  $90 

U  OIR 

ISM 

122 

416 

72.624 

144.299 

2 

122 

511 

1011.06 

-18.60 

2.00 

142.94 

1836 

122 

557 

72.623 

1U.297 

3 

122 

601 

1011.13 

-18.38 

2.50 

151.38 

1836 

122 

739 

72.628 

1U.283 

2 

122 

743 

1011.66 

-18.34 

2.00 

225.92 

4M 


«  «  8! 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIH 

raess 

AIR  T 

U  SPD 

U  OIR 

1837 

812159 

73.172 

148.076 

2 

812203 

1003.50 

-i9.a 

2.50 

116.77 

1837 

812159 

73.172 

148.076 

2 

812224 

1003.50 

-19.a 

2.50 

116.99 

1837 

812159 

73.172 

148.076 

2 

8123a 

1004.25 

-18.60 

1.25 

315.27 

1837 

812159 

73.172 

148.076 

2 

82  9 

1004.53 

-18.04 

2.00 

295.58 

1837 

82  1<4 

73.163 

148.047 

2 

82  126 

1005.25 

-17,34 

2.50 

287.16 

1837 

82  144 

73.163 

148.047 

2 

82  150 

1005.25 

-17.34 

2.50 

287.18 

1837 

82  302 

73.170 

148.015 

2 

82  306 

1005.78 

-17.34 

2.75 

288.61 

1837 

82  302 

73.170 

148.015 

2 

82  324 

1005.78 

-17.34 

2.75 

288.63 

1837 

82  U5 

73.162 

148.021 

1 

82  448 

1006.50 

-16.46 

3.25 

297.06 

1837 

82  505 

73.170 

148.043 

2 

82  511 

1006.72 

-16.64  . 

3.00 

292.83 

1837 

82  644 

73.164 

148.018 

2 

82  630 

1007.31 

-16.82 

4.00 

308.30 

1837 

82  644 

73.164 

148.018 

2 

82  648 

1007.31 

-16.82 

4.00 

308.31 

1837 

82  827 

73.158 

148.046 

1 

82  815 

1007.91 

-16.98 

3.00 

324.40 

1837 

82  827 

73.158 

148.046 

1 

82  830 

1008.03 

-17.02 

2.75 

326.56 

1837 

82  957 

73.171 

148.019 

1 

821000 

1008.91 

-16.64 

2.50 

330.80 

1837 

82  957 

73.171 

148.019 

1 

821012 

1008.91 

-16.64 

2.50 

330.81 

1837 

821140 

73.170 

148.035 

2 

821145 

1009.72 

-16.64 

1.50 

337.83 

1837 

821140 

73.170 

148.035 

2 

821153 

1009.72 

-16.64 

1.50 

337.82 

1837 

821323 

73.169 

148.028 

3 

821324 

1010.88 

-16.72 

1.00 

323.77 

1837 

821323 

73.169 

148.028 

3 

821338 

1011.25 

-16.64 

1.25 

309.71 

1837 

821519 

73.161 

147.978 

1 

821505 

1011.53 

-17.08 

0.25 

10.21 

1837 

821519 

73.161 

147.978 

1 

821521 

1011.53 

-17.08 

0.^5 

10.24 

1837 

821645 

73.168 

148.016 

1 

821651 

1012.13 

-17.08 

0.25 

49.59 

1837 

821645 

73.168 

148.016 

1 

821659 

1012.34 

-16.68 

0.00 

72.07 

1837 

821821 

73.166 

148.015 

1 

821824 

1013.06 

-16.20 

0.00 

313.94 

1837 

822005 

73.169 

148.014 

1 

822011 

1013.75 

-15.76 

0.00 

31.29 

1837 

822024 

73.167 

148.024 

1 

822024 

1013.75 

-15.78 

0.00 

31.28 

1837 

822146 

73.168 

148.015 

1 

822151 

1014.75 

-12.96 

0.75 

245.03 

1837 

822146 

73.168 

148.015 

1 

822203 

1015.19 

-15.20 

1.25 

259.41 

1837 

822323 

73.171 

147.989 

2 

822327 

1015.41 

•17.86 

2.00 

254.90 

1837 

822324 

73.171 

147.983 

1 

8223a 

1015.41 

-17.86 

2.00 

254.92 

1837 

822324 

73.171 

147.983 

1 

83  123 

1016.00 

-20.78 

1.75 

254.92 

1837 

83  250 

73.160 

147.989 

1 

83  254 

1016.81 

•23.02 

2.25 

259.14 

1837 

83  250 

73.160 

147.989 

1 

83  309 

1016.88 

-25.08 

1.50 

264.76 

1837 

83  433 

73.166 

147.949 

1 

83  436 

1017.31 

•28.56 

1.50 

257.75 

1837 

83  433 

73.166 

147.949 

1 

83  a2 

1017.31 

-28.56 

1.50 

257.78 

1837 

83  623 

73.170 

148.002 

2 

85  624 

1018.13 

-31.72 

2.00 

225.40 

1837 

83  806 

73.167 

148.004 

2 

83  803 

1018.91 

-30.58 

1.75 

224.59 

1837 

83  806 

73.167 

148.004 

2 

83  809 

1018.91 

-30.58 

1.75 

243.65 

1837 

83  806 

73.167 

148.004 

2 

83  947 

1019.06 

-31.10 

1.75 

260.52 

1837 

83  806 

73.167 

148.004 

2 

85  950 

1019.06 

-31.10 

1.75 

260.52 

1837 

831127 

73.172 

148.008 

3 

851132 

1019.00 

-30.84 

0.25 

285.83 

1837 

831127 

73.172 

148.008 

3 

851132 

1023.00 

-30.84 

0.25 

285.83 

1837 

831312 

73.n’0 

148.016 

2 

831315 

1018.91 

-29  80 

0.75 

294.26 

1837 

831312 

73.170 

148.016 

2 

831318 

1018.91 

-29.80 

0.75 

294.25 

1837 

831459 

75.156 

148.005 

1 

831454 

1018.69 

•28.66 

0.25 

309.73 

1837 

831459 

n.156 

148.005 

1 

831500 

1018.25 

-28.74 

0.00 

343.49 

1837 

831635 

73.169 

148.021 

2 

831639 

1018.41 

-28.56 

0.75 

178.95 

1837 

831641 

73.172 

148.019 

3 

83ia7 

1018.41 

-28.56 

0.75 

178.94 

1837 

831813 

73.171 

148.022 

2 

831820 

1017.69 

-26.68 

0.75 

104.41 

1837 

831824 

73.168 

148.016 

2 

851824 

1017.69 

-26.68 

0.75 

104.41 

40S 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

DUAL 

1837 

831953 

73.173 

148.014 

1 

1837 

832003 

73.171 

148.031 

2 

1837 

832134 

73.172 

148.021 

2 

1837 

832142 

73.168 

148.028 

2 

1837 

832313 

73.170 

148.025 

2 

1837 

832322 

73.168 

148.038 

3 

1837 

84  54 

73.170 

148.041 

3 

1837 

84  102 

73.173 

148.041 

2 

1837 

84  237 

73.175 

148.081 

3 

1837 

84  241 

73.171 

148.062 

2 

1837 

84  421 

73.177 

148.109 

2 

1837 

84  420 

73.175 

148.099 

2 

1837 

84  603 

73.178 

148.131 

2 

1837 

84  603 

73.178 

148.131 

2 

1837 

84  745 

73.184 

148.157 

2 

1837 

84  745 

73.184 

148.157 

2 

1837 

84  927 

73.186 

148.199 

1 

1837 

84  927 

73.186 

148.199 

1 

1837 

841116 

73.188 

148.189 

2 

1837 

841116 

73.188 

148.189 

2 

1837 

841301 

73.192 

148.208 

3 

1837 

841301 

73.192 

148.208 

3 

1837 

841438 

73.192 

148.243 

1 

1837 

841438 

73.192 

148.243 

1 

1837 

841619 

73.201 

148.268 

2 

1837 

841623 

73.202 

148.264 

2 

1837 

841803 

73.207 

148.278 

2 

1837 

841803 

73.208 

148.295 

2 

1837 

841941 

73.219 

148.300 

1 

1837 

841941 

73.219 

148.300 

1 

1837 

842121 

73.226 

148.310 

1 

1837 

842122 

73.222 

148.330 

1 

1837 

842301 

73.226 

148.333 

2 

1837 

842301 

73.226 

148.333 

2 

1837 

85  41 

73.234 

148.361 

2 

1837 

85  42 

73.230 

148.362 

3 

1837 

85  221 

73.228 

148.397 

2 

1837 

85  225 

73.233 

148.378 

2 

1837 

85  359 

73.239 

148.399 

2 

1837 

85  407 

73.245 

148.429 

2 

1837 

85  407 

73.245 

148.429 

2 

1837 

85  407 

73.245 

148.429 

2 

1837 

85  905 

73.251 

148.497 

1 

1837 

85  905 

73.251 

148.497 

1 

1837 

851104 

73.259 

148.505 

1 

1837 

851104 

73.259 

148.505 

1 

1837 

851247 

73.258 

148.531 

2 

1837 

851247 

73.258 

148.531 

2 

1837 

851430 

73.262 

148.574 

2 

1837 

851430 

73.262 

148.574 

2 

1837 

«S1558 

73.264 

148.593 

2 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

831954 

1017.53 

-27.34 

1.25 

96.79 

832009 

1017.47 

-26.68 

1.50 

114.25 

832139 

1016.72 

-25.78 

2.00 

102.99 

832148 

1016.72 

-25.78 

2.00 

102.99 

832320 

1016.22 

-25.12 

3.50 

IlS.tii 

832324 

1016.22 

-25.12 

3.50 

115.64 

84 

100 

1014.09 

-23.14 

5.50 

119.85 

84 

108 

1014.09 

-23.14 

5.50 

119.85 

84 

242 

1012.63 

-20.88 

7.25 

121.23 

84  247 

1012.63 

-20.88 

7.25 

121.21 

84  423 

1012.06 

-20.36 

7.00 

129.63 

84  424 

1012.06 

-20.36 

7.00 

129.61 

84  603 

1010.66 

-18.08 

8.00 

140.85 

84  60S 

1010.66 

-18.08 

8.00 

140.83 

84  748 

1009.66 

-17.68 

8.00 

135.18 

84 

748 

1009.66 

-17.68 

8.00 

135.17 

84  929 

1008.63 

-18.20 

10.00 

149.74 

84  936 

1008.63 

-18.20 

10.00 

144.96 

841111 

1007.47 

-18.56 

9.00 

140.74 

841117 

1007.47 

-18.56 

9.00 

140.75 

841305 

1006.22 

-17.68 

9.50 

144.96 

841256 

1006.22 

-17.68 

9.50 

1U.95 

841U1 

1005.34 

-17.68 

8.50 

146.33 

841U7 

1005.34 

-17.68 

8.50 

146.31 

841624 

1004.59 

-18.04 

8.50 

147.70 

841624 

1004.59 

-18.04 

8.50 

147.68 

841806 

1003.28 

-17.38 

9.25 

142.05 

841806 

1003.28 

-17.38 

9.25 

142.03 

841947 

1002.56 

-15.54 

9.00 

146.24 

841941 

1002.56 

-15.54 

9.00 

146.23 

842123 

1001.53 

-14.54 

9.50 

142.01 

842124 

1001.53 

-14.54 

9.50 

141.99 

842308 

1000.00 

-13.14 

8.25 

146.19 

842306 

1000.00 

-13.14 

8.25 

146.19 

85 

47 

998.78 

-12.26 

7.75 

148.99 

85 

48 

998.78 

-12.26 

7.75 

148.97 

85 

224 

997.94 

-12.84 

9.50 

143.32 

85 

231 

997.41 

-12.78 

9.00 

141.90 

85  404 

996.53 

-12.96 

10.50 

144.71 

85 

411 

996.53 

-12.96 

10.50 

144.68 

85  553 

995.88 

-13.62 

9.75 

141.85 

85 

738 

994.28 

•14.32 

8.50 

319.04 

85  908 

992.97 

-14.24 

8.50 

132.58 

85  922 

992.97 

-14.24 

8.50 

127.70 

851049 

991.50 

-13.14 

7.50 

131.91 

851110 

991.28 

•12.44 

7.00 

137.53 

851235 

989.69 

-11.38 

6.00 

136.11 

851253 

989.69 

-11.38 

6.00 

136.09 

851416 

988.72 

-11.44 

4.00 

157.16 

851431 

968.66 

-11.74 

3.50 

179.63 

851604 

989.25 

-13.80 

4.25 

206.34 

406 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

PBESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  CIS 

1837 

831606 

73.263 

148.600 

1 

B1610 

909.25 

-13.80 

4.25 

206.32 

1837 

851740 

73.267 

148.621 

2 

851746 

909.97 

-15,42 

3.00 

206.30 

1837 

851740 

73.267 

148.621 

2 

851756 

990.34 

-15.58 

3.00 

204.88 

1837 

851929 

73.279 

148.610 

1 

851920 

991.13 

-15.32 

3.0C 

210.51 

1837 

851929 

73.279 

148.610 

1 

851935 

991.44 

-14,28 

3.00 

210.52 

1837 

852103 

73.276 

148.613 

2 

852107 

992.00 

-13.84 

4.00 

220.36 

1837 

K2240 

73.282 

148.604 

3 

852246 

992.88 

-13.48 

4.00 

217.56 

1837 

852240 

73.282 

148.604 

3 

852255 

992.88 

-13.48 

4.00 

217.56 

1837 

86  20 

73.286 

148.602 

2 

86  19 

994.28 

-13.48 

5.00 

224.59 

1837 

86  31 

73.288 

148.583 

3 

86  37 

994.28 

-13.62 

3.75 

234.45 

1837 

86  159 

73.287 

148.593 

2 

86  202 

995.00 

-13.48 

4.25 

261.18 

1837 

86  213 

73.290 

148.574 

2 

86  219 

995.00 

-13.48 

4.25 

261.18 

1837 

86  213 

73.290 

148.574 

2 

86  343 

995.81 

-14.24 

4.25 

261.19 

1837 

86  355 

73.293 

148.569 

2 

86  339 

996.03 

-13.84 

3.75 

266.82 

1837 

86  519 

73.294 

148.564 

2 

86  525 

996.53 

-14.50 

2.25 

278.08 

1837 

86  523 

73.295 

148.544 

1 

86  540 

996.53 

-14.02 

1.00 

276.69 

1837 

86  659 

73.293 

148.576 

1 

86  702 

997.13 

-13.26 

0.50 

272.46 

1837 

86  842 

73.293 

148.571 

1 

86  844 

998.00 

-12.U 

2.50 

298.48 

1837 

86  842 

73.293 

148.571 

1 

86  911 

998.28 

-13.14 

3.00 

296.35 

1837 

86  842 

73.293 

148.571 

1 

861026 

999.16 

-14.36 

4.25 

307.60 

1837 

861052 

73.284 

148.604 

1 

861053 

999.16 

-14.36 

4.25 

307.58 

1837 

861052 

73.284 

148.604 

1 

861211 

1000.09 

-17.68 

3.50 

300.53 

1837 

861234 

73.290 

148.598 

1 

861240 

1000.38 

-18.52 

3.25 

292.10 

1837 

861354 

73.285 

148.531 

1 

861355 

1000.97 

-18.74 

2.25 

282.30 

1837 

861416 

73.292 

148.569 

2 

861422 

1001.19 

-18.74 

2.75 

276.69 

1837 

861537 

73.289 

148.560 

2 

861541 

1002.06 

•19.08 

4.00 

309.02 

1837 

861559 

73.286 

148.541 

2 

861604 

1002.34 

-19.48 

3.75 

304.82 

1837 

861718 

73.283 

148.545 

2 

861723 

1003.06 

-19.52 

3.50 

293.58 

1837 

861739 

73.286 

148.544 

2 

8617U 

1003.38 

•19.82 

3.50 

296.39 

1837 

861901 

73.281 

148.545 

2 

861905 

1004.09 

•19.00 

4.25 

306.23 

1837 

861917 

73.284 

148.546 

2 

861923 

1004.09 

-19.00 

4.25 

306.23 

1837 

862041 

73.274 

148.539 

2 

862046 

1005.19 

-18.20 

3.75 

297.80 

1837 

862058 

73.279 

148.543 

2 

862104 

1005.56 

-17.68 

3.75 

307.64 

1837 

862219 

73.275 

148.534 

2 

862223 

1006.06 

•18.12 

3.75 

318.90 

1837 

862219 

73.275 

148.534 

2 

862244 

1006.28 

-17.68 

3.50 

317.49 

1837 

862358 

73.272 

148.527 

2 

87  4 

1007.25 

-17.68 

3.75 

314.69 

1837 

87  19 

73.273 

148.521 

1 

87  25 

1007.25 

-17.68 

3.75 

314.70 

1837 

87  138 

73.264 

148.529 

1 

87  1U 

1007.75 

-18.38 

3.50 

321.73 

1837 

87  201 

73.267 

148.506 

1 

87  205 

1007.91 

•18.56 

2.75 

321.73 

1837 

87  201 

73.267 

148.506 

1 

87  323 

1008.56 

-19.08 

3.00 

307.69 

1837 

87  343 

73.252 

148.479 

1 

87  347 

1008.78 

-19.82 

2.50 

304.89 

1837 

87  458 

73.264 

148.474 

1 

87  504 

1009.50 

-21.58 

2.25 

333.04 

1837 

87  458 

73.264 

148.474 

1 

87  528 

1010.00 

-21.80 

1.75 

318.98 

1837 

87  637 

73.259 

148.488 

1 

87  641 

1010.59 

-21.88 

2.25 

328.81 

1837 

87  637 

73.259 

148.488 

1 

87  713 

1010.75 

-22.28 

1.75 

331.62 

1837 

87  822 

73.280 

148.519 

1 

87  825 

1011,25 

-20.22 

3.00 

354.78 

1837 

87  822 

73.280 

148.519 

1 

87  855 

1011.31 

-20.22 

3.00 

338.61 

1837 

87  822 

73.280 

148.519 

1 

871004 

1012.13 

-20.18 

3.25 

352.67 

1837 

871039 

73.273 

148.542 

2 

871043 

1012.28 

-20.30 

3.00 

6,72 

1837 

871039 

73.273 

148.542 

2 

871149 

1013.16 

•20.36 

2.50 

345.61 

1837 

871222 

73.257 

148.504 

2 

871225 

1013.22 

-20,40 

2.50 

344.23 

407 


■uor 

LOCTIN 

UT 

LOMi 

QUAL 

OATTIN 

IHtESS 

AIK  T 

V  SPO 

W  DIR 

1857 

871404 

73.258 

148.520 

2 

871407 

1014.19 

•20.96 

2.25 

352.68 

1837 

871516 

73.249 

148.527 

1 

871519 

1014.81 

-23.20 

1.50 

5.32 

1837 

871546 

73.246 

148.472 

2 

871552 

1015,13 

-23.20 

1.50 

8.16 

1837 

871656 

73.254 

148.509 

2 

871702 

1016.16 

-25.08 

0.50 

352.71 

1837 

871726 

73.252 

148.504 

2 

871732 

1016.22 

-25.08 

0.75 

349.87 

1837 

871837 

73.254 

148.489 

1 

871840 

1016.50 

'23.90 

0.25 

347.07 

1837 

871906 

73.262 

148.507 

1 

871911 

1016.66 

-23.68 

0.25 

341.45 

1837 

872018 

73.258 

148.509 

2 

872025 

1017.38 

-22.98 

0.75 

310.50 

1837 

872046 

73.253 

148.507 

2 

872047 

1017.38 

-22.98 

1.00 

328.78 

1837 

872200 

73.256 

148.503 

3 

872204 

1017.91 

-22.62 

1.00 

345.66 

1837 

872200 

73.256 

148.503 

3 

872232 

1018.47 

•21.88 

2.00 

304.88 

1837 

872338 

73.254 

148.502 

2 

872343 

1018.34 

-22.28 

1.75 

54.57 

1837 

88  4 

73.256 

148.514 

1 

88  10 

1018.63 

-21.44 

0.75 

74.25 

1837 

88  117 

73.257 

148.501 

2 

88  123 

1018.78 

-20.22 

0.25 

321.75 

1837 

88  148 

73.254 

148.500 

2 

88  153 

1019.00 

-20.40 

0.00 

25.04 

iS37 

88  2S5 

73.254 

148.504 

2 

88  255 

1019.56 

-20.14 

0.00 

55.97 

1837 

88  331 

73.257 

148.511 

2 

88  332 

1019.72 

-19.96 

0.00 

71.44 

1837 

88  331 

73.257 

148.511 

2 

88  516 

1020.38 

-19.96 

0.00 

9.56 

1837 

88  331 

73.257 

148.511 

2 

88  701 

1020.88 

-19.86 

0.25 

26.43 

1837 

88  759 

73.251 

148.488 

2 

88  804 

1021.41 

-19.52 

0.75 

11.69 

1837 

88  759 

73.251 

148.488 

2 

88  843 

1021.69 

-19.26 

1.00 

60.21 

1837 

88  943 

73.264 

148.417 

1 

88  946 

1022.06 

•19.52 

0.00 

347.13 

1837 

881027 

73.246 

148.460 

1 

881031 

1022.34 

•19.52 

0.00 

342.93 

1837 

881212 

73.254 

148.486 

3 

881216 

1022.78 

-19.26 

0.50 

356.95 

1837 

881212 

73.254 

148.486 

3 

881311 

1023.22 

-19.48 

0.00 

71.46 

1837 

881354 

73.254 

148.488 

2 

881355 

1023.16 

-19.00 

0.00 

71.46 

1837 

881453 

73.252 

148.467 

2 

881455 

1023.44 

-18.90 

1.25 

342.88 

1837 

881535 

73.254 

148.484 

2 

881538 

1023.75 

-18.38 

1.25 

345.70 

1837 

881635 

73.255 

148.477 

2 

881640 

1023.97 

•18.56 

1.50 

340.06 

1837 

881716 

73.256 

148.486 

2 

881720 

1024.03 

-18.30 

1.50 

344.28 

1837 

881814 

73.256 

148.482 

2 

881822 

1024.41 

•18.48 

1.75 

347.09 

1837 

881853 

73.257 

148.480 

2 

881855 

1024.63 

-18,52 

1.75 

335.84 

1837 

881958 

73.256 

148.487 

2 

882004 

1025.34 

•18.30 

2.75 

344.28 

1837 

882035 

73.258 

148.486 

2 

882040 

1025.34 

-17.94 

2.75 

351.31 

1837 

882139 

73.251 

148.483 

3 

882143 

1025.78 

-18.04 

3.25 

335.84 

1837 

882214 

73.253 

148.488 

2 

882220 

1026.00 

-18.74 

3.00 

335.84 

1837 

882317 

73.252 

148.483 

2 

882320 

1026.06 

-19.08 

2.25 

337.24 

1837 

882356 

73.259 

148.469 

2 

89  1 

1026.66 

-19.60 

2.00 

328.82 

1837 

89  56 

73.254 

148.479 

1 

89  102 

1026.81 

-20.48 

2.00 

328.82 

1837 

89  136 

73.257 

148.441 

1 

89  141 

1026.88 

-21.10 

2.25 

331.65 

1837 

89  235 

73.250 

148.505 

1 

89  241 

1027.16 

•22.06 

1.50 

341.48 

1837 

89  319 

73.254 

148.445 

1 

89  la 

1027.38 

-22.62 

1.50 

327.41 

1837 

89  416 

73.264 

148.404 

1 

89  422 

1027.69 

-24.32 

1.25 

324.67 

1837 

89  503 

73.263 

148.286 

1 

89  504 

1028.03 

-24.54 

1.50 

312.11 

1837 

89  553 

73.265 

148.489 

1 

89  555 

1028.25 

-25.30 

1.25 

324.71 

1837 

89  738 

73.259 

148.454 

2 

89  832 

1029.28 

-25.78 

0.00 

333.70 

1837 

89  921 

73.;^ 

148.461 

2 

89  923 

1029.44 

-26.16 

0.00 

72.91 

1837 

891014 

73.262 

148.516 

1 

891014 

1029.56 

•26.68 

0.00 

71.46 

1837 

891157 

73.261 

148.489 

2 

891202 

1030.00 

-26.64 

0.25 

325.97 

1837 

891157 

73.261 

148.489 

2 

891247 

1030.00 

-27.22 

1.00 

140.37 

1837 

891341 

73.258 

148.499 

3 

891346 

1030.53 

-27.78 

1.00 

148.80 

408 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

GUAL 

OATTIN 

PIESS 

AIK  T 

w  sra 

U  DIB 

1837 

891431 

73.268 

148.511 

1 

891432 

1(00.69 

-;a.oe 

1.50 

150.19 

1837 

891431 

73.268 

148.511 

1 

891525 

1030.59 

-28.40 

1.25 

126.27 

1837 

891614 

73.255 

148.473 

2 

891617 

1(00.69 

-28.30 

1.50 

137.55 

1837 

891703 

73.259 

148.494 

3 

891708 

1(00.69 

-27.52 

1.25 

123.50 

1837 

891752 

73.263 

148.506 

1 

891755 

1030.97 

-27.34 

1.25 

157.23 

1837 

891841 

73.269 

148.490 

1 

891847 

1(01.03 

-25.12 

0.50 

153.01 

1837 

891841 

73.269 

148.490 

1 

891941 

1031.09 

-24.54 

1.25 

124.90 

1837 

892023 

73.265 

148.498 

1 

8n02S 

1031.09 

-23.68 

1.50 

127.70 

1837 

892118 

73.259 

148.499 

1 

892116 

1(01.09 

-22.76 

2.25 

129.10 

1837 

892202 

73.266 

148.487 

2 

892208 

1031.31 

-21.80 

2.50 

134.74 

1837 

8922S5 

73.264 

148.500 

2 

892255 

1(01.47 

-21.58 

2.50 

136.14 

1837 

8923U 

73.263 

148.503 

2 

892347 

1031.31 

-21.58 

3.00 

134.72 

1837 

90  34 

73.261 

148.498 

2 

90  40 

1031.19 

-21.80 

2.75 

126.29 

1857 

90  126 

73.266 

148.503 

1 

90  125 

1031.19 

-21.62 

3.00 

129.10 

1837 

90  212 

73.264 

148.523 

2 

90  220 

1031.09 

-21.80 

3.50 

137.52 

1837 

90  306 

73.262 

148.495 

1 

90  310 

1(01.03 

-22.62 

3.25 

134.71 

1837 

90  355 

73.274 

148.480 

1 

90  355 

1030.88 

-23.02 

3.00 

127.71 

1837 

90  450 

73.248 

148.536 

1 

90  452 

1030.88 

-24.02 

3.25 

131.90 

1837 

90  533 

73.273 

148.511 

1 

90  537 

1030.81 

-23.98 

3.00 

134.70 

1837 

90  533 

73.273 

148.511 

1 

90  720 

1030.69 

-24.38 

4.00 

127.68 

1837 

90  716 

73.272 

148.521 

3 

90  820 

1030.53 

-25.12 

3.75 

133.81 

1837 

90  859 

73.284 

148.479 

1 

90  901 

1030.09 

-25.30 

3.50 

120.66 

1837 

901002 

73.272 

148.531 

1 

901005 

1030.00 

-26.48 

3.00 

106.59 

1837 

901002 

73.272 

148.531 

1 

901043 

1029.72 

•26.12 

3.25 

107.97 

1837 

901145 

73.278 

148.552 

3 

901151 

1029.50 

-25.78 

4.00 

119.20 

1837 

901148 

73.280 

148.548 

1 

901225 

1029.34 

-25.38 

3.75 

116.38 

1837 

901330 

73.280 

148.545 

3 

901334 

1028.78 

-25.08 

4.75 

131.85 

1837 

901409 

73.285 

148.544 

2 

901413 

1028.84 

-25.12 

4.00 

131.86 

1837 

901409 

73.285 

148.544 

2 

901516 

1028.34 

•25.12 

4.50 

126.23 

1837 

901552 

73.286 

148.557 

2 

901554 

1028.03 

-25.24 

4.50 

126.22 

1857 

901652 

73.285 

148.586 

2 

901655 

1027.47 

•24.38 

4.50 

126.20 

1837 

901733 

73.288 

148.547 

2 

901739 

1027.47 

-23.02 

4.00 

138.86 

1837 

901830 

73.298 

148.597 

1 

901836 

1027.16 

•20.88 

5.25 

133.23 

1837 

901830 

73.298 

148.597 

1 

901921 

1026.94 

-20.14 

6.25 

136.01 

1837 

902010 

73.299 

148.602 

1 

902016 

1026.59 

-18.48 

6.50 

136.00 

1837 

902054 

73.296 

148.624 

2 

902055 

1026.28 

-18.12 

7.50 

131.77 

1837 

902152 

73.293 

148.655 

1 

902155 

1026.06 

-17.42 

6.00 

128.92 

1837 

902234 

73.295 

148.632 

2 

902240 

1025.63 

-17.68 

6.00 

142.98 

1837 

902330 

73.306 

148.598 

2 

902336 

1025.34 

-19.96 

6.75 

137.39 

1837 

91  13 

73.294 

148.652 

2 

91  19 

1025.25 

-19.86 

7.25 

135.97 

1837 

91  112 

73.305 

148.639 

2 

91  119 

1024.97 

-19.78 

6.75 

134.54 

1837 

91  154 

73.302 

148.668 

2 

91  155 

1024.69 

•19.66 

6.25 

131.72 

1837 

91  256 

73.306 

148.678 

2 

91  255 

1024.47 

•19.08 

5.00 

133.10 

1837 

91  256 

73.306 

148.678 

2 

91  340 

1024.19 

-18.56 

4.75 

124.65 

1837 

91  438 

73.331 

148.649 

1 

91  439 

1023.81 

-18.56 

6.00 

127.48 

1837 

91  513 

73.312 

148.676 

3 

91  519 

1023.88 

-18.56 

5.75 

130.30 

1837 

91  513 

73.312 

148.676 

3 

91  624 

1023.66 

-19.00 

5.00 

124.66 

1837 

91  653 

73.311 

148.690 

2 

91  655 

1023.38 

-19.00 

5.50 

126.05 

1837 

91  837 

73.317 

148.716 

1 

91  840 

1022.84 

-18.30 

4.50 

123.74 

1837 

91  951 

73.313 

148.678 

1 

91  954 

1023.00 

-17.16 

4.00 

130.25 

1837 

91  951 

73.313 

148.678 

1 

911019 

1022.84 

-17.02 

4.50 

141.53 

409 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QIML 

OATTIN 

PIESS 

AIK  T 

U  SPD 

U  DIR 

1037 

911132 

73.320 

148.712 

2 

911136 

1022.78 

•17.16 

5.00 

137.29 

1037 

911132 

73.320 

140.712 

2 

911204 

1022.56 

-17.50 

5.25 

1U.30 

1037 

911314 

73.323 

140.754 

3 

911319 

1022.34 

-18.12 

5.00 

142.86 

1037 

911340 

73.320 

140.716 

1 

911351 

1022.22 

-18.38 

5.00 

134.42 

1037 

911340 

73.320 

140.716 

1 

911503 

1022.00 

•».22 

2.50 

120.39 

1037 

911S30 

73.327 

140.766 

2 

911536 

1021.91 

•20.40 

3.00 

116.13 

1037 

911630 

73.324 

148.762 

2 

911645 

1021.84 

•20.14 

3.50 

110.48 

1037 

911714 

73.327 

148.768 

2 

911718 

1021.75 

•20.22 

4.00 

114.70 

1037 

911010 

73.330 

148.780 

2 

911824 

1021.31 

-20.18 

4.75 

110-47 

1037 

91  loss 

73.328 

148.778 

2 

911855 

1021.41 

-20.22 

4.00 

104.84 

1037 

911950 

73.329 

148.792 

2 

912003 

1021.31 

-20.88 

4.00 

97.80 

1037 

912036 

73.327 

148.790 

2 

912040 

1021.09 

-20.48 

3.75 

93.57 

1037 

912130 

73.332 

148.796 

2 

912145 

1020.81 

-19.70 

4.00 

97.79 

1037 

912213 

73.329 

148.816 

2 

912219 

1020.97 

-19.44 

4.00 

93.55 

1037 

912310 

73.331 

148.816 

2 

912324 

1020.81 

-19.00 

3.75 

93.54 

1037 

912352 

73.328 

148.824 

2 

912355 

1020.81 

-19.38 

3.75 

106.19 

1037 

92  100 

73.332 

148.821 

3 

92  104 

1020.66 

-20.08 

3.50 

94.94 

1037 

92  132 

73.328 

140.043 

2 

92  139 

1020.47 

-20.18 

3.00 

89.30 

1037 

92  242 

73.326 

148.815 

2 

92  248 

1020.66 

•20.18 

3.00 

86.49 

1037 

92  242 

73.326 

148.815 

2 

92  318 

1020.59 

-20.30 

3.50 

80.88 

1037 

92  426 

73.330 

148.865 

1 

92  4» 

1020.75 

-20.84 

3.75 

80.85 

1037 

92  451 

73.334 

140.828 

2 

92  455 

1020.75 

-21.10 

3.75 

85.06 

1037 

92  451 

73.334 

140.828 

2 

92  609 

1020.66 

-21.54 

3.00 

87.90 

1037 

92  633 

73.334 

148.830 

2 

92  639 

1020.75 

•21.62 

2.75 

92.12 

1037 

92  633 

73.334 

148.830 

2 

92  757 

1020.88 

-22.66 

0.50 

83.68 

1037 

92  015 

73.313 

148.826 

2 

92  819 

1020.88 

-22.66 

1.50 

88.49 

1037 

92  939 

73.323 

148.822 

1 

92  942 

1(81.25 

•22.28 

2.00 

80.87 

1037 

92  939 

73.323 

148.822 

1 

921000 

1021.19 

-22.28 

2.00 

68.22 

1037 

921122 

73.331 

148.061 

2 

921124 

1021.19 

-22.32 

2.50 

65,38 

1037 

921122 

73.331 

148.861 

2 

921142 

1021.09 

-22.28 

2.00 

70.98 

1037 

921306 

73.328 

148.865 

2 

921310 

1020.97 

•22.28 

2.00 

66.76 

1037 

921306 

73.328 

148.865 

2 

921328 

1020.97 

•21.88 

2.25 

52.69 

1037 

921306 

73.328 

148.065 

2 

921446 

1020.88 

-22.62 

2.75 

65.35 

1037 

921620 

73.325 

148.880 

2 

921633 

1021.09 

-21.84 

3.00 

61.12 

1037 

921650 

73.326 

148.874 

3 

921655 

1021.09 

-21.84 

3.00 

61.12 

1037 

921006 

73.328 

148.087 

2 

921813 

1021.03 

-21.80 

3.50 

62.52 

1037 

921033 

73.324 

148.881 

2 

921836 

1021.19 

-21.62 

3.50 

61.11 

1037 

921947 

73.329 

148.883 

2 

921952 

1021.19 

-21.36 

3.25 

66.73 

1037 

922015 

73.319 

148.881 

2 

922018 

1021.41 

-21.10 

3.25 

65.33 

1037 

922126 

73.326 

148.883 

2 

922133 

1021.41 

-20.88 

3.00 

58.30 

1037 

922152 

73.323 

148.892 

2 

922155 

1021.41 

-20.88 

3.00 

58.29 

1037 

922331 

73.322 

148.898 

2 

922313 

1021.47 

-20.22 

3.25 

38.59 

1037 

922331 

73.322 

148.896 

2 

922337 

1021.53 

-20.22 

3.25 

52.65 

1037 

93  48 

73.322 

148.885 

3 

93  51 

1021.84 

-20.48 

3.75 

31.57 

1037 

93  111 

73.314 

148.914 

2 

93  116 

1021.91 

-20.88 

4.00 

31.56 

1037 

93  230 

73.316 

148.893 

3 

93  234 

1022.00 

-20.40 

4.00 

42.80 

1037 

93  251 

73.315 

148.928 

2 

93  255 

1022.00 

-20.40 

4.00 

42.79 

1037 

93  413 

73.315 

148.908 

1 

93  415 

1022.44 

•20.66 

2.50 

37.16 

1037 

93  431 

73.319 

148.893 

1 

93  437 

1022.50 

-20.88 

2.50 

34.37 

1037 

93  610 

73.321 

148.897 

3 

93  613 

1022.84 

•22.28 

1.75 

21.72 

1037 

93  610 

73.321 

148.897 

3 

93  743 

1023.06 

-22.98 

1.50 

25.93 

410 


BUOY 

LXTIN 

UT 

LONG 

aUAL 

OATTIN 

PBESS 

AIR  T 

w  sm 

V  DIR 

1837 

93  810 

73.321 

148.897 

3 

93  758 

1023.28 

-23.02 

2.00 

14.68 

1837 

93  926 

73.310 

148.873 

2 

93  928 

1023.50 

-22.98 

2.00 

19.55 

1837 

93  ^6 

73.310 

148.8n 

2 

93  937 

1023.50 

-22.98 

2.00 

14.72 

1837 

931110 

73.316 

148.937 

3 

931113 

1023.75 

-24.38 

2.25 

7.64 

1837 

931110 

73.316 

148.W7 

3 

931121 

1023.75 

-24.38 

2.25 

7.60 

1837 

931251 

73.316 

148.930 

2 

931255 

1023.88 

-25.94 

2.00 

357.76 

1837 

931251 

73.316 

148.930 

2 

931304 

1024.09 

-25.98 

2.00 

357.77 

1837 

931435 

73.315 

148.917 

1 

931439 

1024.53 

-26.48 

2.25 

359.18 

1837 

931447 

73.309 

148.906 

2 

931451 

1024.53 

•26.48 

2.25 

359.20 

1837 

931615 

73.315 

148.914 

2 

931621 

1024.31 

•26.68 

1.75 

356.39 

1837 

931629 

73.310 

148.900 

2 

931634 

1024.63 

-26.86 

1.50 

354.98 

1837 

931756 

73.313 

148.935 

2 

931755 

1024.53 

-26.48 

1.75 

359.19 

1837 

931813 

73.314 

148.918 

2 

931816 

1024.47 

-25.30 

2.00 

9.(a 

1837 

931934 

73.323 

148.922 

1 

931940 

1024.41 

-23.90 

1.50 

13.25 

1837 

931^ 

73.323 

148.922 

1 

911955 

1024.41 

-23.90 

1.50 

13.25 

1837 

932114 

73.317 

148.920 

1 

932115 

1024.41 

-23.20 

1.75 

7.62 

1837 

932131 

73.316 

148.938 

2 

932137 

1024.25 

-23.02 

2.00 

1.99 

1837 

932134 

73.310 

148.927 

1 

932255 

1023.88 

-22.76 

2.00 

20.26 

1837 

932131 

73.316 

148.938 

2 

932301 

1023.81 

-22.62 

1.50 

20.26 

1837 

932311 

73.314 

148.932 

3 

932316 

1023.81 

-22.62 

1.50 

20.26 

1837 

94  37 

73.317 

148.922 

3 

94  42 

1023.50 

-22.28 

1.25 

30.11 

1837 

94  49 

73.314 

148.933 

1 

94  55 

1023.50 

•22.28 

1.25 

30.11 

1837 

94  219 

73.316 

148.920 

3 

94  224 

1023.16 

*22.24 

0,50 

42.77 

1837 

94  230 

73.313 

148.945 

1 

94  236 

1023.00 

-22.50 

0.50 

42.76 

1837 

94  401 

73.303 

148.903 

1 

94  404 

1022.78 

-23.72 

0.50 

14.65 

1837 

94  410 

73.324 

148.852 

1 

94  416 

1022.78 

•23.72 

0.50 

14.71 

1837 

94  551 

73.319 

148.916 

2 

94  545 

1022.50 

-24.68 

0.00 

70.95 

1837 

94  551 

73.319 

148.916 

2 

94  554 

1022.50 

-24.68 

0.00 

70.91 

1837 

94  732 

73.320 

148.946 

2 

94  731 

1022.22 

-25.08 

0.00 

72.30 

1837 

94  732 

73.320 

148.946 

2 

94  737 

1022.22 

•25.08 

0.00 

72.28 

1837 

94  914 

73.316 

148.933 

1 

94  916 

1021.63 

-24.60 

0.00 

77.16 

1837 

94  914 

73.316 

148.933 

1 

94  916 

1021.63 

-24.60 

0.00 

72.29 

1837 

941057 

73.326 

148.952 

2 

941101 

1021.25 

•23.68 

0.00 

70.88 

1837 

941057 

73.326 

148.952 

2 

941057 

1021.25 

-23.68 

0.00 

70.86 

1837 

941241 

73.319 

148.958 

3 

941245 

1021.25 

•22.98 

0.00 

70.86 

1837 

941241 

73.319 

148.958 

3 

941240 

1021.25 

-22.98 

0.00 

70.86 

1837 

941425 

73.317 

148.903 

1 

941425 

1021.19 

-22.98 

0.25 

176.36 

1837 

941423 

73.321 

148.967 

2 

941425 

1021.19 

-22.98 

0.25 

176.35 

1837 

941604 

73.319 

148.967 

2 

941609 

1021.47 

-22.28 

0.00 

70.84 

1837 

941608 

73.320 

148.950 

2 

941613 

1021.47 

-22.28 

0.00 

70.86 

1837 

941742 

73.322 

148.959 

2 

941748 

1021.53 

-21.70 

1.00 

52.58 

1837 

941751 

73.321 

148.949 

2 

941755 

1021.53 

•21.70 

1.00 

52.58 

1837 

941924 

73.325 

148.973 

1 

941936 

1022.06 

-20.40 

0.50 

96.16 

1837 

941924 

73.325 

148.973 

1 

941924 

1021.84 

•21.36 

1.50 

89.12 

1837 

942103 

73.326 

148.973 

2 

942109 

1022.34 

-19.60 

1.50 

113.02 

1837 

942110 

73.324 

148.988 

2 

942116 

1022.34 

-19.60 

1.50 

113.01 

1837 

942112 

73.321 

148.988 

1 

942245 

1022.94 

-19.86 

1.75 

113.00 

1837 

942249 

73.320 

148.990 

3 

942249 

1022.94 

-19.86 

1.75 

113.00 

1837 

942249 

73.320 

148.990 

3 

942255 

1022.94 

-19.86 

1.75 

113.00 

1837 

95  29 

73.324 

148.996 

1 

95  34 

1023.66 

-19.70 

1.00 

117.22 

1837 

95  24 

73.322 

149.017 

2 

95  25 

1023.28 

•19.96 

1.00 

115.79 

411 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

DUAL 

OATTIN 

PtESS 

AIR  T 

W  IPO 

W  OIR 

1837 

95  206 

73.318 

148.980 

2 

95  209 

1024.47 

-21.44 

1.50 

75.02 

1837 

95  208 

73.313 

149.027 

1 

95  215 

1024.47 

-21. U 

1.50 

75.02 

1837 

95  350 

73.307 

149.015 

1 

95  351 

1025.34 

-23.46 

1.75 

77.81 

1837 

95  350 

73.307 

149.015 

1 

95  354 

1025.34 

-23.46 

1.75 

77.81 

1837 

95  528 

73.322 

149.002 

2 

95  533 

1025.94 

-25.82 

2.50 

65.17 

1837 

95  528 

73.322 

149.002 

2 

95  533 

1025.94 

-25.82 

2.50 

65.17 

1837 

95  710 

73.321 

149.012 

1 

95  715 

1026.22 

-27.38 

2.00 

66.57 

1837 

95  710 

73.321 

149.012 

1 

95  718 

1026.22 

-27.38 

2.00 

66.57 

1837 

95  852 

73.324 

149.020 

1 

95  856 

1027.16 

-28.08 

1.75 

46.13 

1837 

95  901 

73.319 

149.045 

1 

95  904 

1027.25 

-27.48 

1.50 

51.07 

1837 

951044 

73.319 

149.046 

2 

951036 

1027.81 

•28.56 

2.25 

46.84 

1837 

951044 

73.319 

149.046 

2 

951048 

1027.81 

-28.56 

2.25 

46.84 

1837 

951228 

73.317 

149.018 

2 

951220 

1028.19 

-25.78 

1.50 

73.57 

1837 

951228 

73.317 

149.018 

2 

951226 

1028.19 

-25.78 

1.50 

73.59 

1837 

951403 

73.320 

149.050 

1 

951406 

1028.25 

•25.98 

3.00 

69.35 

1837 

951409 

73.321 

149.074 

2 

951415 

1028.25 

•25.98 

3.00 

69.32 

1837 

951546 

73.315 

149.093 

2 

951550 

1028.50 

-27.92 

2.00 

60.85 

1837 

951553 

73.313 

149.046 

1 

951556 

1028.50 

-27.92 

2.00 

60.87 

1837 

951728 

73.317 

149.060 

2 

951733 

1028.78 

•25.38 

2.50 

76.36 

1837 

951731 

73.323 

149.082 

2 

951735 

1028.78 

-25.38 

2.50 

76.34 

1837 

951910 

73.318 

149.079 

3 

951915 

1028.78 

-26.48 

2.50 

81.95 

1837 

951910 

73.318 

149.079 

3 

951915 

1028.78 

-26.48 

2.50 

81.95 

1837 

952051 

73.315 

149.106 

2 

952056 

1029.13 

-25,78 

2.50 

80.53 

1837 

952051 

73.315 

149.106 

2 

952056 

1029.13 

-25.78 

2.50 

80.51 

1837 

952229 

73.313 

149.110 

3 

952235 

1028.69 

•25.42 

3.25 

104.41 

1837 

952229 

73.313 

149.110 

3 

952238 

1028.69 

-25.42 

3.25 

104.41 

1837 

96  11 

73.315 

149.122 

3 

96  14 

1028.69 

-25.30 

3.00 

100.18 

1837 

96  11 

73.315 

149.122 

3 

96  17 

1028.69 

•25.30 

3.00 

100.18 

1837 

96  147 

73.316 

149.154 

1 

96  154 

1028.34 

•25.42 

2.75 

101.56 

1837 

96  153 

73.317 

149,147 

3 

96  156 

1028.34 

-25.42 

2.75 

101.55 

1837 

96  336 

73.316 

149.135 

2 

96  332 

1028.13 

-25.78 

1.00 

84.68 

1837 

96  336 

73.316 

149.135 

2 

96  338 

1028.13 

•25.78 

1.00 

84.69 

1837 

96  508 

73.320 

149.131 

1 

96  514 

1028.13 

•28.56 

2.00 

84.69 

1837 

96  508 

73.320 

149.131 

1 

96  523 

1028.13 

-28.56 

2.00 

84.70 

1837 

96  649 

73.319 

149.164 

2 

96  654 

1027.53 

-30.98 

1.25 

88.89 

1837 

96  649 

73.319 

149.164 

2 

96  706 

1027.25 

•30.76 

2.00 

86.06 

1837 

96  831 

73.319 

149.199 

2 

96  835 

1026.94 

-31.28 

1.50 

106.41 

1837 

96  831 

73.319 

149.199 

2 

96  848 

1026.94 

-31.28 

1.50 

101.48 

1837 

961033 

73.317 

149.190 

2 

961014 

1025.94 

•31.40 

1.75 

107.11 

1837 

961033 

73.317 

149.190 

2 

961032 

1025.72 

•30.18 

1.25 

112.74 

1837 

961216 

73.323 

149.220 

2 

961159 

1024.84 

•29.26 

1.75 

131.01 

1837 

961216 

73.323 

149.220 

2 

961221 

1024.84 

•29.26 

1.75 

130.99 

1837 

961342 

73.327 

149.249 

1 

961342 

1023.38 

-30.32 

2.00 

128.16 

1837 

961355 

73.325 

149.234 

2 

961400 

1022.94 

-30.66 

1.50 

128.15 

1837 

961525 

73.323 

149.247 

1 

961526 

1021.75 

-32.06 

2.00 

121,12 

1837 

961541 

73.323 

149.225 

2 

961545 

1021.47 

-31.62 

1.50 

135.19 

1837 

961708 

73.325 

149.252 

2 

961712 

1020.31 

-30.02 

1.50 

119.71 

1837 

961721 

73.329 

149.272 

2 

961726 

1020.31 

-30.02 

1.50 

119.68 

1837 

961901 

73.335 

149.286 

1 

961905 

1018.03 

-26.52 

3.00 

147.79 

1837 

962027 

73.340 

149.300 

2 

962033 

1016.38 

•24.60 

4.75 

144.96 

1837 

962039 

73.340 

149.293 

1 

962045 

1016.38 

-24.60 

4.75 

1U.95 

412 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PtESS 

AIR  T 

W  SPD 

U  OIR 

1837 

962208 

73.346 

149.313 

2 

962214 

1014.81 

•23.90 

6.50 

151,97 

1837 

962218 

73.342 

149.314 

1 

962224 

1014.81 

-23.90 

6.50 

151.96 

1837 

962349 

73.356 

149.341 

2 

962353 

1013.00 

-23.14 

7.50 

142.10 

1837 

962359 

73.350 

149.350 

2 

97  6 

1012.34 

-22.98 

8.00 

139.26 

1837 

97  126 

73.351 

149.374 

2 

97  132 

1010.66 

-21.80 

8.75 

133.62 

1837 

97  140 

73.357 

149.365 

3 

97  148 

1010.66 

-21.80 

8.75 

133.61 

1837 

97  325 

73.367 

149.402 

2 

97  312 

1009.56 

-21.58 

9.25 

130.78 

1837 

97  325 

73.367 

149.402 

2 

97  326 

1009.56 

-21.58 

9,25 

130.75 

1837 

97  446 

73.374 

149.416 

2 

97  451 

1008.78 

-21.62 

9.00 

125.12 

1837 

97  508 

73.372 

149.438 

1 

97  511 

1008.63 

•21-70 

8.50 

123.69 

1837 

97  627 

73.374 

149.449 

2 

97  633 

1008.91 

-21.62 

7.00 

123.67 

1837 

97  627 

73.374 

149.U9 

2 

97  654 

1008.91 

•21.62 

7.00 

123.66 

1837 

97  809 

73.375 

149.464 

2 

97  814 

1009.06 

-21.62 

6.75 

124.73 

1837 

97  809 

73.375 

149.464 

2 

97  839 

1009.34 

•21.80 

6,75 

115.21 

1837 

97  952 

73,391 

149.439 

1 

97  954 

1009.50 

-22.32 

5.75 

108.19 

1837 

971020 

73.372 

149.495 

2 

971023 

1009.94 

•22.62 

5.25 

105.36 

1837 

971202 

73.373 

149.529 

3 

971208 

1011.47 

-23.68 

4.25 

84.21 

1837 

971319 

73.381 

149.670 

1 

971321 

1012.15 

-23.72 

4.50 

75.66 

1837 

971346 

73.373 

149.570 

1 

971351 

1013.00 

-24.02 

4.25 

77,04 

1837 

971502 

73.367 

149.550 

2 

971506 

1014.47 

-25.94 

4.00 

61.64 

1837 

971528 

73.363 

149.542 

1 

971526 

1014.47 

-25.94 

4.00 

61.66 

1837 

971644 

73.369 

149.572 

2 

971650 

1016.38 

•25.30 

4.25 

58.84 

1837 

971709 

73.371 

149.586 

2 

971714 

1016.81 

-25.08 

4.50 

58.81 

1837 

971826 

73.363 

149.569 

2 

971832 

1018.69 

•23,72 

4.75 

51.78 

1837 

971847 

73.369 

149.602 

2 

971853 

1018.69 

-23.72 

4.75 

51.77 

1837 

972006 

73.361 

149.611 

1 

972006 

1020.47 

-23.02 

5.00 

36.27 

1837 

972028 

73.365 

149.609 

1 

972030 

1021.09 

-22.98 

5.00 

41.89 

1837 

972146 

73.356 

149.622 

2 

972153 

1022.U 

-21.88 

4.75 

34.85 

1837 

972208 

73.357 

149.610 

2 

972214 

1022.94 

-21.84 

5.00 

36.26 

1837 

972326 

73.349 

149.632 

2 

972326 

1024.03 

•21.62 

5.00 

17.97 

1837 

972348 

73.349 

149.629 

2 

972354 

1024.63 

-21.62 

5.00 

17.96 

1837 

98  106 

73.339 

149.641 

1 

98  111 

1026.16 

-21.80 

5.00 

15.14 

1837 

98  130 

73.342 

149.637 

3 

98  136 

1026.88 

-21.70 

5.00 

12.32 

1837 

98  245 

73.333 

149.668 

1 

98  251 

1027.75 

-22.28 

4.50 

17.93 

1837 

98  312 

73.336 

149.623 

2 

98  317 

1028.25 

•22.62 

4.00 

12.32 

1837 

98  314 

73.337 

149.616 

1 

98  424 

1029.13 

-23.68 

4.00 

12.35 

1837 

98  314 

73.337 

149.616 

1 

98  459 

1029.72 

-24.38 

3.50 

10.95 

1837 

98  606 

73.331 

149.622 

2 

98  612 

1030.47 

-25.78 

2.75 

5.32 

1837 

98  606 

73,331 

149.622 

2 

98  641 

1030.69 

-25.82 

3.00 

9.53 

1837 

98  748 

73.328 

149.635 

1 

98  753 

1031.63 

•26.52 

2.50 

1.09 

1837 

98  748 

73.328 

149.635 

3 

98  826 

1031.84 

-26.78 

2.50 

2.26 

1837 

98  930 

73.325 

149.642 

1 

98  933 

1032.94 

-28.56 

2.25 

348.42 

1837 

98  930 

73.325 

149.642 

1 

981008 

1033.06 

-28.56 

2.75 

352.63 

1837 

98  930 

73.325 

149.642 

1 

981117 

1033.50 

•28.42 

3.00 

345.60 

1837 

981151 

73.326 

149.647 

3 

981156 

1033.88 

-28.92 

2.50 

358.25 

1837 

981153 

73.328 

149.641 

1 

981300 

1034.47 

-29.18 

2.50 

5.29 

1837 

981335 

73.320 

149.647 

2 

981339 

1034.69 

-29.26 

2,50 

6.69 

1837 

981441 

73.320 

149.681 

1 

981444 

1035.19 

-29.48 

2.25 

355.42 

1837 

981441 

73.320 

149.681 

1 

981520 

1035.41 

-29.88 

2.25 

351.18 

1837 

981623 

73.325 

149.664 

1 

981624 

1035.56 

-29.32 

2.50 

355.41 

1837 

• 

981655 

73.310 

149.638 

2 

981656 

1035.72 

-29.44 

3.00 

1.06 

413 

BUOY 

LXTIN 

LAY 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPO 

U  OIR 

1837 

961803 

73.317 

149.655 

3 

961811 

1036.22 

<27.82 

3.50 

6.69 

1837 

961835 

73.313 

149.652 

2 

961841 

1036.37 

-27.38 

3.50 

5.27 

1837 

961835 

73.313 

149.652 

2 

961951 

1036.72 

-26.64 

3.25 

12.31 

1837 

962015 

73.310 

149.644 

1 

982021 

1037.03 

-26.48 

3.50 

17.94 

1837 

962124 

73.306 

149.655 

2 

962124 

1057.53 

-25.98 

3.75 

17,94 

1837 

962154 

73.306 

149.634 

2 

962200 

1037.59 

-25.30 

3.25 

9.50 

1837 

982305 

73.299 

149.657 

2 

962309 

1037.75 

-24.60 

3.00 

12.32 

1837 

982336 

73.296 

149.663 

2 

962342 

107.75 

-24.38 

3.00 

26.36 

1837 

99 

u 

73.295 

149.666 

3 

99 

50 

1037.97 

-23.90 

2.75 

17.92 

1837 

99 

118 

73.295 

149.667 

3 

99 

124 

1038.25 

-24.06 

3.00 

23.54 

1837 

99 

225 

73.292 

149.681 

1 

99 

226 

1038.13 

•23.90 

2.50 

33,37 

1837 

99 

300 

73.294 

149.672 

3 

99 

305 

1038.50 

-24.42 

2.00 

29.15 

1837 

99 

404 

73.296 

149.650 

1 

99 

411 

1038.56 

-25.30 

1.25 

23.55 

1837 

99 

443 

73.282 

149.689 

1 

99 

447 

1038.72 

-25.94 

1.25 

24.94 

1837 

99 

545 

73.294 

149.665 

2 

99 

550 

1038.84 

-26.52 

1.50 

36.18 

1837 

99 

545 

73.294 

149.665 

2 

99 

629 

1039.06 

-27.22 

1.00 

33.38 

1837 

99 

727 

73.296 

149.682 

1 

99 

732 

1039.56 

-28.62 

0.75 

22.12 

1837 

99 

727 

73.296 

149.682 

2 

99 

812 

1039.50 

-28.74 

0.75 

25.90 

1837 

99 

909 

73.291 

149.696 

1 

99 

912 

1039.50 

-28.40 

1.25 

61.48 

1837 

99 

954 

73.282 

149.750 

1 

99 

956 

1039.a 

-28.56 

1.00 

81.12 

1837 

99 

954 

73.282 

149.750 

1 

991051 

1039.78 

•28.48 

0.25 

92.34 

1837 

991138 

73.290 

149.718 

2 

991142 

1039.66 

-29.26 

0.00 

88.14 

1837 

991140 

73.297 

149.707 

1 

991236 

1039.50 

-29.48 

1.00 

85.35 

1837 

991324 

73.291 

149.726 

2 

991326 

1039.50 

-29.48 

0.00 

83.94 

1837 

991419 

73.283 

149.709 

2 

991420 

1039.06 

•29.44 

1.00 

102.22 

1837 

991419 

73.283 

149.709 

2 

991508 

1039.06 

-29.18 

1.00 

105.05 

1857 

991600 

73.301 

149.719 

1 

991605 

1039.06 

•28.40 

1.00 

103.63 

1837 

991643 

73.293 

149.734 

2 

991650 

1038.84 

-28.56 

1.25 

105.02 

1837 

991742 

73.292 

149.724 

2 

991748 

1038.72 

-27.52 

1.75 

124.71 

1837 

991823 

73.299 

149.733 

1 

991826 

1038.25 

-26.68 

1.75 

123.30 

1857 

991823 

73.299 

149.733 

1 

991931 

1057.91 

•25.82 

3.00 

128.92 

1837 

992004 

73.296 

149.731 

1 

992007 

1037.81 

-25.64 

3.00 

.95 

1837 

992104 

73.295 

149.746 

2 

992110 

1(37.47 

-25.08 

3.50 

133.13 

1837 

992143 

73.295 

149.741 

2 

992149 

1037.38 

-24.60 

3.75 

135.94 

1837 

992244 

73.296 

149.757 

2 

992250 

1037.31 

-24.38 

3.25 

135.93 

1837 

992324 

73.293 

149.763 

2 

992326 

1037.47 

-24.38 

3.50 

141.54 

1837 

100 

23 

73.296 

149.761 

2 

100 

23 

1036.88 

-23.68 

3.00 

135.n 

1837 

100 

106 

73.296 

149.764 

3 

100 

111 

1036.50 

-23.68 

3.00 

134.51 

1857 

100 

201 

73.296 

149.775 

2 

100 

208 

1036.38 

-23.72 

3.50 

127.47 

1837 

100 

248 

73.295 

149.754 

3 

100 

253 

1036.28 

-23.84 

3.75 

121.85 

1837 

100 

249 

73.295 

149.757 

1 

100 

349 

1035.84 

•24.42 

3.50 

123.27 

1837 

100 

431 

73.299 

149.761 

1 

100 

435 

1035.94 

-25.24 

3.25 

130.29 

1837 

100 

527 

73.298 

149.819 

1 

100 

526 

1035.94 

-25.78 

2.50 

126.04 

1837 

100 

527 

73.298 

149.819 

1 

100 

616 

1035.72 

-26.48 

2.00 

126.00 

1U7 

100 

704 

73.298 

149.775 

3 

100 

710 

1035.50 

-27.52 

2.75 

123.21 

1837 

100 

704 

73.296 

149.775 

3 

100 

759 

1035.50 

-27.34 

3.00 

127.46 

1837 

100 

847 

73.302 

149.771 

1 

100 

850 

1035.56 

-27.86 

2.75 

129.83 

1837 

100 

943 

73.305 

149.813 

1 

100 

947 

1035.63 

-28.40 

2.75 

124.63 

1837 

100 

943 

73.305 

149.813 

1 

1001032 

1035.56 

-28.78 

2.50 

121.79 

1837 

1001125 

73.296 

149.757 

1 

1001126 

1035.50 

-28.78 

2.50 

111.98 

1837 

1001310 

73.301 

149.818 

3 

1001314 

1035.72 

-29.54 

1.25 

92.29 

4U 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

1857 

1001310 

73.301 

149.818 

1837 

1001310 

73.301 

149.818 

1837 

1001541 

73.298 

149.806 

1837 

1001628 

73.291 

149.795 

1837 

1001719 

73.300 

149.809 

1837 

1001725 

73.292 

149.833 

1837 

1001725 

73.2% 

149.833 

1837 

1001725 

73.292 

149.833 

1837 

1001725 

73.292 

149.833 

1837 

1002221 

73.297 

149.842 

1837 

1002223 

73.295 

149.850 

1837 

1002359 

73.293 

149.848 

1837 

101 

52 

73.292 

149.867 

1837 

101 

52 

73.292 

149.867 

1837 

101 

234 

73.291 

149.871 

1857 

101 

234 

73.291 

149.871 

1837 

101 

234 

73.291 

149.871 

1837 

101 

502 

73.290 

149.893 

1837 

101 

502 

73.290 

149.893 

1837 

101 

643 

73.285 

149.895 

1837 

101 

825 

73.287 

149.901 

1837 

101 

825 

73.287 

149.901 

1837 

101 

825 

73.287 

149,901 

1837 

1011115 

73.274 

149.941 

1837 

1011115 

73.274 

149.941 

1837 

1011258 

73.272 

149.946 

1837 

1011335 

73.264 

149.903 

1837 

1011440 

73.269 

149.932 

1837 

1011518 

73.269 

149.940 

1837 

1011621 

73.266 

149.942 

1837 

1011700 

73.265 

149.932 

1837 

1011800 

73.262 

149.940 

1837 

1011843 

73.260 

149.935 

1837 

1012024 

73.256 

149.941 

1837 

1012120 

73.257 

149.930 

1837 

1012202 

73.254 

149.938 

1837 

1012203 

73.252 

149.939 

1837 

1012341 

73.246 

149.935 

1837 

102 

41 

73.244 

149.927 

1837 

102 

120 

73.239 

149.937 

1837 

102 

223 

73.238 

149.921 

1837 

102 

258 

73.231 

149.948 

1837 

102 

406 

73.234 

149.896 

1837 

102 

U1 

73.235 

149.893 

1837 

102 

441 

73.235 

149.893 

1837 

102 

622 

73.229 

149.891 

1837 

102 

622 

73.229 

149.891 

1837 

102 

804 

73.223 

149.897 

1837 

102 

804 

73.223 

149.897 

1837 

102 

947 

73.250 

149.7W 

1837 

1021102 

73.223 

149.881 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR 

3 

1001359 

1035.63 

-29.96 

3 

1001446 

1035.63 

-29.48 

3 

1001543 

1035.50 

-29.18 

1 

1001631 

1035.34 

•28.66 

3 

1001722 

1035.34 

•28.04 

1 

1001810 

1(95.41 

-27.16 

1 

1001904 

1035.41 

-26.08 

1 

1001950 

1035.50 

-25.82 

1 

1002132 

1035.50 

-24.54 

2 

1002226 

1035.72 

-23.90 

1 

1002319 

1035.84 

-24.38 

1 

101 

2 

1(95.78 

•23.62 

3 

101 

56 

1(95.84 

-23.28 

3 

101 

140 

1036.38 

-23.68 

1 

101 

237 

1036.28 

-23.20 

1 

101 

326 

1036.44 

•23.28 

1 

101 

423 

1(96.81 

•23.68 

3 

101 

508 

1037.09 

-23.90 

3 

101 

602 

1037.59 

•24.54 

3 

101 

649 

1037.69 

-24.60 

2 

101 

826 

1038.50 

-25.94 

2 

101 

932 

1(99.06 

-26.48 

2 

1011010 

1039.22 

-27.00 

2 

1011119 

1039.88 

-26.52 

2 

1011152 

1039.88 

-27.22 

3 

1011256 

1039.94 

•27.86 

1 

1011338 

1040.09 

•28.08 

2 

1011441 

1040.00 

•28.04 

3 

1011522 

1040.16 

•27.82 

2 

1011625 

1040.2$ 

-28.74 

2 

1011705 

1040.09 

-28.44 

3 

1011804 

1040.09 

•27.96 

1 

1011847 

1040.2$ 

-27.86 

1 

1012026 

1040.16 

-26.52 

1 

101212^ 

1040.09 

-25.82 

2 

1012207 

1040.09 

-25.30 

1 

1012307 

1(99.94 

-24.68 

2 

1012347 

1039.88 

-24.42 

3 

102 

47 

1039.56 

-24.60 

3 

102 

126 

1039.28 

•24.54 

3 

102 

226 

1039.00 

-24.54 

2 

102 

307 

1(98.78 

•25.24 

2 

102 

410 

1038.78 

-25.82 

1 

102 

446 

1038.2$ 

•26.08 

1 

102 

552 

1037.97 

-27.16 

2 

102 

626 

1037.91 

-27.22 

2 

102 

735 

1037.38 

-28.08 

2 

102 

808 

1037.09 

-28.30 

2 

102 

920 

1036.22 

-28.74 

1 

102 

947 

1035.94 

-28.74 

1 

1021107 

1034.19 

•27.60 

U  SM 

W  DIR 

3.00 

97.87 

2.75 

104.91 

2.2$ 

104.91 

3.25 

106.34 

3.25 

111.96 

3.75 

121.78 

3.25 

103.48 

3.50 

110.51 

4.75 

107.70 

$.00 

106.29 

4.75 

99.25 

$.50 

100.65 

$.00 

95.01 

29.50 

298.91 

$.00 

93.59 

5.00 

92.18 

5.50 

89.37 

5.50 

92.17 

4.50 

85.12 

4.50 

86.53 

4.75 

91.78 

4.50 

85.11 

4.00 

79.49 

4.50 

78.0$ 

4.00 

75.22 

3.50 

62.56 

3.50 

59.77 

4.00 

51.34 

4.00 

47.10 

3.75 

45.69 

4.25 

47.10 

3.75 

45.69 

4.25 

40.06 

4.00 

40.06 

4.50 

26.00 

4,75 

27.41 

5.00 

27.41 

4.75 

30.22 

5.50 

33.04 

5.25 

31.63 

5.00 

27.42 

4.50 

23.19 

3.25 

13.37 

3.25 

7.78 

4.2$ 

7.78 

3.50 

2.15 

3.75 

352.31 

3.50 

353.43 

4.00 

342.46 

4.25 

346.75 

5.00 

343.94 

415 


mjov 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PftESS 

AIR  T 

W  SRO 

W  DIR 

1837 

1021102 

73.223 

149.881 

1 

1021129 

1033.75 

-27.22 

5.00 

341.08 

1837 

1021247 

73.216 

149.868 

2 

1021250 

1032.44 

-25.38 

5.50 

342.49 

1837 

1021247 

73.216 

149.868 

2 

1021314 

1031.84 

-25.34 

5.00 

338.28 

1837 

1021428 

73.210 

149.850 

1 

1021426 

1030.59 

-24.42 

5.00 

332.67 

1837 

1021457 

73.209 

149.834 

1 

1021456 

1029.78 

-23.68 

5.00 

335.50 

1837 

1021610 

73.206 

149.864 

1 

1021608 

1027,97 

-21.10 

5.25 

349.55 

1837 

1021639 

73.204 

149.819 

1 

1021644 

1027,47 

-20.22 

5.75 

0.81 

1837 

1021748 

73.205 

149.855 

1 

1021753 

1026.59 

-19.48 

6.00 

13.48 

1837 

1021820 

73.197 

149.835 

2 

1021826 

1026.16 

-19.08 

7.00 

19.09 

1837 

1021930 

73.194 

149.846 

2 

1021934 

1025.03 

-19.48 

6.50 

12.06 

1837 

1022002 

73.189 

149.827 

2 

1022007 

1024.75 

-19.52 

6.50 

14.88 

1837 

1022108 

73.187 

149.836 

3 

1022114 

1023.59 

-19.70 

7.50 

9.26 

1837 

1022142 

73.185 

149.829 

3 

1022146 

1022.94 

-19.96 

7.50 

6.45 

1837 

1022142 

73.185 

149.829 

3 

1022255 

1021.91 

-19.48 

7.75 

9.27 

1837 

1022320 

73.179 

149.826 

3 

1022325 

1021.31 

-19.70 

7.50 

12.08 

1837 

103 

29 

73.178 

149.826 

3 

103 

35 

1019.66 

•19.52 

6.75 

20.52 

1837 

103 

59 

73.175 

149.817 

3 

103 

105 

1019.34 

•19.08 

6.50 

26.15 

1837 

103 

211 

73.170 

149.805 

3 

103 

216 

1018.56 

-19.52 

6.50 

27.57 

1837 

103 

238 

73.167 

149.825 

2 

103 

244 

1018.34 

-19.70 

5.75 

26.16 

1837 

103 

354 

73.179 

149.804 

2 

103 

356 

1017.69 

-19.70 

5.50 

26.16 

1837 

103 

419 

73.171 

149.792 

2 

103 

425 

1017.47 

-19.82 

5.25 

27.59 

1837 

103 

419 

73.171 

149.792 

2 

103 

537 

1016.59 

-20.36 

4.75 

24.78 

1837 

103 

601 

73.170 

149.801 

3 

103 

605 

1016.38 

-20.18 

4.75 

27.59 

1837 

103 

741 

73.161 

149.775 

1 

103 

722 

1015.94 

•21.58 

3.75 

12.13 

1837 

103 

741 

73.161 

149.775 

1 

103 

746 

1015.41 

•22.06 

3.50 

7.93 

1837 

103 

924 

73.177 

149.726 

1 

103 

908 

1014.31 

•23.72 

2.50 

350.69 

1837 

103 

924 

73.177 

149.726 

1 

103 

926 

1014,31 

-23.72 

2.50 

345.49 

1837 

1031051 

73.156 

149.812 

1 

1031053 

1013.22 

•23.62 

3.50 

355.28 

1837 

1031232 

73.170 

149.792 

2 

1031237 

1011.75 

•23.72 

3.00 

345.40 

1837 

1031235 

73.166 

149.813 

1 

1031253 

1011.75 

•23,72 

3.00 

345.39 

1837 

1031415 

73.167 

149.817 

1 

1031419 

1010.31 

•23.68 

3.00 

334.13 

1837 

1031435 

73.162 

149.787 

1 

1031437 

1010.00 

-23.90 

2.25 

331.33 

1837 

1031555 

73.162 

149.782 

2 

1031556 

1009.44 

-25.08 

1,75 

313.07 

1837 

1031617 

73.170 

149.826 

2 

1031622 

1009.13 

-25.08 

1.50 

297.58 

1837 

1031737 

73.167 

149.802 

2 

1031741 

1008.19 

-24.60 

1.50 

265.82 

1837 

1031800 

73.165 

149.800 

3 

1031804 

1008.03 

-23.90 

1.75 

266.65 

1837 

1031916 

73.173 

149.805 

1 

1031922 

1007.31 

-23.68 

1.50 

273.68 

1837 

1031916 

73.173 

149.805 

1 

1031946 

1007.25 

•21.10 

1.00 

265.24 

1837 

1032056 

73.172 

149.793 

2 

1032102 

1006.94 

•21.80 

1.50 

227.27 

1837 

1032119 

73.167 

149.807 

3 

1032125 

1006.94 

-21.80 

1.50 

227.27 

1837 

1032259 

73.170 

149.812 

2 

1032243 

1006.88 

-21.70 

1.75 

180.85 

1837 

1032259 

73.170 

149.812 

2 

1032305 

1007.00 

-21.58 

2.25 

180.85 

1837 

104 

38 

73.165 

149.819 

3 

104 

19 

1007.00 

-21.88 

3.00 

171.00 

1837 

104 

38 

73.165 

149.819 

3 

104 

44 

1007.16 

-21.88 

3.50 

172.40 

1837 

104 

157 

73.171 

149.813 

3 

104 

205 

1007.47 

-22.62 

3.00 

173.81 

1837 

104 

217 

73.165 

149.839 

1 

104 

223 

1007.47 

-22.62 

3.00 

173.80 

1837 

104 

341 

73.171 

149.804 

1 

104 

346 

1007.97 

-23.02 

3.00 

159.75 

1837 

104 

341 

73.171 

149.804 

1 

104 

404 

1008.25 

-23.90 

2.50 

142.89 

1837 

104 

539 

73.173 

149.809 

2 

104 

527 

1008.47 

•25.30 

3.00 

138.67 

1837 

104 

539 

73.173 

149.809 

2 

104 

544 

1008.78 

-25.78 

3.50 

137.26 

1837 

104 

720 

73.174 

149.824 

1 

104 

710 

1009.66 

-27.16 

3,50 

135.85 

416 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QLML 

OATTM 

PBESS 

AIR  T 

W  SRO 

U  DIR 

1837 

104  720 

73.174 

149.824 

1 

104  724 

1009.66 

-27.16 

3.50 

135.84 

1837 

104  903 

73.173 

149.838 

1 

104  855 

1010.44 

-».56 

3.00 

131.19 

1837 

104  903 

73.173 

149.838 

1 

104  906 

1010.75 

-28.74 

3.25 

130.19 

1837 

1041038 

73.175 

149.860 

1 

1041037 

1011.91 

-29.44 

3.25 

121.74 

1837 

1041038 

73.175 

149.860 

1 

1041046 

1011.91 

-29.44 

3.25 

121.73 

1837 

1041220 

73.178 

149.887 

2 

1041222 

1012.50 

-30.22 

3.50 

120.30 

1837 

1041220 

73.178 

149.887 

2 

1041231 

1012.72 

-30.32 

3.25 

124.50 

1837 

1041402 

73.180 

149.897 

2 

1041409 

1013.38 

-30.40 

3.00 

121.69 

1837 

1041413 

73.165 

149.888 

1 

1041416 

1013.38 

-30.40 

3.00 

121.69 

1837 

1041545 

73.173 

149.887 

2 

1041549 

1014.25 

-30.40 

4.00 

121.69 

1837 

1041556 

73.180 

149.901 

1 

1041557 

1014.25 

-30.40 

4.00 

121.68 

1837 

1041723 

73.184 

149.925 

2 

1041727 

1015.13 

-29.26 

3.50 

127.28 

1837 

1041737 

73.179 

149.915 

2 

1041743 

1015.41 

-28.74 

3.25 

121.65 

1837 

1041904 

73.183 

149.945 

2 

1041910 

1016.16 

-27.86 

3.50 

124.45 

1837 

1041904 

73.183 

149.945 

2 

1041924 

1016.16 

-27.86 

3.50 

124.43 

1837 

10420U 

73.183 

149.948 

2 

1042051 

1017.25 

-25.24 

4.00 

120.21 

1837 

1042100 

73.178 

149.966 

1 

1042103 

1017.38 

-25.08 

4.50 

117.38 

1837 

1042224 

73.184 

149.950 

2 

1042227 

1018.25 

-24.38 

4.25 

128.63 

1837 

1042239 

73.177 

149.982 

3 

1042243 

1018.41 

•24.38 

4.50 

117.37 

1837 

105  5 

73.176 

150.005 

2 

105  12 

1019.U 

-23.68 

4.25 

127.18 

1837 

105  18 

73.178 

150.004 

2 

105  24 

1019.44 

•23.68 

4.25 

127.17 

1837 

105  148 

73.180 

150.019 

3 

105  152 

1020.16 

-23.68 

4.25 

122.94 

1837 

105  157 

73.175 

150.028 

3 

105  157 

1020.16 

-23.68 

4.25 

122.92 

1837 

105  329 

73.180 

150.031 

1 

105  333 

1021.31 

•23.72 

4.75 

128.54 

1837 

105  329 

73.180 

150.031 

1 

105  343 

1021.31 

-23.72 

4.75 

128.54 

1837 

105  513 

73.176 

150.037 

1 

105  515 

1022.22 

-25.08 

3.75 

125.72 

1837 

105  518 

73.179 

150.034 

2 

105  524 

1022.22 

-25.08 

3.75 

125.72 

1837 

105  659 

73.176 

150.056 

3 

105  703 

1023.50 

-25.30 

4.50 

132.74 

1837 

105  659 

73.176 

150.056 

3 

105  657 

1021.38 

-25.30 

4.50 

128.51 

1837 

105  841 

73.179 

150.059 

2 

105  840 

1024.53 

-25.94 

4.00 

135.17 

1837 

105  841 

73.179 

150.059 

2 

105  845 

1024.53 

•25.94 

4.00 

129.91 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051025 

1025.34 

•26.82 

3.25 

122.87 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051027 

1025.34 

-26.82 

3.25 

122.86 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051209 

10^.06 

•26.68 

3.50 

124.26 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051213 

1026.06 

-26.68 

3.50 

124.26 

1837 

1051351 

73.180 

1S0.1U 

1 

1051354 

1026.66 

-26.90 

3.50 

122.81 

1837 

1051352 

73.176 

150.102 

2 

1051357 

1026.66 

-26.90 

3.50 

122.80 

1837 

1051531 

73.181 

150.121 

1 

1051536 

1027.69 

-26.64 

3.25 

121.40 

1837 

1051534 

73.180 

150.089 

1 

1051534 

1027.69 

-26.64 

3.25 

121.41 

1837 

1051718 

73.170 

150.113 

3 

1051713 

1028.25 

-25.08 

4.00 

120.01 

1837 

1051714 

73.176 

150.106 

2 

1051716 

1028.25 

-25.08 

4.00 

120.00 

1837 

1051852 

73.186 

150.118 

2 

1051857 

1028.50 

-23.90 

4.50 

115.78 

1837 

1051857 

73.172 

150.095 

2 

1051901 

1028.50 

-23.02 

4.75 

117.19 

1837 

1052039 

73.174 

150.128 

1 

1052043 

1029.06 

•21.62 

4.50 

120.00 

1837 

1052033 

73.177 

150.116 

1 

1052039 

1029.06 

-21.62 

4.50 

119.98 

1837 

1052215 

73.174 

150.130 

2 

1052222 

1029.00 

-20.92 

5.00 

115.76 

1837 

1052213 

73.175 

150.129 

2 

1052218 

1029.00 

-20.92 

5.00 

115.76 

1837 

1052354 

73.174 

150.168 

2 

1052355 

1029.06 

-20.36 

5.25 

111.51 

1837 

1052357 

73.173 

150.161 

3 

1052357 

1029.06 

-20.36 

5.25 

111.49 

1837 

106  133 

73.174 

150.168 

3 

106  137 

1029.06 

-20.92 

5.50 

111.49 

1837 

106  136 

73.168 

150.186 

i 

106  142 

1029.06 

-20.92 

5.50 

111.48 

417 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

0U4L 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

1837 

106  317 

73.170 

150.179 

1 

106 

322 

1031.38 

-21.18 

4.50 

114.28 

1837 

106  317 

73.170 

150.179 

1 

106 

321 

1029.13 

-21.18 

4.50 

106.66 

1837 

106  456 

73.174 

150.193 

1 

106 

457 

1029.22 

-22.66 

4.50 

105.84 

1837 

106  501 

73.154 

150.305 

1 

106 

503 

1029.13 

-23.14 

4.50 

105.76 

1837 

106  635 

73.173 

150.223 

1 

106 

639 

1029.34 

-24.54 

4.25 

104.33 

1837 

106  635 

73.173 

150.223 

1 

106 

646 

1029.34 

-24.54 

4.25 

104.39 

1837 

105  841 

73.179 

150.059 

2 

105 

840 

1024.53 

-25.94 

4.00 

135.17 

1837 

105  841 

73.179 

150.059 

2 

105 

845 

1024.53 

-25.94 

4.00 

129.91 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051025 

1025.34 

-26.82 

3.25 

122.87 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051027 

1025.34 

•26.82 

3.25 

122.86 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051209 

1026.06 

-26.68 

3.50 

124.26 

1837 

1051025 

73.176 

150.076 

2 

1051213 

1026.06 

-26.68 

3.50 

124.26 

1837 

1051351 

73.180 

150.144 

1 

1051354 

1026.66 

-26.90 

3.50 

122.81 

1837 

1W1352 

73.176 

150.102 

2 

1051357 

1026.66 

-26.90 

3.50 

122.80 

1837 

1051531 

73.181 

150.121 

1 

1051536 

1027.69 

-26.64 

3.25 

121.40 

1837 

1051534 

73.180 

150.089 

1 

1051534 

1027.69 

-26.64 

3.25 

121.41 

1837 

1051718 

73.170 

150.113 

3 

1051713 

1028.25 

-25.08 

4.00 

120.01 

1837 

1051714 

73.176 

150.106 

2 

1051716 

1028.25 

-25.08 

4.00 

120.00 

1837 

1051852 

73.186 

150.118 

2 

1051857 

1028.50 

-23.90 

4.50 

115.78 

1837 

1051857 

73.172 

150.095 

2 

1051901 

1028.50 

-23.02 

4.75 

117.19 

1837 

1052039 

73.174 

150.128 

1 

1052043 

1029.06 

-21.62 

4.50 

120.00 

1837 

1052033 

73.177 

150.116 

1 

1052039 

1029.06 

•21.62 

4.50 

119.96 

1837 

1052215 

73.174 

150.130 

2 

1052222 

1029.00 

-20.92 

5.00 

115.76 

1837 

1052213 

73.175 

150.129 

2 

1052218 

1029.00 

•20.92 

5.00 

115.76 

1837 

1052354 

73.174 

150.168 

2 

1052355 

1029.06 

•20.36 

5.25 

111.51 

1837 

1052357 

73.173 

150.161 

3 

1052357 

1029.06 

•20.36 

5.25 

111.49 

1837 

106  133 

73.174 

150.168 

3 

106 

137 

1029.06 

•20.92 

5.50 

111.49 

1837 

106  136 

73.168 

150.186 

2 

106 

142 

1029.06 

•20.92 

5.50 

111.48 

1837 

106  317 

73.170 

150.179 

1 

106 

322 

1031.38 

•21.18 

4.50 

114.28 

1837 

106  317 

73.170 

150.179 

1 

106 

321 

1029.13 

-21.18 

4.50 

108.66 

1837 

106  456 

73.174 

150.193 

1 

106 

457 

1029.22 

•22.66 

4.50 

105.84 

1837 

106  SOI 

73.154 

150.305 

1 

106 

505 

1029.13 

-23.14 

4.50 

105.76 

1837 

106  635 

73.173 

150.223 

1 

106 

639 

1029.34 

-24.54 

4.25 

104.33 

1837 

106  635 

73.173 

150.223 

1 

106 

646 

1029.34 

-24.54 

4.25 

104.39 

1837 

106  819 

73.167 

150.243 

2 

106 

824 

1029.34 

•25.38 

4.25 

112.34 

1837 

106  819 

73.167 

150.243 

2 

106 

830 

1020.19 

-25.98 

5.00 

104.36 

1837 

1061013 

73.180 

150.332 

1 

1061004 

1029.50 

-26.48 

4.00 

109.93 

1837 

1061013 

73.180 

150.332 

1 

1061016 

1029.50 

-26.48 

4.00 

109.87 

1837 

1061156 

73.165 

150.273 

2 

1061146 

1029.50 

-26.68 

4.25 

104.28 

1837 

1061156 

73.165 

150.273 

2 

1061201 

1029.56 

-26.78 

4.00 

100.10 

1837 

1061338 

73.164 

150.312 

3 

1061331 

1029.56 

-27.16 

4.50 

105.70 

1837 

1061338 

73.164 

150.312 

3 

1061345 

1029.56 

•27.16 

4.50 

105.68 

1837 

1061512 

73.163 

150.315 

2 

1061516 

1029.U 

-27.04 

4.50 

104.27 

1837 

1061512 

73.163 

150.315 

2 

1061525 

1029.44 

-27.04 

4.50 

104.27 

1837 

1061656 

73.159 

150.331 

2 

1061655 

1029.34 

•25.82 

5.00 

104.26 

1837 

1061702 

73.157 

150.356 

1 

1061706 

1029.00 

-25.12 

5.25 

109.86 

1837 

1061834 

73.157 

150.347 

2 

1061840 

1028.84 

-23.84 

6.50 

111.25 

1837 

1061840 

73.162 

150.369 

1 

1061846 

1028.84 

-23.84 

6.50 

111.24 

1837 

1062015 

73.159 

150.398 

2 

1062018 

1028.50 

-22.62 

6.25 

106.99 

1837 

1062020 

73.162 

150.378 

1 

1062027 

1028.50 

-22.62 

6.25 

106.99 

1837 

1062155 

73.157 

150.421 

2 

1062201 

1028.03 

•20.88 

7.00 

106.97 

418 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LCNO 

QUAL 

DATTIN 

PtESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  OIR 

1857 

1082201 

73.159 

150.403 

2 

1062207 

1028.03 

-20.88 

7.00 

106.95 

1837 

1062335 

73.151 

150.450 

2 

1062340 

1027.75 

-20.36 

8.00 

106.94 

1837 

1062341 

73.153 

150.U9 

2 

1062348 

1027.75 

-20.36 

8.00 

106.91 

1837 

107  125 

73.153 

150.487 

3 

107 

127 

1027.31 

-20.18 

7.75 

109.70 

1837 

107  115 

73.149 

150.488 

3 

107 

121 

1027.31 

-20.18 

7.75 

109.67 

1»7 

107  254 

73-145 

150.541 

2 

107 

257 

1027.03 

-20.18 

8.50 

109.64 

1837 

107  305 

73.152 

150.518 

3 

107 

310 

1026.94 

•20.18 

8.25 

108.21 

1837 

107  435 

73.151 

150.536 

2 

107 

440 

1027.09 

•20.48 

8.75 

106.81 

1837 

107  447 

73.151 

150.553 

1 

107 

U9 

1027.09 

•20.48 

8.75 

106.78 

1837 

107  616 

73.149 

150.577 

2 

107 

616 

1027.09 

-21.18 

8.75 

109.57 

1837 

107  757 

73.148 

150.617 

3 

107 

757 

1027.16 

•21.88 

9.00 

110.94 

1837 

107  757 

73.148 

150.617 

3 

107 

801 

1027.25 

-22.U 

8.75 

113.20 

1837 

107  757 

73.148 

150.617 

3 

107 

818 

1027.25 

-22  .U 

8.75 

108.10 

1837 

107  940 

73.162 

150.598 

1 

107 

940 

1027.03 

-22.98 

9.25 

106.11 

1837 

1071001 

73.142 

150.647 

1 

1071004 

1027.03 

-22.32 

9.75 

109.50 

1837 

1071001 

73.142 

150.647 

1 

1071125 

1026.81 

-25.06 

8.75 

293.68 

1837 

1071143 

73.152 

150.714 

3 

1071148 

1026.88 

-22.U 

9.00 

112.23 

1837 

1071328 

73.148 

150.754 

3 

1071309 

1026.94 

-21.88 

9.00 

112.17 

1837 

1071328 

73.148 

150.754 

3 

1071327 

1026.94 

-21.88 

9.00 

112.14 

1837 

1071450 

73.148 

150.765 

2 

1071454 

1027.09 

-22.28 

9.50 

112.13 

1837 

1071450 

73.148 

150.765 

2 

1071513 

1026.81 

-21.10 

9.00 

112.13 

1837 

1071632 

73.150 

150.830 

2 

1071637 

1026.50 

-20.36 

10.00 

112.08 

1837 

1071649 

73.147 

150.843 

1 

1071654 

1026.50 

-20.36 

10.00 

112.03 

1837 

1071813 

73.146 

150.867 

2 

1071816 

1026.59 

-19.48 

10.75 

114.82 

1837 

1071828 

73.150 

150.889 

2 

1071834 

1026.59 

-19.48 

11.00 

111.98 

1837 

1072007 

73.149 

150.925 

1 

1071957 

1026.06 

-18.82 

10.50 

113.35 

1837 

1072007 

73.149 

150.925 

1 

1072013 

1026.22 

-18.64 

10.50 

110.51 

1837 

1072134 

73.150 

150.981 

2 

1072140 

1025.94 

-17.34 

10.75 

109.07 

1837 

1072149 

73.148 

150.977 

2 

1072155 

1025.94 

-17.34 

10.75 

109.04 

1837 

10723*’? 

73.146 

151.025 

2 

1072319 

1025.50 

-16.64 

10.75 

110.42 

1837 

1072329 

73.148 

151.029 

2 

1072336 

1025.34 

-16.64 

11.25 

111.79 

1837 

108  53 

73.146 

151.076 

2 

108 

57 

1025.25 

-16.60 

11.00 

113.16 

1857 

108  110 

73.151 

151.077 

3 

108 

116 

1025.25 

-16.28 

10.50 

111.73 

1837 

108  233 

73.145 

151.143 

2 

108 

239 

1025.03 

•16.64 

10.25 

110.28 

1837 

108  253 

73.155 

151.122 

3 

108 

257 

1025.03 

-16.64 

10.2"! 

110.25 

1837 

108  411 

73.159 

151.149 

2 

108 

415 

1024.84 

-17.08 

11.00 

111.65 

1837 

108  437 

73.156 

151.163 

1 

108 

437 

1024.91 

-17.38 

10.50 

113.03 

1837 

108  437 

73.156 

151.163 

1 

108 

619 

1024.47 

-18.04 

10.75 

111.61 

1837 

108  735 

73.157 

151.254 

3 

108 

804 

1024.75 

-18.96 

10.50 

115.20 

1837 

108  919 

73.162 

151.299 

2 

108 

921 

1024.75 

-18.96 

10.50 

112.87 

1837 

108  949 

73.165 

151.337 

1 

108 

951 

1024.91 

-19.34 

10.00 

112.82 

1837 

108  949 

73.165 

151.337 

1 

1081103 

1024.53 

•20.18 

10.25 

109.96 

1837 

1081133 

73.160 

151.378 

2 

1081134 

1024.19 

•20.04 

10.50 

108.55 

1837 

1081134 

73.155 

151.394 

1 

1081246 

1024.41 

-19.96 

9.25 

107.11 

1837 

1081313 

73.164 

151.408 

2 

1081318 

1024.53 

-20.40 

10.00 

109.90 

1837 

1081429 

73.165 

151.442 

2 

1081431 

1023.88 

•20.88 

9.50 

108.46 

1837 

1081429 

73.165 

151.442 

2 

1081455 

1023.88 

-20.88 

9.50 

108.U 

1837 

1081613 

73.168 

151.483 

1 

1081616 

1024.41 

-20.U 

9.50 

112.63 

1837 

1081637 

73.170 

151.503 

2 

1081642 

1024.03 

-19.70 

9.50 

111.19 

1837 

1081750 

73.171 

151.520 

3 

1081757 

1023.88 

-18.78 

9.25 

109.76 

1837 

1W1817 

73.173 

151.541 

2 

1081822 

1023.97 

-18.56 

9.75 

108.33 

419 


BUOY 

UOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPD 

U  DIR 

1857 

1081817 

73.173 

151.541 

2 

1081935 

1023.59 

'17.08 

10.75 

113.94  ^1^ 

1837 

10819M 

73.178 

151.577 

1 

1081957 

1023.59 

'17.08 

10.75 

113.92  W 

1837 

10821U 

73.171 

151.622 

2 

1082120 

1023.38 

'16.28 

11.50 

118.08 

1837 

1082136 

73.173 

151.627 

2 

1082142 

1023.22 

'16.28 

11.50 

113.83 

1837 

10822S3 

73.173 

151.675 

2 

1082257 

1023.22 

'15.58 

10,75 

116.61 

1837 

10822S3 

73.173 

151.675 

2 

1082315 

1022.78 

'15.46 

11.25 

115.17 

1837 

109  33 

73.175 

151.728 

3 

109  39 

1022.66 

'15.32 

11.50 

115.14 

1837 

109  59 

73.178 

151.735 

3 

109  105 

1022.34 

'15.06 

11.00 

113.70 

1837 

109  212 

73.175 

151.781 

2 

109  218 

1022.22 

'15.20 

11.00 

115.07 

1837 

109  241 

73.183 

151.777 

3 

109  247 

1022.13 

'15.24 

10.50 

115.04 

1837 

109  241 

73.183 

151.777 

3 

109  354 

1022.28 

'15.42 

10.30 

115.04 

1837 

109  423 

73.184 

151.816 

2 

109  427 

1022.50 

'15.76 

9.00 

116.42 

1837 

109  423 

73.184 

151.816 

2 

109  608 

1022.28 

'16.64 

9.50 

116.40 

1837 

109  423 

73.184 

151.816 

2 

109  753 

1022.06 

'17.16 

9,75 

120.62 

1837 

109  857 

73.188 

151.944 

1 

109  857 

1022.U 

'17.34 

9.25 

125.67 

1837 

109  857 

73.188 

151.944 

1 

109  938 

1022.06 

'17.38 

10.00 

121.86 

1837 

109  857 

73.188 

151.944 

1 

1091041 

1021,91 

'17.50 

9.75 

124.67 

1837 

1091120 

73.195 

152.012 

3 

1091124 

1022.06 

-17.86 

9.50 

123.22 

1837 

1091123 

73.196 

152.012 

1 

1091221 

1021.63 

-18.04 

9.75 

120.37 

1837 

1091304 

73.195 

152.038 

2 

1091308 

1021.31 

-18.12 

10.00 

123.16 

1837 

1091406 

73.206 

152.100 

1 

1091409 

1021.47 

-18.30 

9.50 

120.29 

1837 

1091443 

73.200 

152.070 

2 

1091450 

1021,75 

'18.20 

9.00 

125.90 

1837 

1091550 

73.204 

152.069 

3 

1091553 

1021.69 

'18.08 

9.50 

131.54 

1837 

1091625 

73.203 

152.093 

2 

1091627 

1021.41 

-17.94 

9.75 

125,90 

1837 

1091735 

73.203 

152.117 

1 

1091738 

1020.88 

'17.38 

10.00 

127,28 

1837 

1091805 

73.209 

152.129 

1 

1091809 

1020.81 

•16.82 

10.25 

130.07 

1837 

1091914 

73.206 

152.132 

1 

1091918 

1020.81 

-15.76 

9,50 

131.46 

1837 

1091944 

73.217 

152.161 

1 

1091950 

1020.59 

-15.54 

10.00 

130.04 

1837 

1092052 

73.220 

152.203 

2 

1092051 

1020.47 

'14.54 

10.25 

132.80 

1837 

1092126 

73.225 

152.192 

1 

1092132 

1020.47 

'13.48 

10.00 

130.41 

1837 

1092232 

73.218 

152.223 

3 

1092238 

1020.00 

-13.76 

10.25 

134.18 

1837 

1092232 

73.218 

152.223 

3 

1092312 

1020.00 

-13.32 

11.00 

136.97 

1837 

1082253 

73.173 

151.675 

2 

110  517 

1019.06 

-12.40 

9.25 

151.38 

1837 

110  11 

73.225 

152.256 

1 

110  15 

1019.78 

'13.14 

10.75 

138.71 

1837 

110  47 

73.232 

152.275 

3 

110  53 

1019.78 

-12.96 

10.25 

139.73 

1837 

110  151 

73.236 

152.298 

2 

110  151 

1019.56 

•12.84 

11.00 

145.33 

1837 

110  229 

73.242 

152.309 

2 

110  233 

1019.66 

-12.78 

10.00 

148.12 

1837 

110  229 

73.242 

152.309 

2 

110  338 

1019.50 

-12.U 

9.50 

150.92 

1837 

110  411 

73.247 

152.333 

2 

110  415 

1019.28 

'12.44 

9.50 

149.50 

1837 

110  511 

73.252 

152.346 

3 

110  517 

1019.06 

'12.40 

9.25 

150.88 

1837 

110  511 

73.252 

152.346 

2 

110  556 

1019.28 

-12.40 

8.75 

155.09 

1837 

110  650 

73.258 

152.366 

1 

110  653 

1019.28 

•12.08 

8.25 

155.08 

1837 

110  650 

73.258 

152.366 

1 

110  741 

1019.00 

•12.22 

8.00 

157.88 

1837 

110  835 

73.270 

152.371 

2 

110  839 

1019,22 

'12.08 

7.00 

164.60 

1837 

110  924 

73.266 

152.377 

1 

110  926 

1019.22 

-12.14 

6.75 

159.28 

1837 

110  924 

73.266 

152.377 

1 

1101020 

1018.91 

•12.08 

6.75 

155.05 

1837 

1101106 

73.275 

152.412 

1 

1101109 

1018.63 

•12.26 

6.50 

150.81 

1837 

1101106 

73.275 

152.412 

1 

1101203 

1018.34 

-12.44 

6.25 

149.38 

1837 

1101250 

73.278 

152.439 

2 

1101256 

1018.25 

-12.26 

6.00 

152.18 

1837 

1101253 

73.276 

152.458 

1 

1101344 

1018.13 

-12.48 

6.00 

153.55 

1837 

1101432 

73.285 

152.465 

2 

1101436 

1018.03 

-12. U 

5.50 

154.94 

• 

420 

BUOY 

LOCTIN 

WT 

LOMG 

QUAL 

IMTTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

^1^  1837 

1101527 

73.286 

152.467 

3 

1101532 

1017.97 

-12.U 

5.50 

147.91 

1837 

11018U 

73.289 

152.473 

2 

1101618 

1017.59 

-12.U 

5.00 

145.09 

1837 

1101709 

73.292 

152.485 

3 

1101715 

1017.38 

-12.96 

5.50 

146.48 

1837 

1101753 

73.293 

152.489 

3 

1101757 

1017.38 

-12.96 

4.75 

145.07 

1837 

1101K3 

73.295 

152.501 

2 

1101853 

1017.16 

-13.10 

4.50 

138.03 

1837 

1101932 

73.296 

152.499 

3 

1101938 

1017.00 

-13.10 

4.50 

136.61 

1837 

1102033 

73.294 

152.502 

2 

1102038 

1016.88 

-13.10 

4.50 

140.83 

1837 

11021U 

73.296 

152.512 

2 

1102120 

1016.81 

-12.78 

4.25 

140.82 

1837 

1102211 

73.298 

152.521 

2 

1102217 

1016.44 

-12.44 

4.00 

136.59 

1837 

1102211 

73.298 

152.521 

2 

1102257 

1016.U 

-12.U 

3.75 

130.96 

1837 

1102350 

n.297 

152.530 

1 

1102354 

1016.22 

-12.62 

4.00 

128.14 

1837 

111  35 

73.296 

152.527 

2 

111 

39 

1015.72 

•12.96 

3.75 

122.51 

1837 

111  130 

73.298 

152.540 

2 

111 

133 

1015.63 

•13.U 

4.00 

132.35 

1837 

111  217 

73.298 

152.537 

3 

111 

223 

1015.63 

-13.54 

3.75 

135.16 

1837 

111  309 

73.291 

152.572 

2 

111 

315 

1015.19 

-13.10 

3.50 

123.89 

1837 

111  359 

73.293 

152.551 

2 

111 

403 

1015.19 

-13.32 

4.25 

118.25 

1837 

111  450 

73.299 

152.538 

2 

111 

456 

1015.03 

-13.48 

4.00 

115.46 

1837 

111  450 

73.299 

152.538 

2 

111 

544 

1014.97 

-13.48 

3.00 

109.85 

1837 

111  630 

73.297 

152.555 

1 

111 

633 

1014.75 

-13.84 

3.75 

111.24 

1837 

111  630 

73.297 

152.555 

1 

111 

729 

1014.63 

-14.88 

3.50 

115.45 

1837 

111  813 

73.294 

152.563 

2 

111 

817 

1014.75 

-15.06 

3.75 

120.84 

1837 

111  813 

73.294 

152.563 

2 

111 

914 

1014.63 

-15.58 

3.75 

112.63 

1837 

111  956 

73.301 

152.560 

1 

111 

957 

1014.81 

-15.94 

3.25 

115.44 

1837 

1111054 

73.298 

152.575 

2 

1111057 

1014.75 

-16.02 

3.00 

118.25 

1837 

1111054 

73.298 

152.575 

2 

1111139 

1014.53 

•15.76 

2.00 

114.02 

1837 

1111240 

73.299 

152.590 

3 

1111239 

1014.31 

-15.24 

2.00 

109.79 

1837 

1111323 

73.296 

152.581 

1 

1111326 

1014.47 

•15.32 

1.50 

9a. 72 

1837 

1111419 

73.296 

152.609 

2 

1111424 

1014.41 

-15.68 

2.25 

80.24 

1837 

1111506 

73.297 

152.615 

2 

1111508 

1014.41 

-15.94 

2.50 

74.59 

1837 

1111602 

73.299 

152.616 

2 

1111606 

1014.31 

-14.88 

3.00 

95.68 

1837 

1111648 

73.295 

152.596 

2 

1111653 

1014.19 

•14.36 

2.50 

92.88 

1837 

1111741 

73.297 

152.608 

1 

1111747 

1014.09 

-13.32 

2.50 

87.26 

1837 

1111828 

73.294 

152.585 

2 

1111833 

1014.09 

-12.08 

3.25 

92.90 

1837 

1111921 

73.293 

152.609 

1 

1111927 

1014.09 

-12.22 

3.50 

92.89 

1837 

1112010 

73.293 

152.628 

2 

1112011 

1014.25 

-11.70 

3.50 

94.27 

1857 

1112101 

73.292 

152.610 

2 

1112102 

1014.41 

-11.52 

3.50 

98.49 

1837 

1112150 

73.290 

152.618 

2 

1112154 

1014.53 

-11.30 

3.50 

102.72 

1837 

1112242 

73.286 

152.619 

2 

1112248 

1014.41 

-11.04 

3.50 

99.90 

1837 

11ia29 

73.289 

152.619 

2 

1112335 

1014.47 

-11.04 

3.25 

94.27 

1837 

112  22 

73.286 

152.619 

2 

112 

27 

1014.31 

-11.18 

3.75 

91.46 

1837 

112  109 

73.283 

152.631 

2 

112 

115 

1014.63 

-11.70 

3.50 

92.86 

1837 

112  204 

73.281 

152.622 

2 

112 

206 

1014.69 

-11.38 

3.00 

92.86 

1837 

112  248 

73.282 

152.639 

2 

112 

254 

1014.63 

-11.74 

3.00 

88.63 

1837 

112  347 

73.282 

152.632 

2 

112 

351 

1015.03 

-12.00 

3.00 

91.44 

1837 

112  429 

73.288 

152.622 

2 

112 

435 

1015.25 

-12.36 

3.25 

95.67 

1837 

112  429 

73.288 

152.622 

2 

112 

533 

1015.34 

-12.26 

2.50 

98.49 

1837 

112  607 

73.285 

152.628 

2 

112 

611 

1015.34 

-12.40 

2.50 

94.27 

1837 

112  751 

73.290 

152.623 

2 

112 

902 

1016.66 

•12.44 

1.50 

103.84 

1837 

112  933 

73.309 

152.611 

1 

112 

935 

1016.88 

-12.78 

1.00 

101.31 

1837 

1121042 

73.292 

152.680 

2 

1121045 

1017.16 

-12.62 

0.00 

73.14 

1837 

• 

1121042 

73.292 

152.680 

2 

1121118 

1017.31 

-12.U 

0.00 

73.10 

421 

BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

PAESS 

AIR  T 

U  SPD 

U  DIR 

1837 

1121227 

73.282 

152.650 

3 

1121227 

1017.59 

>12.U 

0.00 

73.12 

1837 

1121227 

73.281 

152.656 

1 

1121303 

1017.81 

-12.40 

0.75 

118.14 

1837 

1121409 

73.286 

152.643 

2 

1121414 

1018.25 

-12.26 

1.00 

125.17 

1837 

1121445 

73.280 

152.631 

2 

1121448 

1018.47 

•12.22 

0.75 

146.28 

1837 

1121550 

73.285 

152.643 

2 

1121554 

1018.84 

-11.74 

0.75 

160.34 

1837 

1121626 

73.288 

152.627 

2 

1121627 

1019.13 

-11.74 

1.00 

lu.aa 

1837 

1121730 

73.288 

152.646 

2 

1121727 

1019.56 

-11.52 

1.25 

163.16 

1837 

1121807 

73.286 

152.641 

2 

1121809 

1019.72 

-11.04 

1.00 

195.49 

1837 

1121910 

73.290 

152.649 

1 

1121915 

1020.16 

-10.16 

0.75 

189.86 

1837 

1121910 

73.290 

152.649 

1 

1121951 

1020.53 

-10.20 

1.50 

156.11 

1837 

1122049 

73.289 

152.638 

2 

1122056 

1020.81 

-9.60 

1.50 

1U.87 

1837 

1122129 

73.287 

152.655 

2 

1122133 

1021.03 

-8.90 

1.00 

129.39 

1837 

1122230 

73.286 

152.648 

2 

1122236 

1021.47 

-9.30 

1.75 

109.70 

1837 

1122308 

73.285 

152.657 

2 

1122314 

1021.84 

-9,34 

2.25 

127.98 

1837 

113  9 

73.288 

152.639 

2 

113 

17 

1022.13 

•9.60 

2.50 

113.92 

1837 

113  48 

73.287 

152.658 

2 

113 

51 

1022.50 

•10.04 

1.75 

115.35 

1837 

113  152 

73.289 

152.653 

3 

113 

157 

1022.72 

-10.64 

1.25 

101.26 

1837 

113  227 

73.283 

152.673 

2 

113 

227 

1022.84 

-10.74 

1.50 

101.25 

1837 

113  335 

73.28y 

152.652 

1 

113 

339 

1023.38 

-10.74 

0.75 

84.37 

1837 

113  335 

73.289 

152.652 

1 

113 

414 

1023.44 

-11.38 

1.00 

71.73 

1837 

113  519 

73.283 

152.676 

1 

113 

521 

1023.88 

-11.96 

0.75 

56.25 

1837 

113  546 

73.293 

152.672 

1 

113 

550 

1024.09 

-11.U 

1.00 

84.36 

1837 

113  546 

73.293 

152.672 

1 

113 

703 

1024.53 

-10.70 

1.50 

134.99 

1837 

113  730 

73.293 

152.677 

3 

113 

848 

1025.25 

-11.52 

3.00 

151.51 

1837 

113  912 

73.285 

152.704 

1 

113 

915 

1025.56 

•12.08 

3.00 

151.84 

1837 

1131030 

73.293 

152.696 

1 

1131033 

1026.28 

-13.10 

3.25 

163.07 

1857 

1131030 

73.293 

152.696 

1 

1131056 

1026.28 

-13.T0 

3.25 

163.06 

1837 

1131213 

73.287 

152.719 

2 

1131218 

1026.66 

-13.14 

2.50 

153.22 

1837 

1131215 

73.293 

152.703 

1 

1131241 

1026.72 

-13.48 

2.50 

144.78 

1837 

1131357 

73.294 

152.706 

2 

1131357 

1026.94 

•13.84 

3.00 

ia.79 

1837 

1131423 

73.315 

152.741 

1 

1131426 

1026.94 

-13.84 

2.25 

134.92 

1837 

1131423 

73.315 

152.741 

1 

1131542 

1027.59 

-13.84 

3.50 

150.37 

1837 

1131605 

73.296 

152.705 

2 

1131609 

1027.91 

-13.84 

3.50 

153.20 

1837 

I . J1717 

73.300 

152.732 

2 

1131723 

1028.25 

-13.62 

2.50 

153.21 

1837 

1131746 

73.298 

152.729 

3 

1131750 

1028.50 

-13.54 

3.25 

148.97 

1837 

1131857 

73.304 

152.746 

2 

1131857 

1028.63 

-13.14 

3.00 

150.37 

1837 

1131857 

73.304 

152.746 

2 

1131927 

1028.91 

-12.78 

2.75 

150.36 

1837 

1132037 

73.301 

152.752 

2 

1132044 

1029.44 

-12.84 

3.50 

1U.73 

1837 

1132109 

73.299 

152.749 

2 

1132114 

1029.78 

-13.62 

3.50 

1U.73 

1837 

1132218 

73.304 

152.770 

2 

1132224 

1029.94 

•13.32 

3.75 

144.72 

1837 

1132247 

73.299 

152.772 

3 

1132253 

1030.25 

-13.62 

3.50 

146.11 

1837 

114  0 

73.308 

152.775 

2 

114 

5 

1030.59 

-13,48 

3.75 

153.14 

1837 

114  27 

73.305 

152.777 

2 

114 

27 

1030.59 

-13.48 

3.75 

153.13 

1M7 

114  139 

73-309 

152.769 

3 

114 

145 

1031.03 

-14.14 

3.25 

155.95 

1837 

114  206 

73.304 

152.802 

3 

114 

212 

1031.03 

-14.24 

3.00 

150.31 

1837 

114  322 

73.310 

152.777 

2 

114 

327 

1031.31 

-14.54 

2.75 

150.30 

1837 

114  322 

73.310 

152.777 

2 

114 

353 

1031.47 

-15.10 

3.25 

153.13 

1837 

114  504 

73.308 

152.796 

1 

114 

506 

1031.75 

-15.72 

3.00 

153.12 

1837 

114  527 

73.312 

152.785 

1 

114 

527 

1031.75 

-15.72 

3.00 

153.11 

1837 

114  706 

73.313 

152.795 

1 

114 

648 

1032.00 

•17.12 

2.50 

151.71 

1837 

114  706 

73.313 

152.795 

1 

114 

709 

1031.91 

-16.28 

2.25 

153.11 

422 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LQNO 

QUAL 

OATTM 

NEBS 

AIK  T 

W  SPO 

U  OIK 

1837 

114  851 

73.314 

152.791 

2 

114 

835 

1032.50 

•16.64 

3.00 

166.89 

1837 

114  851 

73.314 

152.791 

2 

114 

854 

1032.50 

-16.64 

3.00 

161.55 

1837 

1141018 

73.302 

152.809 

2 

1141021 

1032.78 

-18.38 

2.50 

153.10 

1837 

1141018 

73.302 

152.809 

2 

1141035 

1032.72 

-19.12 

2.00 

ia.65 

1837 

1141203 

73.310 

152.802 

1 

1141206 

1032.88 

•16.98 

2.25 

141.85 

1837 

1141203 

73.310 

152.802 

1 

1141217 

1032.88 

•16.98 

2.25 

141 .» 

1837 

1141343 

73.315 

152.862 

2 

1141350 

1033.22 

•19.U 

2.25 

146.03 

1837 

1141400 

73.305 

152.814 

1 

1141403 

1033.00 

-20.18 

2.25 

151.65 

1837 

1141400 

73.305 

152.814 

1 

1141524 

1033.16 

•18.04 

3.50 

164.33 

1837 

1141543 

73.313 

152.793 

2 

1141548 

1033.28 

-18.38 

2.50 

167.16 

1837 

1141705 

73.312 

152.814 

2 

1141711 

1033.22 

-17.86 

2.50 

171.38 

1837 

1141727 

73.307 

152.808 

2 

1141727 

1(03.22 

-17.86 

2.50 

171.37 

1837 

1141847 

73.316 

152.815 

3 

1141851 

1033.44 

-17.08 

3.00 

181.21 

1837 

1141906 

73.310 

152.797 

2 

1141912 

1033.59 

•16.64 

2.75 

182.63 

1837 

1142026 

73.316 

152.816 

2 

1142026 

1033.66 

-16.12 

2.50 

177.00 

1837 

1142047 

73.312 

152.811 

2 

1142053 

1033.75 

•16.28 

2.50 

181.21 

1837 

1142206 

73.316 

152.807 

2 

1142211 

1033.66 

-15.76 

2.50 

167.15 

1837 

1142227 

73.313 

152.814 

3 

1142227 

1033.66 

-15.76 

2.50 

167.15 

1837 

1142346 

73.314 

152.805 

2 

1142353 

1033.44 

-15.24 

3.00 

161.53 

1837 

115  127 

73.313 

152.816 

3 

115 

127 

1033.06 

-14.88 

2.75 

185.43 

1837 

115  144 

73.312 

152.814 

2 

115 

148 

1033.06 

-14.88 

2.75 

184.02 

1837 

115  310 

73.311 

152.799 

3 

115 

315 

1032.94 

-15.42 

2.00 

192.47 

1837 

115  310 

73.311 

152.799 

3 

115 

327 

1032.94 

-15.42 

2.00 

192.48 

1837 

115  454 

73.320 

152.737 

2 

115 

455 

1032.94 

-16.94 

2.00 

178.46 

1837 

115  505 

73.312 

152.799 

2 

115 

511 

1033.00 

-15.94 

2.00 

189.71 

1837 

115  646 

73.310 

152.774 

2 

115 

650 

1032.72 

-15.94 

2.00 

169.99 

1837 

115  828 

73.307 

152.755 

1 

115 

823 

1032.50 

•18.90 

1.75 

150.04 

1837 

115  828 

73.307 

152.755 

1 

115 

832 

1032.50 

•19.52 

1.75 

146.13 

1837 

115  828 

73.307 

152.755 

1 

1151005 

1032.56 

•20.88 

2.00 

137.69 

1837 

1151147 

73.307 

152.799 

1 

1151150 

1032.50 

-21.06 

1.75 

137.66 

1837 

1151147 

73.307 

152.799 

1 

1151158 

1032.50 

-21.06 

1.75 

157.63 

1837 

1151330 

73.310 

152.812 

3 

1151335 

1032.44 

-20.40 

2.00 

134.81 

1837 

1151339 

75.313 

152.838 

1 

1151341 

1032. U 

•20.40 

2.00 

134.79 

1837 

1151522 

73.310 

152.794 

1 

1151519 

1032.56 

-19.44 

1.25 

153.39 

1837 

1151522 

73.310 

152.794 

1 

1151522 

1032.56 

-19.44 

1.25 

133.42 

1837 

1151704 

73.310 

152.761 

2 

1151710 

1032.34 

-17.16 

1.75 

117.98 

1837 

1151656 

73.312 

152.839 

2 

1151658 

1032.44 

-18.04 

1.50 

132.01 

1837 

1151834 

73.314 

152.817 

2 

1151840 

1032.34 

•15.68 

1.75 

115.10 

1837 

1151847 

73.306 

152.810 

2 

1151852 

1032.34 

•15.68 

1.75 

115.12 

1837 

1152013 

73.310 

152.815 

1 

1152020 

1032.22 

-15.24 

1.75 

136.21 

1837 

1152025 

73.308 

152.820 

2 

1152028 

1032.22 

-15.24 

1.75 

136.20 

1837 

1152154 

73.312 

152.808 

2 

1152158 

1032.28 

-14.32 

1.75 

123.55 

1837 

1152207 

73.307 

152.822 

3 

1152205 

1032.34 

-13.80 

1.50 

134.80 

1837 

1152334 

73.309 

152.809 

2 

1152341 

1032.00 

-15.10 

1.25 

158.71 

1837 

1152344 

73.30/ 

152.827 

2 

1152347 

1032.00 

-15.10 

1.25 

158.70 

1837 

116  124 

73.302 

152.832 

2 

116 

128 

1031.41 

-15.24 

2.50 

134.78 

1837 

116  113 

71.309 

152.809 

3 

116 

122 

1031.41 

-15.24 

2.50 

134.79 

1837 

116  301 

73.306 

152.834 

2 

116 

310 

1030.97 

-16.60 

1.75 

167.14 

1837 

116  258 

73.307 

152.805 

1 

116 

304 

1030.97 

•16.60 

1.75 

167.14 

1837 

116  443 

73.309 

152.790 

1 

116 

450 

1030.81 

-17.16 

1.75 

147.48 

1837 

116  UO 

73.293 

152.828 

1 

116 

443 

1030.81 

-17.16 

1.75 

147.47 

423 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

(UAL 

OATTIM 

PftESS 

AIR  T 

U  SPO 

W  DIR 

18S7 

116  623 

73.309 

152.816 

1 

116 

623 

1030.75 

-19.08 

1.50 

175.57 

1837 

116  623 

73.309 

152.816 

1 

116 

626 

1030.75 

-19.08 

1.50 

175.58 

1837 

116  807 

73.296 

152.825 

2 

116 

810 

1030.25 

-15.10 

5.50 

173.90 

1837 

116  807 

73.296 

152.825 

2 

116 

811 

1030.25 

•20.22 

1.50 

168.54 

1837 

116  950 

73.308 

152.811 

1 

116 

952 

1029.88 

•20.48 

1.50 

169.95 

1837 

116  955 

n.305 

152.836 

1 

116 

958 

1029.88 

-20.48 

1.50 

169.95 

1837 

1161137 

73.302 

1S2.8U 

2 

1161134 

1029.78 

-21.54 

0.50 

115.09 

1837 

1161137 

73.302 

152.826 

2 

1161141 

1029.78 

-21.54 

0.50 

115.10 

1837 

1161321 

73.303 

152.837 

2 

1161319 

1029.13 

•21.58 

1.25 

113.69 

1837 

1161321 

73.303 

152.837 

2 

1161325 

1029.13 

-21.58 

1.25 

113.68 

1837 

1161500 

73.301 

152.823 

2 

1161504 

1029.00 

-22.98 

1.50 

103.85 

1837 

1161500 

73.301 

152.823 

2 

1161507 

1029.00 

-22.98 

1.50 

lia.85 

1837 

1161642 

73.302 

152.8U 

2 

1161647 

1028.69 

-a.28 

1.50 

112.28 

1837 

1161643 

73.301 

152.830 

2 

1161647 

1028.69 

•23.28 

1.50 

112.27 

1837 

1161821 

73.306 

152.836 

2 

1161828 

1028.50 

•21.88 

1.75 

106.65 

1837 

1161825 

73.299 

152.830 

2 

1161828 

1028.50 

•21.88 

1.75 

106.65 

1837 

1162001 

73.310 

152.831 

1 

1162008 

1028.50 

-21.36 

2.00 

81.34 

1837 

1162001 

73.310 

152.831 

1 

1162008 

1028.50 

-21.36 

2.00 

81.34 

1837 

1162142 

73.302 

152.829 

2 

1162149 

1028.56 

-19.96 

2.25 

84.16 

1837 

1162142 

73.299 

152.838 

3 

1162150 

1028.56 

-19.96 

2.25 

84.15 

1837 

1162323 

73.296 

152.846 

2 

1162328 

1028.50 

-20.08 

2.50 

91.17 

1837 

1162323 

73.296 

152.846 

2 

1162328 

1028.50 

-20.08 

2.50 

91.17 

1837 

117  102 

73.295 

152.844 

2 

117 

108 

1028.34 

-19.U 

2.25 

72.89 

1837 

117  104 

73.295 

152.844 

2 

117 

110 

1028.34 

-19.44 

2.25 

72.89 

1837 

117  243 

73.291 

152.853 

2 

117 

249 

1028.19 

-19.08 

1.75 

72.88 

1837 

117  245 

73.294 

152.836 

2 

117 

250 

1028.19 

•19.08 

1.75 

72.89 

1837 

117  420 

73.298 

152.824 

2 

117 

428 

1028.34 

•19.96 

1.75 

64.47 

1837 

117  428 

73.292 

152.806 

2 

117 

432 

1028.41 

•20.48 

1.50 

57.46 

1837 

117  604 

73.293 

152.803 

2 

117 

610 

1028.63 

-22.06 

1.75 

63.10 

1837 

117  604 

73.293 

152.803 

2 

117  611 

1028.63 

•22.06 

1.75 

63.10 

1837 

117  745 

73.287 

152.801 

1 

117 

750 

1028.41 

•22.92 

1.25 

61.69 

1837 

117  745 

73.287 

152.801 

1 

117 

758 

1028.41 

-22.92 

1.25 

61.69 

1837 

117  928 

73.309 

152.764 

1 

117 

928 

1028.50 

-24.42 

1.25 

47.39 

1837 

117  942 

73.295 

152.852 

1 

117 

944 

1028.34 

-24.42 

1.50 

72.94 

1837 

1171125 

73.288 

152.829 

2 

1171111 

1028.41 

-25.12 

1.00 

56.02 

1837 

1171125 

73.288 

152.829 

2 

1171125 

1028.41 

-25.12 

1.00 

56.03 

1837 

1171307 

73.292 

152.826 

2 

1171311 

1028.13 

-23.20 

0.50 

63.07 

1837 

1171438 

73.308 

152.841 

1 

1171441 

1028.19 

-23.90 

1.00 

65.87 

1837 

1171450 

73.288 

152.828 

2 

1171453 

1028.19 

•23.90 

1.00 

65.87 

1837 

1171620 

73.292 

152.809 

2 

1171625 

1027.81 

-23.10 

1.00 

63.08 

1837 

1171631 

73.293 

152.852 

1 

1171635 

1027.91 

-22.06 

0.00 

82.75 

1837 

1171803 

73.285 

152.820 

2 

1171808 

1027.97 

-19.44 

0.75 

78.52 

1837 

1171810 

73.298 

152.848 

2 

1171810 

1027.97 

-19.44 

0.75 

78.53 

1837 

1171949 

73.293 

152.841 

2 

1171949 

1027.91 

-19.44 

2.00 

50.39 

1837 

1171949 

73.293 

152.841 

2 

1171956 

1027.91 

-19.44 

2.00 

50.39 

1837 

1172123 

73.285 

152.847 

2 

1172128 

1028.19 

-18.56 

2.25 

67.26 

1837 

1172130 

73.288 

152.842 

2 

1172135 

1028.19 

-18.56 

2.75 

71.48 

1837 

1172302 

73.289 

152.850 

1 

1172308 

1028.03 

-17.50 

2.50 

60.23 

1837 

1172302 

73.289 

152.850 

1 

1172317 

1028.03 

-17.50 

2.50 

60.23 

1837 

118  41 

73.286 

152.849 

2 

118 

47 

1028.13 

-16.64 

2.50 

74.29 

1837 

118  49 

73.285 

152.844 

3 

118 

58 

1028.13 

-16.64 

2.50 

74.29 

424 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIK  T 

w  sn 

W  OIK 

1837 

118 

221 

73.282 

152.853 

2 

118 

228 

1028.13 

-16.28 

2.25 

60.23 

1837 

118 

233 

73.»6 

152.850 

2 

118 

238 

1028.13 

-15.90 

1.75 

67.25 

1837 

118 

416 

73.282 

152.839 

1 

118  407 

1028.56 

-15.42 

2.50 

61.64 

1837 

118 

416 

73.282 

152.839 

1 

118 

419 

1028.56 

-15.42 

2.50 

61.65 

1837 

118 

542 

73.282 

152.818 

2 

118 

547 

1028.78 

•15.76 

2.50 

49.00 

1837 

118 

542 

73.282 

152.818 

2 

118 

559 

1028.56 

-17.30 

2.00 

49.02 

1837 

118 

723 

73.285 

152.851 

2 

118 

728 

1028.63 

-16.12 

2.25 

23.68 

1837 

118 

723 

73.285 

152.851 

2 

118 

746 

1028.84 

-16.28 

1.00 

5.38 

1837 

118 

906 

73.259 

152.820 

2 

118 

910 

1028.91 

-17.68 

0.50 

324.40 

1837 

118 

929 

73.252 

152.845 

2 

118 

928 

1028.91 

-17.68 

0.50 

319.00 

1837 

118 

929 

73.252 

152.845 

2 

1181047 

1028.91 

-19.70 

1.00 

334.45 

1837 

1181115 

73.283 

152.840 

1 

1181117 

1028.84 

-20.18 

1.25 

333.05 

1837 

1181115 

73.283 

152.840 

1 

1181234 

1028.91 

-17.04 

0.50 

23.68 

1837 

1181257 

73.275 

152.830 

2 

1181258 

1028.91 

•17.68 

0.50 

328.84 

1837 

1181*17 

73.284 

152.815 

1 

1181419 

1029.06 

-16.64 

0.00 

72.92 

1837 

1181436 

73.277 

152.815 

2 

1181US 

1029.22 

-15.76 

0.00 

72.93 

1837 

1181438 

73.275 

152.841 

1 

1181558 

1029.28 

-14.36 

0.00 

72.91 

1837 

1181742 

73.277 

152.842 

2 

1181746 

1029.28 

-11.04 

0.00 

71.49 

1837 

1181758 

73.287 

152.854 

2 

1181758 

1029.28 

-11.04 

0.00 

71.48 

1837 

1181938 

73.283 

152.845 

2 

1181928 

1029.22 

•13.84 

1.25 

237.41 

1837 

1181938 

73.283 

152.845 

2 

1181944 

1029.13 

-13.84 

1.50 

231.79 

1837 

1182103 

73.278 

152.844 

2 

1182107 

1029.34 

-12.74 

2.00 

252.89 

1837 

1182118 

73.279 

152.849 

3 

1182123 

1(»9.34 

-12.74 

2.00 

252.89 

1837 

1182241 

73.280 

152.837 

1 

1182243 

1029.06 

-12.52 

2.25 

259.92 

1837 

1182241 

73.280 

152.837 

1 

1182304 

1029.06 

-12.56 

2.25 

264.15 

1837 

119 

20 

73.282 

152.842 

2 

119 

26 

1029.00 

-12.U 

2.00 

266.96 

1837 

119 

39 

73.283 

152.834 

3 

119 

46 

1028.84 

•12.22 

2.25 

271.18 

1837 

119 

200 

73.280 

152.841 

3 

119 

207 

1028.34 

-12.40 

2.25 

268.37 

1837 

119 

221 

73.283 

152.820 

1 

119 

226 

1028.34 

-12.40 

2.25 

268.38 

1837 

119 

404 

73.276 

152.793 

1 

119 

346 

1028.13 

-13.84 

2.50 

250.13 

1837 

119 

404 

73.276 

152.793 

1 

119 

405 

1028.03 

-14.54 

2.50 

248.74 

1857 

119 

520 

73.283 

152.806 

2 

119 

526 

1027.69 

-15.90 

1.75 

233.26 

1837 

119 

520 

73.283 

152.806 

2 

119 

547 

1027.53 

-15.2* 

2.50 

216.38 

1837 

119 

702 

73.284 

152.828 

3 

119 

707 

1027.09 

-14.88 

4.00 

214.96 

1837 

119 

702 

73.284 

152.828 

3 

119 

732 

1026.94 

-15.24 

5.00 

212.13 

1837 

119 

844 

73.277 

152.823 

2 

119 

847 

1026.50 

-16.46 

4.25 

210.48 

1837 

119 

917 

73.288 

152.849 

1 

119  919 

1026.16 

•16.60 

5.00 

224.77 

1837 

119 

917 

73.288 

152.849 

1 

1191028 

1025.63 

-17.16 

4.00 

216.32 

1837 

1191101 

73.285 

152.823 

2 

1191104 

1025.25 

-18.04 

3.75 

228.99 

1837 

1191101 

73.285 

152.8<J 

2 

1191211 

1024.75 

-18.74 

3.50 

226.20 

1837 

1191245 

73.289 

152.817 

2 

1191247 

1024.53 

-19.08 

3.25 

245.89 

1837 

1191354 

73.289 

152.790 

1 

1191356 

1024.03 

-19.92 

3.50 

238.88 

1837 

1191426 

73.288 

152.815 

2 

1191425 

1023.88 

-19.82 

3.00 

237.47 

1837 

1191537 

73.288 

152.803 

3 

11915*1 

1023.06 

-19.70 

3.00 

238.87 

1837 

1191607 

73.291 

152.817 

2 

1191611 

1022.66 

-19.44 

2.75 

220.59 

1837 

1191721 

73.288 

152.820 

2 

1191725 

1022.00 

-19.70 

3.75 

217.77 

1837 

1191748 

73.291 

152.810 

3 

1191752 

1021.47 

-19.60 

3.75 

216.36 

1837 

1191902 

73.292 

152.807 

2 

1191905 

1020.47 

-19.08 

4.50 

217.78 

1837 

1191926 

73.300 

152.812 

2 

1191928 

1020.47 

-19.08 

4.50 

217.78 

1837 

1192042 

73.296 

152.810 

2 

1192046 

1019.66 

-18.56 

4.25 

207.93 

1837 

1192106 

73.303 

152.806 

2 

1192113 

1019.28 

-18.20 

4.00 

207.9* 

42S 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUM. 

OATTtN 

pitess 

AIK  T 

U  SPO 

U  OIR 

1837 

1192218 

73.304 

152.809 

3 

1192223 

1018.34 

-17.82 

4.25 

210.75 

1837 

1192248 

73.306 

152.801 

2 

1192253 

1018.03 

-17.34 

4.25 

2(a.72 

1837 

120 

0 

73.310 

152.811 

2 

120 

5 

1017.09 

-16.94 

3.75 

184.03 

1837 

120 

26 

73.308 

152.806 

3 

120 

34 

1016.a 

-16.98 

4.00 

184.03 

1837 

120 

138 

73.310 

152.812 

3 

120 

ia 

1015.94 

-16.M 

3.50 

177.00 

1837 

120 

210 

73.313 

152.806 

3 

120 

208 

1015.25 

-16.28 

4.50 

172.78 

1837 

120 

318 

73.309 

152.839 

2 

120 

325 

1014.91 

-15.94 

4.00 

169.95 

1837 

120 

352 

73.317 

152.811 

2 

120 

356 

1014.63 

-16.38 

3.50 

150.26 

1837 

120 

457 

73.317 

152.817 

2 

120 

456 

1014.25 

-16.12 

3.50 

162.93 

1837 

120 

457 

73.317 

152.817 

2 

120 

537 

1013.97 

-15.94 

2.75 

174.17 

1837 

120 

457 

73.317 

152.817 

2 

120 

720 

1013.22 

-16.a 

1.75 

139.02 

1837 

120 

822 

73.317 

152.821 

2 

120 

826 

1012.94 

-17.16 

1.00 

105.04 

1837 

120 

905 

73.315 

152.864 

1 

120 

907 

1012.78 

-17.42 

1.50 

37.74 

1837 

1201005 

73.320 

152.818 

1 

1201007 

1012.56 

•18.56 

2.00 

33.52 

1837 

1201048 

73.314 

152.836 

2 

1201049 

1012.72 

-17.68 

2.25 

36.35 

1837 

1201048 

73.314 

152.836 

2 

1201150 

1012.72 

-18.30 

3.25 

32.12 

1837 

1201232 

73.315 

152.869 

3 

1201235 

1012.94 

-19.96 

3.25 

26.47 

1837 

1201332 

73.306 

152.841 

1 

1201334 

1013.00 

-21.54 

4.25 

12.41 

1837 

1201412 

73.310 

152.860 

2 

1201419 

1012.72 

-21.88 

5.00 

9.60 

1837 

1201555 

73.299 

152.837 

2 

1201558 

1013.28 

•21.88 

5.75 

9.60 

1837 

1201659 

73.294 

152.834 

2 

1201702 

1013.66 

-21.62 

7.00 

9.62 

1837 

1201735 

73.295 

152.842 

3 

1201740 

1013.66 

•21.18 

7.50 

9.62 

1837 

1201841 

73.287 

152.841 

1 

12018a 

1013.81 

-20.14 

7.00 

13.83 

1837 

1202019 

73.287 

152.865 

1 

1202025 

1014.03 

-17.68 

8.25 

16.63 

1837 

1202053 

73.284 

152.816 

2 

1202058 

1014.25 

-17.34 

9.00 

13.83 

1837 

1202159 

73.275 

152.829 

2 

1202158 

1014.63 

•17.34 

8.25 

20.89 

1837 

1202235 

73.271 

152.816 

2 

1202242 

1015.03 

-17.68 

8.50 

8.23 

1837 

1202338 

73.264 

152.812 

3 

12023a 

1015.25 

-18.04 

8.00 

11.05 

1837 

121 

13 

73.266 

152.806 

2 

121 

22 

1015.03 

•18.04 

7.50 

12.47 

1837 

121 

118 

73.260 

152.804 

3 

121 

124 

1015.19 

-17.68 

7.75 

355.60 

1837 

121 

157 

73.260 

152.791 

3 

121 

157 

1015.19 

-18.04 

6.75 

359.82 

1837 

121 

258 

73.257 

152.799 

2 

121 

304 

1015.25 

-18.30 

7.25 

357.02 

1837 

121 

339 

73.261 

152.771 

2 

121 

343 

1015.13 

-18.68 

6.75 

354.22 

1837 

121 

436 

73.259 

152.774 

2 

121 

440 

1015.13 

•18.56 

6.75 

4.08 

1837 

121 

436 

73.259 

152.774 

2 

121 

524 

1015.13 

•18.56 

6.50 

338.76 

1837 

121 

618 

73.257 

152.757 

3 

121 

624 

1014.47 

-18.82 

5.75 

348.62 

1837 

121 

800 

73.255 

152.754 

2 

121 

758 

1013.97 

-18.74 

6.00 

354.25 

1837 

121 

800 

73.255 

152.754 

2 

121 

806 

1013.75 

-18.74 

4.75 

16.58 

1837 

121 

803 

73.259 

152.769 

1 

121 

854 

1013.66 

-18.74 

4.25 

357.06 

1837 

121 

942 

73.250 

152.742 

1 

121 

945 

1013.28 

-19.48 

5.25 

359.88 

1837 

1211035 

73.254 

152.739 

2 

1211039 

1012.84 

-19.48 

4.25 

352.8’ 

1837 

1211035 

73.254 

152.739 

2 

1211128 

1012.56 

-19.52 

4.25 

335.99 

1837 

1211220 

73.253 

152.764 

2 

1211224 

1012.22 

-20.14 

3.00 

335.98 

1837 

1211220 

73.253 

152.764 

2 

1211313 

1011.69 

-20.48 

2.25 

323.30 

1857 

1211402 

73.254 

152.738 

2 

1211406 

1011.41 

•20.74 

3.00 

310.67 

1837 

1211454 

73.254 

152.733 

1 

1211457 

1011.03 

-20.88 

3.25 

314.90 

1837 

1211454 

73.254 

152.733 

1 

1211542 

1010.66 

-21.10 

2.00 

313.50 

1837 

1211636 

73.256 

152.710 

2 

121 1M2 

1010.38 

-20.88 

2.75 

337.42 

1837 

1211723 

73.255 

152.722 

3 

1211728 

1010.09 

-21.00 

3.50 

357.12 

1837 

1211820 

73.253 

152.718 

3 

1211824 

1009.88 

-21.58 

3.00 

8.36 

1837 

1211902 

73.258 

152.722 

2 

1211909 

1009.88 

-21.36 

3.50 

12.58 

426 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPD 

1837 

1211902 

73.258 

152.722 

2 

1211958 

1009,78 

-20.88 

3.50 

1837 

1212042 

73.257 

152.711 

2 

1212048 

1009,72 

-20.48 

3.75 

1837 

1212139 

73.251 

152,712 

3 

1212145 

1009.66 

-20.04 

4.25 

1837 

1212223 

73.252 

152.709 

2 

1212228 

1009.56 

-19.96 

5.00 

1837 

1212318 

73.247 

152.707 

2 

1212324 

1009.50 

-20.40 

5.00 

1837 

122 

3 

73.251 

152.698 

2 

122 

9 

1009.72 

-20.48 

4.50 

1837 

122 

145 

73.249 

152.678 

3 

122 

151 

1009.72 

-20.30 

3.75 

1837 

122 

236 

73.252 

152.684 

2 

122 

242 

1009.78 

-19.92 

2.25 

1837 

122 

327 

73.253 

152.684 

3 

122 

328 

1009.78 

-19.48 

3.00 

1837 

122 

416 

73.254 

152.660 

2 

122 

422 

1009.72 

-19.48 

3.75 

1837 

122 

416 

73.254 

152.660 

2 

122 

512 

1009.66 

•19.08 

3.25 

1837 

122 

557 

73.251 

152.672 

3 

122 

558 

1009.88 

-18.90 

2.50 

1837 

122 

739 

73.249 

152.649 

2 

122 

743 

1010.16 

-20.22 

1.75 

U  DIR 
4.U 
»5.71 
350.09 
351.50 
35S.53 
357.13 

355.75 
357.16 

355.75 
359.99 
323.a 
336.09 
295.31 


427 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  r 

U  SPO 

7100 

841622 

70.197 

148.454 

3 

85  403 

1003.59 

•15.98 

10.00 

7100 

841622 

70.197 

148.454 

3 

85  410 

1003.59 

-15.98 

10.00 

7100 

841622 

70.197 

148.454 

3 

85  554 

1003.31 

•16.02 

10.25 

7100 

841622 

70.197 

148.454 

3 

85  739 

1000.88 

•14.88 

11.00 

7100 

85  907 

73.845 

142.017 

1 

85  908 

999.81 

-14.10 

11.50 

7100 

85  921 

73.851 

142.052 

2 

85  924 

999.81 

-14.10 

11.50 

7100 

851104 

73.851 

142.086 

3 

851051 

996.72 

-13.92 

11.75 

7100 

851104 

73.851 

142.086 

3 

851109 

998.44 

-13.54 

12.50 

7100 

851233 

73.859 

142.143 

1 

851236 

995.56 

-13.22 

12.75 

7100 

851248 

73.856 

142.125 

2 

851253 

995.56 

-13.22 

12.75 

7100 

Cei416 

73.866 

142.128 

2 

851420 

996.09 

•12.52 

12.00 

7100 

851416 

73.866 

142.128 

2 

851426 

996.09 

-12.52 

12.00 

7100 

851558 

73.872 

142.185 

3 

851603 

995.34 

-12.84 

11.00 

7100 

851607 

73.870 

142.186 

2 

851611 

995.34 

-12.84 

11.00 

7100 

851741 

73.879 

142.212 

2 

851745 

995.U 

-11.92 

11.25 

7100 

K1741 

73.879 

142.212 

2 

851756 

995.U 

-11.92 

11.25 

7100 

851930 

73.888 

142.232 

3 

K1921 

995.50 

-12.00 

11.00 

7100 

851930 

73.888 

142.232 

3 

851935 

995.72 

-11.92 

10.25 

7100 

852102 

73.898 

142.234 

2 

852106 

996.16 

-11.22 

8.50 

7100 

852102 

73.898 

142.234 

2 

852102 

996.16 

-11.22 

8.50 

7100 

852239 

73.906 

142.230 

3 

852245 

996.97 

-11.60 

6.75 

7100 

852250 

73.912 

142.210 

2 

852256 

996.97 

•11.60 

6.75 

7100 

86  31 

73.916 

142.213 

2 

86  38 

997.31 

-11.22 

6.50 

7100 

86  31 

73.916 

142.213 

2 

86  26 

997.25 

-11.18 

6.50 

7100 

86  159 

73.916 

142.237 

2 

86  202 

997.09 

-11.92 

6.00 

7100 

86  214 

73.922 

142.196 

2 

86  218 

997.09 

-11.92 

6.00 

7100 

86  339 

73.930 

142.180 

2 

86  345 

997.31 

-12.96 

4.00 

7100 

86  356 

73.935 

142.203 

1 

86  356 

997.31 

•12.96 

4.00 

7100 

86  519 

73.928 

142.181 

2 

86  526 

998.13 

-14.72 

3.75 

7100 

86  519 

73.928 

142.181 

2 

86  539 

997.75 

*14.72 

3.50 

7100 

86  659 

73.929 

142.205 

1 

86  702 

998.66 

-15.46 

2.75 

7100 

86  659 

73.929 

142.205 

1 

86  727 

998.88 

-15.50 

3.00 

7100 

86  844 

73.929 

142.173 

2 

86  847 

998.94 

-16.28 

2.50 

7100 

86  909 

73.940 

142.250 

1 

86  911 

999.09 

-16.72 

2.25 

7100 

86  909 

73.940 

142.250 

1 

861029 

999.59 

-18.30 

2.00 

7100 

861052 

73.933 

142.196 

2 

861056 

999.59 

-18.30 

2.00 

7100 

861052 

73.933 

142.196 

2 

861211 

999.91 

-17.60 

1.75 

7100 

861234 

73.932 

142.187 

2 

861239 

1000.09 

-17.08 

2.50 

7100 

861353 

73.949 

142.204 

1 

861356 

999.91 

-16.72 

2.00 

7100 

861353 

73.949 

142.204 

1 

861423 

1000.00 

-16.32 

2.00 

7100 

861537 

73.932 

142.174 

2 

861542 

1000.59 

-13.88 

2.75 

7100 

861556 

73.938 

142.206 

2 

861603 

1000.22 

-12.70 

3.00 

7100 

861718 

73.931 

142.184 

2 

861724 

1001.53 

-12.62 

2.50 

7100 

861738 

73.930 

142.188 

2 

861744 

1001.19 

-12.48 

2.25 

7100 

861738 

73.930 

142.188 

2 

861905 

1002.56 

-13.48 

3.50 

7100 

861917 

73.924 

142.197 

2 

861923 

1002.56 

-13.48 

3.50 

7100 

862041 

73.926 

142.184 

2 

862045 

1003.69 

-14.44 

2.50 

7100 

862057 

73.923 

142.206 

2 

862103 

1004.03 

•14.18 

2.50 

7100 

862220 

73.924 

142.173 

3 

862224 

1004.25 

-14.80 

3.00 

7100 

862220 

73.924 

142.173 

3 

862244 

1004.47 

-14.72 

3.50 

7100 

862357 

73.923 

142.166 

2 

87  3 

1005.U 

-15.76 

3.50 

U  DIR 
134.7V 

134.79 
136.19 
136.19 

139.13 
143.04 
143.00 

142.97 
144.34 
144.32 

151.36 

151.36 
159.76 
159.72 
161.11 
161.09 
162.49 
168.10 
176.54 

176.53 

175.13 
175.15 

177.97 
175.15 

184.98 

184.99 
179.41 
179.40 
179.40 
180.82 
193.46 

180.79 
182.63 
179.38 

183.54 

183.58 
194.86 

222.99 
244.08 
242.67 

307.37 

311.59 
327.05 
332.69 
327.06 
327.06 
325.65 
325.65 

311.59 
310.21 
331.30 
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BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  61R 

7100 

87  19 

73.925 

142.154 

2 

87  24 

1005. U 

-15.76 

3.50 

331.32 

7100 

87  136 

73.916 

142.176 

2 

87  142 

1005.56 

-17.50 

4.00 

328.50 

7100 

87  201 

73.920 

142.138 

2 

87  206 

1006.69 

-18.30 

4.00 

334.13 

7100 

87  201 

73.920 

142.138 

2 

87  317 

1007.13 

-18.78 

4.50 

341.19 

7100 

87  344 

73.^ 

142.135 

1 

87  344 

1006.81 

-18.82 

4.25 

332.75 

7100 

87  4S8 

73.912 

142.124 

2 

87  503 

1008.22 

-18.38 

3.25 

335.57 

7100 

87  4S8 

73.912 

142.124 

2 

87  527 

1006.66 

-18.54 

2.75 

334.18 

7100 

87  638 

73.906 

142.112 

1 

87  641 

1008.78 

-20.04 

2.25 

337.00 

7100 

87  638 

73.906 

142.112 

1 

87  714 

1008.94 

-20.40 

2.25 

337.00 

7100 

87  823 

73.914 

142.066 

1 

87  823 

1009.75 

-21.10 

2.25 

323.32 

7100 

87  857 

73.901 

142.108 

1 

87  900 

1010.56 

-21.10 

2.25 

330.00 

7100 

87  857 

73.901 

142.108 

1 

871006 

1010.63 

-21.18 

2.50 

339.82 

7'DO 

871040 

73.900 

142.158 

2 

871045 

1010.94 

-22.96 

2.00 

339.79 

7100 

871040 

73.900 

142.158 

2 

871150 

1011.72 

-22.96 

2.50 

343.96 

7100 

871222 

73.902 

142.138 

3 

871226 

1012.31 

-23.20 

2.00 

329.93 

7100 

871406 

73.903 

142.131 

2 

871408 

1012.97 

-23.72 

2.25 

353.85 

7100 

871514 

73.900 

142.126 

2 

871520 

1013.50 

-24.38 

2.25 

338.39 

7100 

871547 

73.892 

142.105 

2 

871551 

1014.06 

•23.90 

2.50 

345. U 

7100 

871656 

73.895 

142.106 

3 

871656 

1014.75 

-23.68 

2.50 

325.76 

71(W 

871724 

73.901 

142.126 

2 

871726 

1014.97 

-23.68 

2.75 

338.40 

7100 

871835 

73.894 

142.122 

2 

871841 

1015.47 

-22.62 

3.50 

344.02 

7100 

871904 

73.894 

142.117 

2 

871909 

1015.91 

-21.80 

3.25 

344.03 

7100 

872020 

73.889 

142.109 

2 

872024 

1016.41 

-21.10 

3.00 

338.41 

7100 

872044 

73.890 

142.118 

2 

872050 

1016.56 

-21.06 

3.25 

332.78 

7100 

872159 

73.889 

142.117 

2 

872203 

1017.38 

-20.96 

3.25 

344.03 

7100 

872159 

73.889 

142.117 

2 

872232 

1017.38 

-20.40 

3.00 

338.40 

7100 

872335 

73.885 

142.103 

3 

872342 

1018.09 

-20.92 

2.75 

337.01 

7100 

88  6 

73.888 

142.096 

2 

88  14 

1018.31 

-21.10 

2.75 

349.67 

7100 

88  116 

73.882 

142.108 

2 

88  123 

1018.63 

•21.62 

2.50 

3U.05 

7100 

88  148 

73.884 

142.086 

2 

88  153 

1018.69 

•21.44 

2.25 

345.46 

7100 

88  148 

73.884 

142.086 

2 

88  254 

1019.28 

-22.62 

2.50 

353.91 

7100 

88  332 

73.883 

142.059 

2 

88  333 

1019.78 

-23.14 

2.00 

2.37 

7100 

88  332 

73.883 

142.059 

2 

88  517 

1020.06 

-23.76 

2.50 

151.45 

7100 

88  332 

73.883 

142.059 

2 

88  702 

1020.97 

-25.24 

1.50 

352.54 

7100 

88  800 

73.872 

142.111 

1 

88  803 

1021.63 

-25.30 

1.00 

22.36 

7100 

88  800 

73.872 

142.111 

1 

88  845 

1021.69 

•25.30 

1.75 

230.13 

7100 

88  943 

73.858 

142.151 

1 

88  945 

1022.44 

-25.38 

1.25 

2.29 

7100 

881029 

73.878 

142.126 

3 

881033 

1022.88 

-26.48 

0.00 

351.03 

7100 

881029 

73.878 

142.126 

3 

881127 

1023.16 

-26.48 

0.25 

353.86 

7100 

881211 

73.878 

142.125 

2 

881215 

1023.31 

-27.16 

0.00 

14.95 

7100 

881212 

73.880 

142.112 

1 

881311 

1023.66 

-26.64 

0.00 

3.71 

7100 

881351 

73.879 

142.110 

2 

881356 

1023.53 

-26.48 

0.25 

9.35 

7100 

881454 

73.877 

142.101 

2 

881456 

1023.00 

•26.48 

0.00 

82.48 

7100 

881534 

73.877 

142.104 

2 

881538 

1024.19 

-25.86 

0.00 

40.30 

7100 

881635 

73.880 

142.090 

1 

881641 

1024.25 

•26.52 

0.00 

81.09 

7100 

881715 

73.878 

142.112 

2 

881718 

1024.63 

-23.84 

0.00 

81.08 

7100 

881815 

73.877 

142.096 

1 

881817 

1025.00 

-22.36 

0.50 

290.61 

7100 

881853 

73.883 

142.098 

2 

881856 

1025.28 

-21.58 

0.75 

315.93 

7100 

881958 

73.880 

142.116 

1 

881956 

1025.66 

-18.38 

0.50 

317.32 

7100 

882033 

73.8» 

142.097 

1 

882039 

1(05.94 

-18.30 

1.00 

306.07 

7100 

882136 

73.875 

142.102 

2 

882142 

1026.25 

•17.38 

1.00 

311.71 

429 


BUOY 

LKTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PtESS 

AIR  T 

w  sn 

U  OIK 

7100 

882139 

73.873 

142.103 

1 

882218 

1026.16 

•18.30 

0.00 

23.42 

7100 

88231S 

73.871 

142.107 

3 

882320 

1026.00 

•22.98 

1.00 

69.82 

7100 

882356 

73.880 

142.092 

2 

882356 

1026.25 

•20.40 

0.00 

81.08 

7100 

89  55 

73.875 

142.112 

2 

89  56 

1026.53 

•19.86 

0.75 

306.08 

7100 

89  137 

73.881 

142.078 

3 

89  142 

1026.81 

•20.40 

1.00 

287.81 

7100 

89  137 

73.881 

142.078 

3 

89  241 

1027.03 

•20.92 

0.00 

297.67 

7100 

89  319 

73.878 

142.088 

2 

89  318 

1027.47 

•21.58 

1.25 

283.60 

7100 

89  415 

73.883 

142.063 

2 

89  421 

1027.53 

-22.40 

0.75 

296.27 

7100 

89  415 

73.883 

142.063 

2 

89  506 

1027.47 

•23.20 

0.00 

81.13 

7100 

89  555 

73.881 

142.088 

2 

89  556 

1027.69 

•22.54 

0.50 

268.14 

7100 

89  555 

73.881 

142.088 

2 

89  650 

1028.00 

•21.80 

0.50 

272.35 

7100 

89  832 

73.841 

141.891 

1 

89  835 

10^.88 

•23.02 

0.75 

291.09 

7100 

89  921 

73.866 

142.070 

1 

89  923 

1028.94 

•23.68 

0.00 

285.14 

7100 

891015 

73.873 

142.107 

1 

891020 

1029.59 

•24.38 

0.75 

283.60 

7100 

891159 

73.878 

142.091 

2 

891203 

1030.19 

•23.98 

0.00 

296.24 

7100 

891248 

73.878 

142.078 

1 

891251 

1030.19 

•24.72 

0.25 

287.82 

7100 

891339 

73.880 

142.100 

2 

891345 

1030.63 

-23.98 

0.75 

290.63 

7100 

891432 

73.883 

142.101 

2 

891436 

1031.13 

-24.60 

0.25 

286.39 

7100 

891519 

73.880 

142.089 

2 

891524 

1030.78 

-23.84 

1.25 

327.18 

7100 

891613 

73.880 

142.058 

3 

891618 

1031.22 

-23.68 

1.00 

345.49 

7100 

891701 

73.882 

142.093 

2 

891706 

1031.94 

-21.74 

0.00 

81.11 

7100 

891754 

73.878 

142.080 

2 

891756 

1031.78 

•23.32 

0.00 

81.10 

7100 

891841 

73.885 

142.096 

1 

891847 

1032.25 

•22.98 

0.00 

171.10 

7100 

891935 

73.891 

142.137 

1 

891941 

1032.47 

-15.28 

0.00 

81.06 

7100 

892021 

73.881 

142.090 

1 

892026 

1032.47 

•6.30 

0.00 

7.94 

7100 

892115 

73.876 

142.081 

2 

892120 

1032.75 

-21.62 

0.00 

82.51 

7100 

892118 

73.884 

142.090 

1 

892208 

1033.13 

•21. TO 

0.00 

72.66 

7100 

892254 

73.878 

142.085 

2 

892256 

1033.34 

-21.74 

0.00 

95.16 

7100 

892345 

73.882 

142.091 

3 

89Z347 

1033.25 

-22.32 

0.75 

85.32 

7100 

90  33 

73.878 

142.092 

3 

90  39 

1033.50 

-22.62 

0.25 

102.19 

7100 

90  126 

73.876 

142.107 

1 

90  126 

1033.56 

-22.98 

1.00 

123.27 

7100 

90  212 

73.879 

142.111 

2 

90  220 

1033.72 

-23.68 

0.75 

109.19 

7100 

90  308 

73.882 

142.063 

1 

90  311 

1033.63 

-23.68 

1.25 

135.94 

7100 

90  354 

73.886 

142.077 

1 

90  356 

1033.63 

•23.72 

1.25 

128.93 

7100 

90  354 

73.886 

142.077 

1 

90  451 

1033.72 

•25.08 

0.75 

96.58 

7100 

90  534 

73.886 

142.087 

1 

90  538 

1(a3.50 

-25.82 

1.50 

114.85 

7100 

90  534 

73.886 

142.087 

1 

90  636 

1033.63 

-25.24 

1.50 

114.85 

7100 

90  534 

73.886 

142.087 

1 

90  721 

1033.50 

-24.54 

1.75 

117.66 

7100 

90  718 

73.888 

142.088 

2 

90  822 

1033.50 

-25.08 

1.50 

122.22 

7100 

90  900 

73.884 

142.128 

1 

90  902 

1033.19 

-25.16 

1.25 

127.48 

7100 

901003 

73.883 

142.114 

3 

901008 

1033.41 

-25.30 

1.75 

133.09 

7100 

901006 

73.883 

142.110 

1 

901044 

1033.25 

-25.38 

2.50 

134.50 

7100 

901148 

73.890 

142.125 

1 

901150 

1032.25 

-25.34 

2.25 

131.68 

7100 

901148 

73.890 

142.125 

1 

901228 

1032.81 

-23.90 

2.75 

126.05 

7100 

901328 

73.887 

142.112 

2 

901334 

1032.53 

•22.36 

3.75 

123.25 

7100 

901411 

73.889 

142.114 

1 

901413 

1(32.38 

-21.80 

3.50 

123.25 

7100 

901508 

73.896 

142.169 

2 

901508 

1031.88 

-21.10 

4.00 

123.22 

7100 

901552 

73.892 

142.151 

2 

901556 

1032.16 

•21.06 

4.25 

127.41 

7100 

901649 

73.895 

142.169 

3 

901655 

1031.34 

-21.66 

5.00 

134.U 

7100 

901736 

73.899 

142.177 

2 

901738 

1031.13 

-23.76 

4.75 

137.24 

7100 

901829 

73.896 

142.188 

1 

901835 

1031.13 

-23.90 

5.25 

135.82 

430 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONC 

aUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

rroo 

901029 

73.896 

142.188 

1 

901920 

1031.00 

-23.76 

5.00 

135.81 

7100 

902008 

73.902 

142.199 

1 

902014 

1030.78 

-22.98 

4.00 

130.18 

7100 

902054 

73.915 

142.240 

2 

902056 

1030.84 

-22.28 

4.00 

134.37 

7100 

902149 

73.905 

142.215 

1 

902156 

1030.13 

-20.92 

4.25 

123.10 

7100 

902234 

73.907 

142.222 

2 

902235 

1029.69 

'20.18 

4.50 

125.93 

7100 

902332 

73.908 

142.247 

2 

902338 

1029.09 

-19.70 

5.00 

124.50 

7100 

91 

13 

73.910 

142.246 

2 

91  19 

10^.78 

-19.52 

5.00 

127.30 

7100 

91 

113 

73.911 

142.253 

3 

91  119 

1028.44 

-19.00 

5.25 

218.70 

7100 

91 

152 

73.914 

142.2tf 

2 

91  156 

1028.22 

-18.30 

5.50 

128.69 

7100 

91 

255 

73.921 

142.291 

2 

91  255 

1027.69 

-18.78 

5.25 

132.88 

7100 

91 

334 

73.919 

142.271 

2 

91  340 

1027.75 

-18.82 

5.75 

137.10 

7100 

91 

440 

73.915 

142.411 

1 

91  440 

1027.47 

'18.30 

4.75 

138.43 

7100 

91 

514 

73.920 

142.283 

3 

91  520 

1027.19 

-18.30 

5.50 

142.64 

7100 

91 

514 

73.920 

142.283 

3 

91  622 

1027.03 

-19.00 

5.50 

137.10 

7100 

91 

653 

73.918 

142.293 

1 

91  656 

1026.97 

'19.08 

5.25 

138.50 

7100 

91 

807 

73.926 

142.368 

1 

91  810 

1026.47 

-19.66 

4.50 

130.47 

7100 

91 

838 

73.921 

142.335 

1 

91  841 

1026.47 

-19.70 

5.00 

135.60 

7100 

91 

949 

73.926 

142.345 

1 

91  952 

1025.88 

-20.74 

5.75 

135.62 

7100 

91 

949 

73.926 

142.345 

1 

911022 

1025.72 

-21.00 

4.50 

135.61 

7100 

911133 

73.932 

142.343 

3 

911138 

1025.50 

'22.32 

4.50 

122.96 

7100 

911133 

73.932 

142.343 

3 

911207 

1025.34 

-22.98 

4.50 

122.96 

7100 

911317 

73.932 

142.370 

2 

911322 

1024.84 

-23,14 

4.25 

122.94 

7100 

911348 

73.979 

142,473 

1 

911350 

1024.75 

-23.14 

3.75 

120.04 

7100 

911348 

73.979 

142.473 

1 

911502 

1024.19 

-23.90 

4.25 

105.91 

7100 

911531 

73.934 

142.381 

2 

911531 

1023.97 

-24.38 

3.75 

108.79 

7100 

911639 

73.932 

142.388 

3 

911643 

1023.66 

'23.98 

3.75 

103.22 

7100 

911711 

73.932 

142.390 

3 

911717 

1023.44 

-23.98 

4.00 

104.62 

7100 

911819 

73.931 

142.399 

2 

911822 

1023.00 

'23.98 

4.50 

104.61 

7100 

911819 

73.931 

142.399 

2 

911856 

1022.72 

-23.94 

4.00 

100.38 

7100 

911957 

73.937 

142.414 

2 

912004 

1022.U 

-23.54 

5.25 

111.62 

7100 

912035 

73.927 

142.425 

2 

912034 

1022.44 

-23.58 

4.50 

111.61 

7100 

912137 

73.933 

142.432 

2 

912137 

1022.22 

'22.98 

4.00 

118.63 

7100 

912215 

73.929 

142.451 

3 

912219 

1021.84 

'23.02 

5.00 

117.20 

7100 

912322 

73.931 

142.456 

1 

912325 

1021.75 

-22.66 

4.50 

117.19 

7100 

912352 

73.932 

142.464 

3 

912356 

1021.53 

-22.98 

4.50 

115.77 

7100 

92 

IOC 

73.932 

142.461 

3 

92  105 

1021.31 

-22.84 

5.00 

115.77 

7100 

92 

13' 

7i.9c? 

142.479 

2 

92  138 

1021.41 

-22.80 

4.50 

117.17 

71W 

92 

n.9yj 

142.461 

3 

92  247 

1021.25 

-22.88 

3.50 

117.17 

7100 

92 

243 

73.930 

142.461 

3 

92  319 

1021.19 

-23.68 

2.50 

103.12 

7100 

92 

425 

73.934 

142.510 

1 

92  426 

1021,19 

-23.72 

1.75 

97.46 

7100 

92 

452 

73.935 

142.472 

2 

92  456 

1021.19 

-24.02 

1,50 

94.64 

7100 

92 

634 

73.937 

142.471 

2 

92  638 

1021.03 

-25.20 

1.50 

97.48 

7100 

92 

755 

73.923 

142.426 

1 

92  756 

1021.25 

-25.20 

2.00 

93.29 

7100 

92 

816 

73.934 

142.472 

2 

92  819 

1020.38 

-25.34 

1.50 

88.22 

7100 

92 

938 

73.939 

142.531 

2 

92  943 

1021.19 

-25.78 

1.00 

79.16 

7100 

92 

938 

73,939 

142.531 

2 

921001 

1021.41 

-25.98 

0.50 

62.25 

7100 

921122 

73.9iy 

142.520 

2 

921126 

1021.31 

-25.34 

1.50 

81.94 

7100 

921125 

73.929 

142.515 

1 

921146 

1021.63 

-25.24 

1.50 

91,79 

7100 

921306 

73.927 

142.514 

3 

921310 

1021,31 

-24.72 

1.50 

90.39 

7100 

921326 

73.932 

142,509 

1 

921326 

1021,31 

-24.72 

1.50 

90.40 

7100 

921326 

73.932 

142.509 

1 

921450 

1021.09 

•23.02 

2.00 

97.43 

431 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONS 

QUAL 

OATTIN 

mss 

AIR  T 

U  SPO 

W  OIR 

7100 

921626 

73.W2 

142.551 

2 

921626 

1020.88 

-21.10 

2.25 

115.68 

7100 

921651 

73.925 

142.518 

1 

921656 

1020.88 

-21,10 

2.75 

122.71 

7100 

921804 

73.930 

142.534 

1 

921808 

1021.63 

-20.18 

1.50 

148.03 

7100 

921831 

73.924 

142.522 

2 

921838 

1021.69 

-19.82 

1.00 

142.41 

7100 

921946 

73.931 

142.547 

3 

921952 

1021.41 

-19.86 

2.50 

97.40 

7100 

922015 

73.922 

142.538 

2 

922019 

1021.41 

-19.08 

3.00 

105.82 

7100 

922126 

73.929 

142.547 

2 

922126 

1021.25 

-19.70 

3.50 

103.01 

7100 

^2154 

73.924 

142.560 

3 

922156 

1021.53 

"  -19.48 

3.00 

114.25 

7100 

922308 

73.928 

142.551 

2 

922313 

1021.63 

-19.48 

3.25 

108.62 

7100 

922331 

73.924 

142.565 

2 

922337 

1021.53 

-19.82 

3.25 

107.21 

7100 

93 

49 

73.926 

142.553 

3 

93 

55 

1021.75 

-19.08 

2.50 

119.87 

7100 

93 

111 

73.918 

142.582 

3 

93 

116 

1021.75 

-19.66 

2.00 

122.67 

7100 

93 

230 

73.926 

142.562 

2 

95 

235 

1022.06 

-21.06 

1.50 

140.94 

7100 

93 

230 

73.926 

142.562 

2 

93 

256 

1022.06 

-21.06 

1.50 

140.96 

7100 

93 

414 

73.927 

142,595 

1 

93 

417 

1022.50 

•22.44 

1.25 

114.22 

7100 

93 

431 

73.927 

142.571 

2 

93 

437 

1(a2.U 

-22.98 

1.50 

111.40 

7100 

93 

611 

73.929 

142.581 

1 

93 

601 

1023.31 

-22.62 

1.25 

1(S.78 

7100 

93 

611 

73.929 

142.581 

1 

93 

614 

1023.31 

•22.62 

1.25 

105.78 

7100 

93 

611 

73.929 

142.581 

1 

93 

743 

1023.00 

•23.14 

1,50 

109.99 

7100 

93 

611 

73.929 

142.581 

1 

93 

758 

1023.00 

•23.68 

1.25 

114.21 

7100 

93 

926 

73.914 

142.508 

2 

9i 

929 

1023.38 

-23.68 

1.50 

107.89 

7100 

93 

937 

73.938 

142.569 

1 

93 

938 

1023.38 

-23.68 

1.50 

111.45 

7100 

931109 

73.926 

142.615 

3 

931114 

1023.88 

-24.60 

1.00 

81.85 

7100 

931109 

73.926 

142.615 

3 

931122 

1023.88 

•24.60 

1.00 

81.83 

7100 

931254 

73.924 

142.609 

3 

931256 

1023.75 

-25.38 

0.75 

71.99 

7100 

931305 

73.937 

142.619 

1 

931308 

1023.97 

-25.94 

1.00 

66.36 

7100 

931305 

73.937 

142.619 

1 

931438 

1024.03 

-26.78 

0.75 

77.60 

7100 

931447 

73.928 

142.592 

2 

931447 

1024.03 

-26.78 

0.75 

77.62 

7100 

931613 

73.921 

142.596 

2 

931619 

1024.19 

-27.52 

1.00 

73.41 

7100 

931629 

73.922 

142.591 

2 

931635 

1023.97 

•26.68 

1.00 

80.45 

7100 

931753 

73.929 

142.601 

2 

931755 

1023.97 

•25.98 

1.00 

67.79 

7100 

931812 

73.923 

142.583 

2 

931816 

1024.03 

•25.82 

1.25 

66.39 

7100 

931934 

73.935 

142.589 

2 

931940 

1024.19 

-23.84 

1.50 

57.96 

7100 

931950 

73.926 

142.606 

2 

931956 

1024.19 

-23.84 

1.50 

57.94 

7100 

932113 

73.928 

142.587 

1 

932119 

1023.97 

-22.28 

1.00 

70.60 

7100 

»2132 

73.923 

142.607 

1 

932135 

1023.81 

-21.10 

1.00 

72.00 

7100 

932253 

73.926 

142.591 

1 

932256 

1023.81 

-21.10 

1.00 

38.25 

7100 

932254 

73.926 

142.593 

2 

932256 

1023.81 

-21,10 

1.00 

38.26 

7100 

932310 

73.919 

142.608 

3 

932316 

1023.66 

-21.18 

1.25 

48.09 

7100 

94 

35 

73.926 

142,598 

3 

94 

41 

1023.66 

-21.80 

1.25 

76.22 

7100 

94 

50 

73.^ 

142.616 

1 

94 

55 

1023.66 

-21.80 

1.25 

76.21 

7100 

94 

218 

73.925 

142.593 

2 

94 

223 

1023.U 

•22.98 

1.00 

73.40 

7100 

94 

218 

73.925 

142.593 

2 

94 

235 

1023.38 

•23.68 

1.00 

66.38 

7100 

94 

401 

73.928 

142.591 

1 

94 

404 

1023.09 

-24.68 

1.00 

66.39 

7100 

94 

411 

73.928 

142.580 

1 

94 

416 

1023.09 

-24.68 

1.00 

66.39 

7100 

94 

551 

73.926 

142.598 

2 

94 

547 

1022.94 

-26.64 

0.75 

91.70 

7100 

94 

551 

73.926 

142.598 

2 

94 

556 

1022.94 

-26.64 

0.75 

91.69 

7100 

94 

733 

73.926 

142.604 

1 

94 

732 

1022.72 

-26.78 

1.00 

100.12 

7100 

94 

733 

73.926 

142.604 

1 

94 

737 

1022.72 

-26.78 

1.00 

100.12 

7100 

94 

915 

73.941 

142.614 

1 

94 

917 

1021.91 

-27.86 

0.25 

47.34 

7100 

94 

914 

73.922 

142.631 

1 

94 

917 

1021.91 

-27.86 

0.25 

50.88 

432 


BUOY 

lOCTIN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  DIR 

7100 

941057 

73.925 

142.627 

2 

941101 

1022.66 

•28.26 

0.25 

64.93 

7100 

941057 

73.925 

142.627 

2 

941102 

1022.66 

-28.26 

0.25 

64.93 

7100 

941241 

73.928 

142.636 

2 

9412U 

1022.56 

-28.66 

0.00 

84.62 

7100 

941243 

73.934 

142.636 

1 

941246 

1022.56 

-28.66 

0.00 

84.61 

7100 

941426 

73.923 

142.632 

2 

941429 

1022.34 

•28.70 

0.00 

67.74 

7100 

941426 

73.923 

142.632 

2 

941426 

1022.U 

-28.56 

0.00 

81.80 

7100 

941605 

73.924 

142.645 

2 

941608 

1022.78 

-28.48 

0.00 

80.39 

7100 

941608 

73.926 

142.638 

1 

941613 

1022.78 

-28.48 

0.00 

80.39 

7100 

941749 

73.928 

142.631 

2 

941755 

1021.84 

-25.42 

0.00 

80.39 

7100 

941742 

73.935 

142.649 

2 

941747 

1021.84 

-25.42 

0.00 

80.39 

7100 

941921 

73.933 

142.644 

1 

941931 

1023.09 

-22.98 

0.50 

43.82 

7100 

941921 

73.933 

142.644 

1 

941926 

1023.09 

-21.70 

0.00 

81.79 

7100 

942102 

73.932 

142.645 

2 

942108 

1023.53 

-22.28 

0.75 

67.72 

7100 

942108 

73.931 

142.663 

2 

942114 

1023.53 

-22.28 

0.75 

67.71 

7100 

942111 

73.927 

142.662 

1 

942246 

1023.59 

•22.98 

1.75 

78.95 

7100 

942249 

73.926 

142.671 

3 

942249 

1023.59 

-22.98 

1.75 

78.95 

7100 

942249 

73.926 

142.671 

3 

942255 

1023.59 

-22.98 

1.75 

78.94 

7100 

95  29 

73.927 

142.679 

3 

95  34 

1024.31 

•22.28 

0.75 

70.50 

7100 

95  23 

73.928 

142.671 

3 

95  26 

1024.19 

•22.80 

1.75 

105.65 

7100 

95  207 

73.921 

142.714 

2 

95  208 

1024.91 

-23.68 

2.50 

100.01 

7100 

95  207 

73.923 

142.660 

2 

95  208 

1024.91 

-23.68 

2.50 

100.01 

7100 

95  350 

73.931 

142.671 

2 

95  355 

1025.78 

•23.68 

1.50 

95.82 

7100 

95  348 

73.949 

142.672 

2 

95  349 

1025.78 

-23.68 

1.50 

95.82 

7100 

95  529 

73.929 

142.700 

2 

95  535 

1026.25 

-23.98 

1.00 

69.08 

7100 

95  529 

73.929 

142.700 

2 

95  534 

1026.25 

-23.98 

1.00 

69.06 

7100 

95  711 

73.932 

142.695 

2 

95  716 

1026.38 

■25.82 

1.50 

81.72 

7100 

95  711 

73.932 

142.695 

2 

95  718 

1026.38 

•25.82 

1.50 

81.72 

7100 

95  854 

73.938 

142.682 

1 

95  857 

1027.19 

-27.86 

1.50 

61.37 

7100 

95  903 

73.909 

142.724 

1 

95  903 

1027.25 

•28.04 

1.00 

63.43 

7100 

951047 

73.931 

142.722 

1 

951036 

1028.00 

•28.22 

1.75 

87.31 

7100 

951047 

73.931 

142.722 

1 

951051 

1028.00 

•28.22 

1.75 

87.31 

7100 

951227 

73.930 

142.738 

1 

951224 

1028.44 

•27.78 

1.75 

83.08 

7100 

951227 

73.930 

142.738 

1 

951227 

1028.U 

-27.78 

1.75 

83.07 

7100 

951404 

73.928 

142.730 

1 

951407 

1028.88 

-25.34 

1.50 

63.39 

7100 

951411 

73.926 

142.736 

2 

951415 

1028.88 

-25.34 

1.50 

63.39 

7100 

951546 

73.929 

142.755 

3 

951552 

1028.94 

-25.34 

2.00 

54.94 

7100 

951550 

73.925 

142.741 

2 

951551 

1028.94 

-25.34 

2.00 

54.94 

7100 

951727 

73.925 

142.760 

3 

951734 

1028.88 

•26.78 

2.50 

77.43 

7100 

951730 

73.926 

142.753 

3 

951734 

1028.88 

-26.78 

2.50 

77.42 

7100 

951912 

73.924 

142.766 

3 

951915 

1029.16 

-26.52 

3.00 

73.20 

7100 

951912 

73.924 

142.766 

3 

951916 

1029.16 

-26.52 

3.00 

73.19 

7100 

952051 

73.922 

142.781 

2 

952055 

1029.16 

-25.24 

3.75 

74.59 

7100 

952048 

73.920 

142.770 

2 

952054 

1029.16 

-25.24 

3.75 

74.59 

7100 

952228 

73.922 

142.793 

2 

952237 

1028.94 

-23.98 

3.25 

75.99 

7100 

952228 

73.922 

142.793 

2 

952234 

1028.94 

-23.98 

3.25 

75.97 

7100 

96  11 

73.918 

142.801 

1 

96  9 

1028.72 

-23.68 

3.00 

80.19 

7100 

96  11 

73.918 

142.801 

1 

96  18 

1028.72 

-23.68 

3.00 

80.18 

7100 

96  147 

73.917 

142.828 

2 

96  154 

1028.56 

-23.68 

3.00 

90.01 

7100 

96  154 

73.922 

142.820 

3 

96  157 

1028.56 

-23.68 

3.00 

89.99 

7100 

96  336 

73.915 

142.838 

2 

96  333 

1028.13 

-24.94 

2.50 

84.36 

7100 

96  336 

73.915 

142.838 

2 

96  337 

1028.13 

-24.94 

2.50 

84.35 

433 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPD 

U  DIR 

TIOO 

96  509 

73,921 

142.845 

3 

96  509 

1028.06 

'24.38 

2.00 

84.35 

7100 

96  509 

73.921 

142.845 

3 

96  524 

10’5.06 

•24.38 

2.00 

84.34 

7100 

96  649 

73.923 

142.863 

2 

96  654 

1027.53 

-23.42 

3.00 

104.02 

7100 

96  649 

73.923 

142.863 

2 

96  707 

1027.63 

•23.68 

2.75 

111.04 

7100 

96  831 

73.922 

142.8S3 

1 

96  834 

1027.13 

-24.46 

3.00 

109.09 

7100 

96  831 

73.922 

142.853 

1 

96  852 

1027.13 

-24.46 

3.00 

112.46 

7100 

961033 

73.919 

142.895 

1 

961016 

1026.59 

-20.30 

2.50 

101.18 

7100 

961033 

73.919 

142.895 

1 

961037 

1026.25 

-28.66 

2.00 

106.78 

7100 

961215 

73.924 

142.901 

2 

961200 

1025.94 

-29.96 

1.75 

126.46 

7100 

961215 

73,924 

142.901 

2 

961221 

1025.94 

-29.96 

1.75 

126.46 

7100 

961342 

73.926 

142.903 

2 

961346 

1025.28 

'30.66 

2.25 

118.02 

7100 

961355 

73.925 

142.912 

2 

961357 

1025.28 

-30.66 

2.25 

118.01 

7100 

961524 

73.928 

142.893 

1 

961527 

1024.69 

-30.28 

1.25 

137.71 

7100 

961539 

73.924 

142.904 

2 

961543 

1024.25 

•30.06 

2.50 

130.68 

7100 

961706 

73.928 

142.881 

2 

961712 

1023.44 

•28.56 

2.50 

146.16 

7100 

961721 

73.928 

142.926 

2 

961719 

1023.U 

-28.56 

2.50 

146.14 

7100 

961858 

73.936 

142.927 

1 

961852 

1022.13 

-26.48 

2.50 

129.24 

7100 

961858 

73.936 

142.927 

1 

961904 

1021.75 

-26.48 

2.75 

141.89 

7100 

962027 

73.934 

142.953 

2 

962027 

1021.53 

-25.24 

3.00 

146.09 

7100 

962038 

73.938 

142.928 

2 

962045 

1021.03 

-25.08 

2.50 

147.50 

7100 

962206 

73.937 

142.949 

2 

962213 

1019.78 

-23.94 

3.25 

136.25 

7100 

962206 

73.937 

142.949 

2 

962225 

1019.78 

-23.94 

3.25 

136.24 

7100 

962346 

73.940 

142.966 

2 

962352 

1018.03 

-23.76 

4.50 

140.45 

7100 

97  0 

73.941 

142.967 

3 

97  7 

1018.03 

•23.28 

4.50 

143.25 

7100 

97  126 

73.942 

142.990 

2 

97  131 

1017.00 

-23.68 

4.25 

140.42 

7100 

97  142 

73.944 

142.972 

2 

97  148 

1017.00 

-23.68 

4.25 

140.42 

7100 

97  325 

73.951 

142.984 

2 

97  312 

1015.69 

•23.42 

4.00 

139.01 

7100 

97  325 

73.951 

142.964 

2 

97  327 

1015.69 

-23.42 

4.00 

139.01 

7100 

97  446 

73.954 

142.997 

2 

97  452 

1014.97 

-23.94 

4.75 

134.78 

7100 

97  509 

73.948 

143.039 

1 

97  512 

1014.88 

•23.90 

5.00 

137.56 

7100 

97  627 

73.961 

143.017 

3 

97  633 

1013.94 

•25,08 

4.75 

130.51 

7100 

97  627 

73.961 

143.017 

3 

97  654 

1013.94 

•25.08 

4.75 

130.53 

7100 

97  810 

73.969 

143.045 

2 

97  815 

1013.03 

-24.54 

5.00 

120.56 

7100 

97  836 

73.966 

143.053 

2 

97  840 

1013.03 

-24.64 

4.75 

126.27 

7100 

97  953 

73.978 

143.003 

1 

97  955 

1012.81 

-23.90 

5.00 

124.09 

7100 

971020 

73.968 

143.069 

2 

971025 

1012.75 

•24.38 

4.75 

123.47 

7100 

971204 

73.966 

143.097 

3 

971209 

1012.91 

-23.94 

5.00 

126.22 

7100 

971320 

73.972 

143.109 

2 

971324 

1012.75 

-23.32 

6.00 

113.54 

7100 

971345 

73.968 

143.138 

2 

971351 

1013.13 

•23.68 

5.50 

109.30 

7100 

971504 

73.967 

143.153 

2 

971507 

1013,63 

-23.94 

4.00 

95.21 

7100 

971525 

73.962 

143.137 

2 

971531 

1013.84 

-23.98 

4.25 

88.18 

7100 

971647 

73.963 

143.167 

3 

971651 

1014.66 

-23.24 

5.25 

88.17 

7100 

971708 

73.966 

143.172 

3 

971712 

1015.09 

-23.84 

5.00 

81.11 

7100 

971828 

73.962 

143.183 

1 

971827 

1015.53 

-23.68 

5.00 

76.88 

7100 

971846 

73.963 

143.195 

1 

971852 

1016.03 

•22.98 

5.00 

75.46 

7100 

972006 

73.959 

143.213 

2 

972012 

1017.59 

-22.28 

5.75 

69.82 

7100 

972027 

73.962 

143.204 

2 

972027 

1017.59 

•22.28 

5.75 

69.81 

7100 

972145 

73.954 

143.223 

3 

972151 

1018,97 

-21.10 

6.00 

61.37 

7100 

972145 

73.954 

143.223 

3 

972210 

1019.41 

-21.10 

6.00 

59,95 

7100 

972326 

73.944 

143.252 

2 

972330 

1021.19 

-21.10 

6.25 

52.90 

7100 

972349 

73.951 

143.242 

3 

972355 

1021.19 

-21.10 

6.25 

52.89 

• 

434 

BUOY 

LOOT  IN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  DIR 

7100 

9B  104 

73.941 

143.271 

1 

98  110 

1023.16 

-21.58 

5.25 

U.44 

7100 

96  131 

73.939 

143.253 

2 

98  136 

1023.38 

-22.28 

5.75 

40.21 

7100 

98  131 

73.939 

143.253 

2 

98  245 

1024.09 

-22.96 

5.25 

34.60 

7100 

98  313 

73.  W3 

143.260 

2 

98  318 

1025.13 

-23.10 

5.00 

31.78 

7100 

96  425 

73.933 

143.267 

1 

96  427 

1026.16 

-24.20 

5.00 

50.37 

7100 

96  425 

73.933 

143.267 

1 

98  455 

1026.69 

-24.76 

4.75 

28.96 

7100 

96  607 

73.928 

143.266 

2 

96  612 

1027.34 

-25.38 

4.25 

20.52 

7100 

98  607 

73.928 

143.266 

2 

98  642 

1027.63 

-26.12 

4.25 

20.52 

7100 

98  749 

73.924 

143.273 

2 

98  752 

1028.00 

•26.78 

4.00 

13.48 

71 M 

98  825 

73.919 

143.295 

1 

98  825 

1028.50 

•27.26 

3.75 

10.76 

7100 

98  931 

73.917 

143.294 

1 

98  934 

1029.59 

-27.74 

3.75 

5,01 

7100 

98  931 

73.917 

143.294 

1 

981007 

1029.75 

•28.30 

3.75 

3.61 

7100 

98  931 

73.917 

143.294 

1 

981116 

1030.03 

-28.22 

4.00 

5.01 

7100 

981150 

73.915 

143.311 

2 

981155 

1030.25 

•27.66 

3.75 

3.60 

7100 

981258 

73.920 

143.384 

1 

981301 

1031.06 

-26.96 

4.50 

4,95 

7100 

981333 

73.910 

143.292 

2 

981339 

1031.13 

-27.» 

4.25 

3.55 

7100 

981U2 

73.910 

143.267 

2 

981446 

1031.56 

-27.26 

4.75 

7.85 

7100 

981516 

73.903 

143.269 

2 

981519 

1031.94 

-27.86 

4.50 

14.89 

7100 

981626 

73.896 

143.292 

2 

981627 

1032.09 

-28.22 

4.50 

13.47 

7100 

981656 

73.897 

143.279 

3 

981655 

1032.38 

-27.86 

4.25 

14.87 

7100 

981807 

73.898 

143.304 

2 

981807 

1032.81 

-26.78 

5.00 

17.67 

7100 

981834 

73.898 

143.282 

2 

981840 

1033.19 

-26.68 

4.75 

20.48 

7100 

981944 

73.888 

143.280 

2 

981949 

1033.72 

-26.56 

5.50 

26.13 

7100 

982014 

73.892 

143.290 

2 

982021 

1034.16 

-26.48 

5.50 

23.31 

7100 

982124 

73.885 

143.294 

2 

982127 

1034.50 

-26.12 

5.75 

23.30 

7100 

982155 

73.883 

143.284 

2 

982157 

1034.72 

-25.50 

6.00 

20.49 

7100 

982305 

73.877 

143.294 

3 

982309 

1035.47 

-25.24 

5.50 

26.11 

7100 

982337 

73.875 

143.297 

2 

962337 

1035.81 

-25.24 

5.50 

24.70 

7100 

99  43 

73.869 

143.302 

2 

99  49 

1035.91 

-25.08 

5.25 

28.91 

7100 

99  119 

73.868 

143.302 

3 

99  124 

1036.13 

-25.08 

6.00 

38.75 

7100 

99  222 

73.862 

143.324 

2 

99  227 

1036.72 

•25,12 

5.00 

26.08 

7100 

99  301 

73.865 

143.310 

2 

99  306 

1037.00 

-25.30 

4.00 

31.70 

7100 

99  404 

73.862 

143.305 

2 

99  410 

1037.06 

•25.94 

3.75 

35.93 

7100 

99  443 

73.858 

143.315 

1 

99  446 

1037.44 

-26.20 

3.75 

38.74 

7100 

99  545 

73.859 

143.306 

2 

99  548 

1037.66 

-27.16 

2.75 

33.12 

7100 

99  545 

73.859 

143.308 

2 

99  627 

1037.88 

-27.16 

2.75 

13.43 

7100 

99  728 

73.860 

143.323 

2 

99  731 

1037.66 

-28.22 

2.50 

33.11 

7100 

99  728 

73.860 

143.323 

2 

99  812 

1038.75 

-28.66 

2.50 

16.27 

7100 

99  910 

73.842 

143.398 

1 

99  912 

1038.97 

-28.92 

1.50 

30.24 

7100 

99  955 

73.869 

143.414 

1 

99  957 

1038.09 

-29.04 

1.50 

7.68 

7100 

99  955 

73.869 

143.414 

1 

991052 

1038.47 

-29.70 

2.00 

111,74 

7100 

991141 

73.853 

143.357 

2 

991145 

1039.19 

•30.28 

1.50 

28.80 

7100 

991141 

73.853 

143.357 

2 

991237 

1039.19 

-30.66 

1.50 

27,43 

7100 

991322 

73.856 

143.350 

2 

991325 

1039.41 

-30.76 

1.50 

38.69 

7100 

991419 

73.833 

143.240 

2 

991422 

1039.50 

-29.58 

1.50 

l*.70 

7100 

991419 

73.833 

143.240 

2 

991507 

1039.34 

-29.54 

1.50 

13.52 

7100 

991602 

73.855 

143.323 

2 

991607 

1038.53 

-29.96 

1.50 

34.56 

7100 

991644 

73.855 

143.356 

2 

991648 

1038.41 

-29.36 

1.50 

U.33 

7100 

991744 

73.853 

143.345 

2 

991750 

1039.25 

-28.22 

1.00 

61.19 

7100 

991823 

73.858 

143.363 

1 

991827 

1039.13 

•27.08 

1.50 

71.03 

7100 

991823 

73.858 

143.363 

1 

991927 

1038.91 

•25.90 

1.50 

68.21 

«5 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  DIR 

7100 

992002 

73.860 

143.353 

1 

992009 

1038.97 

•25.24 

1.25 

78.06 

7100 

992103 

73.857 

143.368 

2 

992109 

1038.91 

-24.46 

1.50 

78.05 

7100 

992143 

73.856 

143.364 

2 

992150 

1038.91 

-23.98 

1.75 

86.48 

7100 

992243 

73.854 

143.370 

2 

992250 

1038.84 

•23.84 

1.50 

89.30 

7100 

992324 

73.856 

143.368 

2 

992327 

1038.31 

•23.90 

2.50 

96.32 

7100 

100 

23 

73.854 

143.381 

3 

100 

27 

1038.31 

-23.90 

2.00 

100.54 

7100 

100 

106 

73.857 

143.382 

3 

100 

111 

1038.19 

•24.42 

2.25 

97.71 

7100 

100 

200 

73.856 

143.395 

2 

100 

208 

1038.19 

-23.96 

1.75 

96.30 

7100 

100 

249 

73.856 

143.366 

2 

100 

253 

1037.97 

-23.98 

2.25 

99.  .2 

7100 

100 

342 

73.862 

143.365 

1 

100 

348 

1037.81 

-25.78 

2.00 

93.52 

7100 

100 

432 

73.864 

143.373 

1 

100 

435 

1037.75 

-26.64 

1.50 

93.51 

7100 

100 

522 

73.860 

143.384 

1 

100 

527 

1037.44 

•26.78 

2.00 

94.91 

7100 

100 

522 

73.860 

143.384 

1 

100 

615 

1037.28 

-28.56 

1.50 

97.71 

7100 

100 

m 

73.857 

143.397 

3 

100 

706 

1037.44 

•29.62 

1.75 

107.55 

7100 

10O 

800 

73.851 

143.364 

1 

100 

757 

1037.38 

-29.54 

2.00 

108.97 

7100 

100 

800 

73.851 

143.364 

1 

100 

802 

1036.34 

-29.96 

1.75 

97.77 

7100 

100 

848 

73.863 

143.392 

1 

100 

851 

1037.38 

-30.06 

2.00 

104.75 

7100 

100 

944 

73.860 

143.424 

2 

100 

944 

1037.75 

-30.32 

1.50 

101.90 

7100 

100 

944 

73.860 

143.424 

2 

1001032 

1037.U 

-30.66 

1.50 

106.10 

7100 

1001126 

73.859 

143.423 

2 

1001127 

1036.41 

-30.92 

1.75 

101.88 

7100 

1001129 

73.862 

143.412 

1 

1001217 

1037.50 

-31.02 

2.00 

100.48 

7100 

1001311 

73.860 

143.431 

2 

1001315 

1037.28 

-30.98 

2.00 

97.66 

7100 

1001359 

73.878 

143.423 

1 

1001402 

1037.16 

-30.98 

1.50 

103.28 

7100 

1001359 

73.878 

143.423 

1 

1001456 

1037.28 

-30.98 

1.75 

93.U 

7100 

1001540 

73.861 

143.401 

2 

1001545 

1036.41 

-30.80 

1.75 

93.46 

7100 

1001631 

73.865 

143.450 

2 

1001638 

1037.28 

•29.62 

1.75 

96.25 

7100 

1001721 

73.856 

143.422 

2 

1001727 

1037.22 

-28.74 

2.25 

96.24 

7100 

1001811 

73.862 

143.442 

1 

1001817 

1037.22 

-27.86 

2.75 

97.65 

7100 

1001811 

73.862 

143.U2 

1 

1001908 

1037.50 

-26.82 

3.00 

106.07 

7100 

1001950 

73.863 

143.448 

1 

1001957 

1037.66 

-25.94 

3.50 

103.26 

7100 

1002042 

73.858 

143.467 

2 

1002048 

1037.44 

-25.16 

3.75 

104.65 

7100 

1002132 

73.863 

143.447 

2 

1002138 

1037.22 

-24.38 

3.75 

103.24 

7100 

1002222 

73.859 

143.476 

2 

1002227 

1037.50 

-24.02 

4.00 

100.42 

7100 

1002312 

73.857 

143.471 

2 

1002318 

1037.75 

-23.80 

4.50 

103.22 

7100 

101 

2 

73.858 

143.488 

3 

101 

8 

1037.50 

-23.32 

3.50 

94.78 

7100 

101 

54 

73.857 

143.493 

3 

101 

57 

1037.59 

•23.42 

3.75 

94.76 

7100 

101 

141 

73.858 

143.501 

2 

101 

147 

1037.75 

-23.02 

3.25 

91.94 

7100 

101 

235 

73.857 

143.494 

1 

101 

241 

1037.81 

-23.68 

3.50 

89.13 

7100 

101 

235 

73.857 

H3.494 

1 

101 

327 

1037.97 

-23.76 

3.25 

90.54 

7100 

101 

418 

73.847 

143.520 

1 

101 

421 

1037.97 

-25.08 

3.25 

77.87 

7100 

101 

502 

73.857 

143.518 

3 

101 

508 

1038.03 

-25.34 

3.25 

76.44 

71M 

101 

502 

73.857 

143.518 

3 

101 

602 

1037.97 

-25.94 

3.50 

70.82 

7100 

101 

644 

73.855 

143.531 

3 

101 

648 

1038.03 

-26.26 

4.00 

72.22 

7100 

101 

644 

73.855 

143.531 

3 

101 

750 

1038.41 

-26.90 

4.25 

67.99 

7100 

101 

825 

73.847 

143.528 

1 

101 

827 

1038.31 

-27.00 

4.00 

62.51 

7100 

101 

825 

73.847 

143.528 

1 

101 

929 

1038.84 

-26.74 

3.50 

60.96 

7100 

101 

825 

73.847 

143.528 

1 

1011009 

1038.53 

•26.90 

3.75 

65.18 

7100 

1011115 

73.845 

143.568 

2 

1011120 

1038.53 

-28.22 

2.50 

44.06 

7100 

1011117 

73.850 

143.554 

1 

1011151 

1038.69 

-28.18 

2.75 

44.05 

7100 

1011258 

73.844 

143.568 

2 

1011257 

1038.69 

-28.30 

3.25 

39.83 

7100 

1011335 

73.844 

143.555 

1 

1011338 

1038.31 

-n.66 

3.00 

34.20 

436 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QIML 

DATTIN 

PIESS 

AIR  T 

U  SPO 

W  DIR 

7100 

1011335 

73.844 

143.555 

1 

10114U 

1(08.31 

-28.30 

3.50 

37.02 

7100 

1011520 

73.833 

143,571 

2 

1011524 

1038.31 

-28.74 

3.75 

37.01 

7100 

1011622 

73.832 

143.556 

2 

1011626 

1038.09 

•28.66 

3.50 

39.82 

7100 

1011702 

73.835 

143.557 

3 

1011706 

1038.09 

•28.92 

4.50 

37.02 

7100 

1011759 

73.836 

143.557 

2 

1011803 

1037.97 

•28.48 

4.00 

39.83 

7100 

1011843 

73.831 

143.559 

2 

1011847 

1038.03 

-27,66 

3.75 

34.21 

7100 

1012023 

73.826 

143.556 

2 

1012027 

1037.88 

-28.22 

4.50 

31.39 

7100 

1012118 

73.828 

143.548 

2 

1012123 

1038.19 

-26.74 

4.50 

28.59 

7100 

1012203 

73.825 

143.557 

3 

1012206 

1037.88 

-26.48 

5.00 

24.37 

7100 

1012300 

73.822 

143.551 

2 

1012306 

1037.66 

-26.48 

5.25 

24.37 

7100 

1012341 

73.820 

143.551 

3 

1012345 

1037.59 

-26.56 

5.50 

21.56 

7100 

102 

42 

73.816 

143.548 

1 

102 

44 

1037.22 

'26.48 

5.00 

22.97 

7100 

102 

120 

73.812 

143.553 

3 

102 

121 

1037.00 

•26.20 

4.75 

24.37 

7100 

102 

224 

73.813 

143.539 

3 

102 

227 

1036.78 

-26.48 

4.50 

17,35 

71(KI 

102 

224 

73.813 

143.539 

3 

102 

306 

1(06.34 

•26.48 

4.50 

10.32 

7100 

102 

406 

73.821 

143.512 

1 

102 

409 

1035.91 

-26.78 

3.75 

6.12 

7100 

102 

442 

73.808 

143.519 

2 

102 

U7 

1035.75 

-26.78 

3.75 

6.14 

7100 

102 

442 

73.808 

143.519 

2 

102 

553 

1035.03 

-27.96 

2.50 

345.04 

7100 

102 

622 

73.805 

143.508 

2 

102 

627 

1034.72 

-28.56 

3.00 

342.23 

7100 

102 

622 

73.805 

143.508 

2 

102 

738 

1033.94 

-28.94 

6.00 

315.52 

7100 

102 

804 

73.798 

143.504 

2 

102 

808 

1033.63 

-29.26 

3.25 

325.53 

7100 

102 

921 

73.793 

143.514 

1 

102 

923 

1032.53 

•28.56 

3.50 

332.39 

7100 

102 

921 

73.793 

143.514 

1 

102 

948 

1032.38 

-28.18 

3.75 

329.58 

7100 

1021103 

73.792 

143.469 

2 

1021108 

1030.69 

-26.96 

5.00 

332.42 

7100 

1021103 

73.792 

143.469 

2 

1021133 

1029.97 

•26.90 

36.50 

331.04 

7100 

1021246 

73.791 

143.470 

3 

1021250 

1028.72 

•26.64 

4.50 

326.82 

7100 

1021314 

73.796 

143.515 

1 

1021317 

1028.06 

•26.60 

4.50 

318.35 

7100 

1021314 

73.796 

143.515 

1 

1021427 

1026.75 

•26.48 

5.25 

328.17 

7100 

1021457 

73.787 

143.439 

2 

1021457 

1026.09 

-25.78 

4.75 

331.03 

7100 

1021609 

73.786 

143.463 

2 

1021614 

1024.47 

•24.46 

4.25 

324.03 

7100 

1021639 

73.778 

143.ai 

1 

1021645 

1024.09 

-23.80 

4.00 

324.03 

7100 

1021748 

73.779 

143.451 

1 

1021753 

1023.00 

-23.28 

4.00 

343.73 

7100 

1021819 

73.777 

143.437 

2 

1021824 

1021.53 

-23.32 

3.50 

350.76 

7100 

1021928 

73.789 

143.441 

1 

1021933 

1021.75 

-20.08 

4.00 

354.98 

7100 

1022000 

73.779 

143.448 

1 

1022006 

1021.25 

-19.78 

4.00 

356.38 

7100 

1022107 

73.776 

143.416 

2 

1022112 

1020.38 

-19.30 

4.25 

357.81 

7100 

1022139 

73.770 

143.424 

3 

1022145 

1019.94 

-19.70 

4.50 

0.63 

7100 

1022142 

73.770 

143.424 

1 

1022251 

1019.13 

•20.00 

4.25 

6.25 

7100 

1022319 

73.765 

143.426 

2 

1022324 

1018.47 

-19.70 

3.50 

9.06 

7100 

103 

29 

73.765 

143.414 

3 

103 

35 

1017.66 

-20.22 

2.25 

359.23 

7100 

103 

59 

73.763 

143.420 

3 

103 

105 

1017,16 

-20.18 

2.00 

357.83 

7100 

103 

212 

73.761 

143.395 

1 

103 

217 

1016.56 

-20.92 

1.75 

350.81 

7100 

103 

239 

73,749 

143.477 

1 

103 

245 

1016.34 

-21  .U 

1.75 

343.74 

7100 

103 

354 

73.751 

143.405 

2 

103 

357 

1015.91 

-22.84 

1.25 

339.51 

7100 

103 

419 

73.766 

143.370 

2 

103 

426 

1015.47 

-23.54 

1.25 

343.80 

7100 

103 

419 

73.766 

143.370 

2 

103 

541 

1014.59 

•25.08 

1.00 

318.51 

7100 

103 

602 

73.761 

143.388 

1 

103 

605 

1014.50 

-26.48 

1.25 

331.16 

7100 

103 

602 

73.761 

143.388 

1 

103 

724 

1013.72 

-26.08 

1.00 

338.18 

7100 

103 

742 

73.750 

143.410 

1 

103 

7U 

1013.72 

•26.48 

1.00 

335.35 

7100 

103 

925 

73.748 

143.403 

1 

103 

906 

1012.59 

-26.68 

0.75 

305.91 

7100 

103 

925 

73,748 

143.403 

1 

103 

927 

1012.59 

-26.68 

0.75 

308.62 

437 


Buor 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTtN 

PAESS 

AIR  T 

w  stv 

U  OIR 

7100 

1031051 

73.763 

143.404 

2 

1031056 

1012.03 

-27.78 

0.75 

288.94 

7100 

1031051 

73.763 

143.404 

2 

1031111 

1011.50 

•28.22 

0.75 

279.09 

7100 

1031234 

73.760 

143.404 

3 

1031238 

1010.94 

-28.22 

1.00 

250.97 

7100 

1031252 

73.762 

143.312 

1 

1031254 

1010.94 

-28.22 

1.00 

251.03 

7100 

1031416 

73.760 

143.411 

2 

1031420 

1009.97 

-27.86 

0.00 

79.46 

7100 

1031435 

73.762 

143.390 

2 

1031439 

1009.75 

-27.86 

0.25 

173.63 

7100 

1031557 

73.758 

143.404 

2 

1031557 

1009.53 

•28.56 

1.25 

179.26 

7100 

1031617 

73.762 

143.392 

2 

1031623 

1009.59 

-a.s6 

0.50 

180.66 

7100 

1031737 

73.761 

143.409 

3 

1031739 

1009.38 

•27.86 

1.00 

179.25 

7100 

1031800 

73.760 

143.401 

2 

1031803 

1009.31 

-26.52 

1.25 

203.15 

7100 

1031913 

73.763 

143.406 

3 

1031917 

1009.09 

-27.16 

1.50 

159.56 

7100 

1031937 

73.766 

143.418 

2 

1031942 

1009.25 

•26.16 

1.50 

165.18 

7100 

1032055 

73.768 

143.415 

2 

1032057 

1008.78 

-25.78 

2.50 

151.11 

7100 

1032118 

73.768 

143.422 

2 

1032123 

1008.78 

-25.34 

2.75 

162.35 

7100 

1032121 

73.763 

143.419 

1 

1032241 

1010.03 

-25.08 

3.25 

162.35 

7100 

1032258 

73.771 

143.432 

2 

1032257 

1010.03 

-25.08 

3.25 

162.35 

7100 

104  18 

73.772 

143.426 

3 

104 

21 

1010.56 

-23.90 

4.00 

163.75 

7100 

104  38 

73.768 

143.441 

3 

104 

41 

1010.63 

-24.46 

3.50 

153.90 

7100 

104  200 

73.774 

143.434 

1 

104 

205 

1011.16 

-25.08 

4.00 

152.49 

71M 

104  217 

73.767 

143.481 

1 

104 

223 

1011.16 

-25.08 

4.00 

152.46 

7100 

104  342 

73.792 

143.430 

2 

104 

346 

1011.72 

-26.04 

3.50 

149.65 

7100 

104  357 

73.783 

143.432 

2 

104 

403 

1012.25 

•26.48 

3,75 

144.06 

7100 

104  539 

73.783 

143.442 

3 

104 

528 

1012.59 

•27,26 

3.50 

142.64 

7100 

104  539 

73.783 

143.U2 

3 

104 

541 

1011.81 

-28.22 

3,25 

141.23 

7100 

104  539 

73.783 

143.442 

3 

104 

713 

1013.25 

-29.58 

2.75 

125.76 

7100 

104  539 

73.783 

143.442 

3 

104 

722 

1013.25 

-29.58 

2.75 

125.76 

7100 

104  904 

73.785 

143.499 

1 

104 

855 

1014.16 

•30.8D 

2.50 

123.00 

7100 

104  904 

73.785 

143.499 

1 

104 

907 

1014.U 

-30.80 

2.75 

122.88 

7100 

1041038 

73.784 

143.511 

2 

1041043 

1014.75 

•31.28 

2.00 

121.46 

7100 

1041038 

73.784 

143.511 

2 

1041047 

1014.75 

•31.28 

2.00 

121.45 

7100 

1041222 

73.783 

143.510 

3 

1041226 

1015.31 

•32.16 

1.75 

101.77 

7100 

1041231 

73.786 

143.581 

1 

1041232 

1015.03 

-32.42 

1.75 

112.97 

7100 

1041401 

73.782 

143.506 

2 

1041404 

1015.97 

-32.50 

1.50 

93.29 

7100 

1041413 

73.780 

143.518 

1 

1041417 

1015.97 

•32.50 

1.50 

93.33 

7100 

1041542 

73.789 

143.545 

2 

1041547 

1016.41 

•30.62 

1.00 

96.12 

7100 

1041556 

73.780 

143.505 

1 

1041558 

1016.41 

-30.62 

1.00 

96.12 

7100 

1041723 

73.794 

143.555 

2 

1041726 

1016.94 

-28.74 

0.50 

70.80 

7100 

1041737 

73.781 

143.50? 

2 

1041743 

1017.22 

-27.86 

1.00 

75.02 

7100 

1041904 

73.792 

143.555 

2 

1041910 

1017.59 

-22.54 

0.00 

70.80 

7100 

1041904 

73.792 

143.555 

2 

1041920 

1017.59 

-22.54 

0.00 

70.77 

7100 

1042043 

73.792 

143.545 

2 

1042050 

1018.91 

-21.40 

0.50 

65.15 

7100 

1042056 

73.790 

143.568 

2 

1042058 

1018.91 

-21.40 

0.50 

65.15 

7100 

1042238 

73.779 

143.566 

2 

1042228 

1019.63 

-22.62 

0.75 

354.82 

7100 

1042238 

73.779 

143.566 

2 

1042243 

1020.28 

-22.06 

1.00 

34.20 

7100 

105  5 

73.779 

143.589 

2 

105 

10 

1021.41 

-20.14 

0.00 

349.18 

7100 

105  17 

73.781 

143.577 

2 

105 

20 

1021.41 

-20.14 

0.00 

349.17 

7100 

105  147 

73.782 

143.579 

3 

105 

152 

1022.13 

-21.80 

0.00 

318.24 

7100 

105  156 

73.777 

143.598 

2 

105 

158 

1022.13 

-21.80 

0.00 

318.23 

7100 

105  331 

73.780 

143.556 

1 

105 

334 

1023.59 

-21.18 

0.00 

79.18 

7100 

105  331 

73.780 

143.556 

1 

105 

340 

1023.59 

-21.18 

0.00 

79.21 

7100 

105  518 

73.779 

143.548 

1 

105 

516 

1024.63 

-24.46 

0.00 

79.21 

438 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QUM. 

DATTIK 

mss 

AIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

7100 

105  518 

73.779 

1*3.548 

1 

105  523 

1024.63 

•2*.*6 

0.00 

79.22 

7100 

105  658 

73.780 

1*3.590 

3 

105  70* 

1026.00 

•26.78 

0.00 

80.60 

7100 

105  658 

73.780 

1*3.590 

3 

105  701 

1026.00 

-26.78 

0.00 

80.57 

7100 

105  841 

73.77* 

1*3.613 

1 

105  a** 

1026.81 

-28.30 

0.00 

76.U 

7100 

105  8*2 

73.780 

1*3.60* 

1 

105  8*6 

1026.81 

•28.30 

0.00 

79.1* 

7100 

1051026 

73.771 

1*3.610 

2 

1051026 

1028.06 

-29.7* 

0.50 

93.21 

7100 

1051026 

73.771 

1*3.610 

2 

1051028 

1028.06 

-29,7* 

0.50 

93.20 

7100 

1051210 

73.782 

1*3.622 

2 

1051210 

1027.75 

-30.92 

0.00 

79.13 

7100 

1051210 

73.782 

1*3.622 

2 

105121* 

1027.75 

-30.92 

0.00 

79.12 

7100 

1051351 

73.776 

1*3.613 

1 

1051355 

1028.22 

•30.66 

0.00 

91.79 

7100 

1051352 

73.779 

1*3.635 

2 

1051356 

1028.22 

•30.66 

0.00 

91.78 

7100 

1051533 

73.778 

1*3.641 

2 

1051537 

1029.00 

-28.66 

0.00 

90.35 

7100 

105153* 

73.779 

1*3.597 

1 

10515*0 

1029.00 

•28.66 

0.00 

90.38 

7100 

1051710 

73.782 

1*3.636 

2 

1051716 

1030.41 

•23.80 

0.00 

80.5* 

71M 

1051718 

73.773 

1*3.651 

1 

1051720 

1030.41 

•23.80 

0.00 

80.50 

7100 

1051851 

73.783 

1*3.6** 

1 

1051858 

1029.69 

-25.08 

1.00 

86.12 

7100 

1051851 

73.783 

1*3.6** 

1 

1051855 

1029.69 

•25.08 

1.00 

86.13 

7100 

1052031 

73.786 

1*3.623 

2 

1052038 

1031.22 

-20.88 

0.75 

84.73 

7100 

105203* 

73.782 

1*3.641 

1 

10520*0 

1031.22 

-20.88 

0.75 

84.7* 

7100 

1052215 

73.777 

1*3.643 

2 

1052217 

1031.22 

-17.60 

0.25 

100.19 

7100 

1052215 

73.777 

1*3.643 

2 

1052220 

1031.22 

-17.60 

0.25 

100.19 

7100 

1052355 

73.77* 

1*3.663 

3 

1052353 

1031.06 

-21.06 

1,25 

91.7* 

7100 

1052355 

73.77* 

1*3.663 

3 

1052356 

1031.06 

•21.06 

1.25 

91.73 

7100 

106  133 

73.780 

1*3,672 

3 

106  137 

1031.13 

-21.80 

2.00 

88.91 

7100 

106  136 

73.769 

1*3.693 

2 

106  1*1 

1031.13 

•21.80 

2.00 

88.89 

7100 

106  318 

73.773 

1*3.669 

1 

106  319 

1031.13 

-23.42 

1.75 

94,52 

7100 

106  318 

73.773 

1*3.669 

1 

106  317 

1031.13 

•23.42 

1.75 

94.53 

7100 

106  *58 

73,779 

1*3.68* 

1 

106  501 

1031.3* 

-25.38 

1.50 

107.18 

7100 

106  *58 

73.779 

1*3.68* 

1 

106  50* 

1031.3* 

•25.38 

1.50 

107.17 

7100 

106  63* 

73.778 

1*3.700 

1 

106  635 

1031.56 

-27.60 

1.75 

93.10 

7100 

106  63* 

73.778 

1*3.700 

1 

106  6*6 

1031.56 

-27.60 

1.75 

93.09 

7100 

105  8*1 

73.77* 

1*3.613 

1 

105  8*4 

1026.81 

-28.30 

0.00 

76.U 

7100 

105  8*2 

73,780 

1*3.60* 

1 

105  8*6 

1026.81 

-28.30 

0.00 

79.1* 

7100 

1051026 

73,771 

1*3.610 

2 

1051026 

1028.06 

•29.7* 

0.50 

93.21 

7100 

1051026 

73,771 

1*3.610 

2 

1051028 

1028.06 

-29.7* 

0.50 

93.20 

7100 

1051210 

73.782 

1*3.622 

2 

1051210 

1027.75 

-30.92 

0.00 

79.13 

7100 

1051210 

73,782 

1*3.622 

2 

105121* 

1027.75 

-30.92 

0.00 

79.12 

7100 

1051351 

73.776 

1*3.613 

1 

1051355 

1028.22 

-30.66 

0.00 

91.79 

7100 

1051352 

73,779 

1*3.635 

2 

1051356 

1028.22 

-30.66 

0.00 

91,78 

7100 

1051533 

73.778 

1*3.641 

2 

1051537 

1029.00 

-28.66 

0.00 

90.35 

7100 

105153* 

73.779 

1*3.597 

1 

10515*0 

1029.00 

-28.66 

0.00 

90.38 

7100 

1051710 

73.782 

1*3.636 

2 

1051716 

1030.41 

•23.80 

0.00 

80.5* 

7100 

1051718 

73.773 

1*3.651 

1 

1051720 

1030.41 

-23.80 

0.00 

80.50 

7100 

1051851 

73.783 

1*3.64* 

1 

1051858 

1029.69 

•25.08 

1.00 

86.12 

7100 

1051851 

73.783 

1*3.64* 

1 

1051855 

1029.69 

-25.08 

1.00 

86.13 

7100 

1052031 

73.786 

1*3.623 

2 

1052038 

1031.22 

-20.88 

0.75 

84.73 

7100 

105203* 

73.782 

1*3.641 

1 

10520*0 

1031.22 

-20.88 

0.75 

84.7* 

7100 

1052215 

73.777 

1*3.643 

2 

1052217 

1031.22 

-17.60 

0.25 

100.19 

7100 

1052215 

73.777 

1*3.643 

2 

1052220 

1031.22 

-17.60 

0.25 

100.19 

7100 

1052355 

73.77* 

1*3.663 

3 

1052353 

1031.06 

-21.06 

1.25 

91.7* 

7100 

1052355 

73.77* 

1*3.663 

3 

1052356 

1031.06 

-21.06 

1.25 

91.73 

*39 


BUOY 

LOOT IN 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7100 

106  133 

73.780 

143.672 

3 

106 

137 

1031.13 

-21,80 

2.00 

88.91 

7100 

106  136 

73.769 

143.693 

2 

106 

141 

1031.13 

-21.80 

2.00 

88.89 

7100 

106  318 

73.773 

143.669 

1 

106 

319 

1031.13 

-23.42 

1.75 

94.52 

7100 

106  318 

73.773 

143.669 

1 

106 

317 

1031.13 

•23.42 

1.75 

94.53 

7100 

106  458 

73.779 

143.684 

1 

106 

501 

1031.34 

-25.38 

1.50 

107.18 

7100 

106  458 

73.779 

143.684 

1 

106 

504 

1031.34 

-25.38 

1.50 

107.17 

7100 

106  634 

73.778 

143.700 

1 

106 

635 

1031.56 

-27.60 

1.75 

93.10 

7100 

106  634 

73.778 

143.700 

1 

106 

646 

1031.56 

-27.60 

1.75 

93.09 

7100 

106  820 

73.776 

143.713 

2 

106 

823 

1031.78 

-28.56 

1.50 

93.15 

7100 

106  820 

73.776 

143.713 

2 

106 

832 

1031.06 

-28.92 

1.75 

95.88 

7100 

1061016 

73.783 

143.741 

1 

1061002 

1032.16 

•29.36 

2.00 

107.11 

7100 

1061016 

73.783 

143.741 

1 

1061017 

1032.16 

-29.36 

2.00 

107.10 

7100 

1061156 

73.779 

143.762 

2 

1061149 

1032.31 

-29.96 

1.75 

100.05 

7100 

1061156 

73.779 

143.762 

2 

1061158 

1032.31 

-29.96 

1.75 

100.04 

7100 

1061330 

73.783 

143.767 

2 

1061332 

1032.38 

-29.26 

1.50 

112.69 

7100 

1061336 

73.780 

143.763 

2 

1061341 

1032.38 

-29.26 

1.50 

112.69 

7100 

1061512 

73.778 

143.757 

1 

1061517 

1032.47 

-28.34 

2.25 

104.26 

7100 

1061521 

73.776 

143.776 

2 

1061525 

1032.47 

-28.34 

2.25 

104.25 

7100 

1061654 

73.776 

143.770 

2 

1061658 

1032.25 

-26.26 

2.50 

109.87 

7100 

1061702 

73.773 

143.790 

1 

1061705 

1032.09 

-25.34 

2.00 

116.89 

7100 

1061834 

73.776 

143.773 

2 

1061840 

1032.25 

•24.38 

3.25 

116.89 

7100 

1061840 

73.784 

143.805 

1 

1061846 

1032.25 

•24.38 

3.25 

116.88 

7100 

1062015 

73.777 

143.820 

2 

1062020 

1032.25 

-23.32 

4.00 

111.22 

7100 

1062020 

73.779 

143.827 

2 

1062026 

1032.25 

-23.32 

4.00 

111.21 

7100 

1062154 

73.780 

143.8a 

2 

1062158 

1032.25 

-22.02 

4.25 

109.79 

7100 

1062154 

73.780 

143.8a 

2 

1062205 

1032.09 

-21.18 

5.00 

109.78 

7100 

1062333 

73.778 

143.878 

3 

1062338 

1032.09 

-21.18 

5.50 

112.57 

7100 

107  123 

73.782 

143.912 

3 

107 

128 

1031.a 

-21.14 

5.25 

109.71 

7100 

107  114 

73.776 

143.922 

2 

107 

120 

1031.a 

-21.14 

5.25 

109.68 

7100 

107  305 

73.783 

143.939 

2 

107 

258 

1031.66 

-22.10 

5.25 

109.66 

7100 

107  305 

73.783 

143.939 

2 

107 

310 

1031.56 

-22.10 

5.00 

153.25 

7100 

107  436 

73.783 

143.957 

1 

107 

ao 

1031.94 

•23.20 

5.00 

106.83 

7100 

107  436 

73.783 

143.957 

1 

107 

450 

1031.94 

•23.20 

5.00 

106.82 

7100 

107  614 

73.784 

143.992 

1 

107 

617 

1032.25 

•23.90 

5.00 

109.61 

7100 

107  614 

73.784 

143.992 

1 

107 

635 

1031.94 

•25.08 

5.00 

108.18 

7100 

107  759 

73.786 

ia.033 

1 

107 

758 

1032.31 

-25.08 

4.75 

115.18 

7100 

107  759 

73.787 

ia.028 

2 

107 

801 

1(02.25 

-25.20 

3.50 

los.a 

7100 

107  759 

73.787 

ia.028 

2 

107 

820 

1032.25 

-25.20 

3.50 

108.13 

7100 

107  941 

73.794 

ia.049 

1 

107 

943 

1032.31 

-25.08 

4.50 

113.74 

7100 

1071002 

73.786 

ia.066 

2 

1071002 

1032.31 

-25.34 

3.75 

105.28 

7100 

1071144 

73.793 

ia.io9 

3 

1071125 

1032.25 

-26.48 

4.50 

103.84 

7100 

1071144 

73.793 

ia.i09 

3 

1071149 

1032.47 

-26.48 

5.25 

102.40 

7100 

1071308 

73.804 

ia.i4i 

1 

1071310 

1032.47 

•26.48 

4.75 

109.41 

7100 

1071327 

73.792 

la.ia 

3 

1071328 

1032.47 

-26.48 

4.75 

109.39 

7100 

1071451 

73.799 

ia.i3i 

1 

1071455 

1032.25 

•25.24 

5.25 

110.80 

7100 

1071451 

73.799 

ia.131 

1 

1071510 

1032.38 

-24.90 

6.00 

106.59 

7100 

1071632 

73.800 

ia.i83 

2 

1071638 

1032.09 

-23.42 

6.00 

105.15 

7100 

1071646 

73.797 

ia.i96 

1 

1071650 

1032.09 

-23.42 

6.00 

105.11 

7100 

1071816 

73.793 

ia.237 

1 

1071819 

1032.16 

-22.28 

6.00 

110.70 

7100 

1071828 

73.799 

ia.236 

1 

1071828 

1032.16 

-22.28 

6.00 

110.68 

7100 

1071953 

73.796 

ia.267 

2 

1071958 

1032.09 

•20.88 

5.75 

112.06 

440 


BUOY 

LOCTIH 

UT 

LONG 

QIML 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

u  sn 

U  OIR 

7100 

107200B 

73.800 

144.262 

2 

1072014 

1032.00 

•20.40 

6.50 

110.64 

7100 

1072153 

73.796 

144.299 

2 

1072138 

1031.72 

-19.22 

7.00 

109.21 

7100 

107214B 

73.796 

144.307 

2 

1072153 

1031.72 

-19.22 

7.00 

109.19 

7100 

1072312 

73.797 

144.336 

2 

1072317 

1031.06 

-18.30 

7.50 

111.97 

7100 

1072332 

73.800 

144.336 

2 

1072335 

1031.00 

-18.30 

7.00 

107.74 

7100 

108  SS 

73.796 

144.384 

2 

108 

58 

1030.56 

-18.30 

7.50 

111.93 

7100 

108  112 

73.802 

144.380 

1 

108 

116 

1030.56 

-18.26 

7.25 

109.08 

7100 

108  232 

73.797 

144.442 

2 

108 

238 

1030.34 

-18.78 

8.00 

110.45 

7100 

108  253 

73.800 

144.384 

1 

108 

258 

1030.34 

•18.78 

8.00 

110.45 

7100 

108  412 

73.809 

144.442 

2 

108  416 

1030.19 

-19.00 

8.00 

113.26 

7100 

108  436 

73.734 

144.585 

1 

108 

438 

1030.03 

-19.82 

7.25 

111.73 

7100 

108  738 

73.807 

144.517 

1 

106 

805 

1(00.25 

-22.62 

7.25 

110.78 

7100 

108  919 

73.814 

1U.S64 

1 

108 

920 

1030.13 

-22.96 

6.00 

114.51 

7100 

108  949 

73.809 

144.546 

1 

106  952 

1030.19 

-22.96 

6.25 

111.67 

7100 

108  949 

73.809 

144.546 

1 

1061102 

1030.25 

•23.20 

6.25 

114.50 

7100 

1081132 

73.819 

144.591 

2 

1061137 

1030.03 

-23.20 

6.50 

111.66 

7100 

1081246 

73.823 

1U.596 

1 

1081249 

1029.00 

-23.20 

6.50 

111.62 

7100 

1081316 

73.823 

144.619 

3 

1081319 

1029.97 

-22.96 

5.75 

114.42 

7100 

1081429 

73.830 

144.633 

2 

1081428 

1029.69 

-23.14 

5.75 

110.18 

7100 

1081429 

73.830 

144.633 

2 

1081458 

1029.59 

-23.20 

5.75 

112.98 

7100 

1081611 

73.828 

144.645 

3 

1081616 

1029.69 

-22.96 

6.00 

108.75 

7100 

1081638 

73.829 

144.671 

2 

1081641 

1029.53 

-22.96 

5.50 

110.14 

7100 

1081751 

73.831 

1U.681 

2 

1081758 

1029.53 

-21,10 

6.25 

112.92 

7100 

1081815 

73.835 

1U.690 

2 

1081822 

1029.25 

•20.88 

5.75 

115.73 

7100 

1081815 

73.835 

144.690 

2 

1081939 

1028.88 

-19.48 

6.75 

115  .2 

7100 

1081955 

73.835 

144.720 

1 

1081958 

1028.88 

-19.48 

6.75 

115.70 

7100 

1082112 

73.857 

144.754 

2 

1082119 

1028.88 

-18.30 

5.50 

125.50 

7100 

1082136 

73.837 

ia.754 

2 

1082143 

1028.72 

-18.08 

6.00 

122.67 

7100 

1082252 

73.835 

144.779 

2 

1082258 

1028.56 

-17.60 

6.50 

118.43 

7100 

1082318 

73.839 

144.778 

2 

1082324 

1028.50 

-17.64 

6.00 

117.01 

7100 

109  33 

73.838 

144.813 

3 

109 

39 

1027.84 

-16.96 

5.25 

118.40 

7100 

109  59 

73.841 

144.807 

3 

109 

106 

1027.63 

-17.42 

5.50 

114.16 

7100 

109  212 

73.837 

144.849 

2 

109 

218 

1027.53 

-18.08 

6.50 

118.35 

7100 

109  241 

73.847 

144.826 

2 

109 

246 

1027.63 

-17.56 

6.25 

118.34 

7100 

109  349 

73.849 

144.840 

2 

109 

354 

1027.47 

-18.12 

5.25 

116.94 

71M 

109  424 

73.849 

144.855 

1 

109 

427 

1027.69 

-18.26 

5.50 

119.74 

71M 

109  424 

73.849 

144.855 

1 

109 

610 

1027.69 

-19.82 

6.00 

122.54 

7100 

109  424 

73.849 

144.855 

1 

109 

752 

1027.91 

•20.88 

5.50 

123.94 

7100 

109  857 

73.856 

144.949 

2 

109 

858 

1028.13 

-20.88 

5.75 

124.56 

7100 

109  936 

73.856 

144.931 

2 

109 

940 

1028.06 

-20.88 

6.25 

122.43 

7100 

109  936 

73.856 

144.931 

2 

1091040 

1028.13 

-20.88 

6.00 

123.85 

7100 

1091120 

73.861 

144.996 

2 

1091125 

1028.28 

-21.14 

6.00 

120.99 

7100 

1091122 

73.864 

144.985 

1 

1091227 

1028.06 

-21.18 

6.00 

126.58 

7100 

1091303 

73.864 

145.016 

3 

1091307 

1028.13 

-20.92 

6.75 

120.95 

7100 

1091407 

73.862 

144.957 

1 

1091407 

1028.06 

-20.96 

6.75 

122.37 

7100 

1091407 

73.862 

144,957 

1 

1091449 

1028.22 

-21.06 

6.00 

128.03 

7100 

1091550 

73,875 

145.054 

2 

1091549 

1028.06 

•20.88 

6.25 

130.78 

7100 

1091626 

73.874 

145.072 

2 

1091625 

1028.44 

-20,18 

6.00 

126.49 

7100 

1091735 

73.875 

145.122 

1 

1091737 

1027.91 

-19.34 

7.00 

127.85 

7100 

1091804 

73.880 

145.105 

1 

1091804 

1027,91 

-18.38 

7.00 

129.24 

7100 

1091804 

73.880 

145.105 

1 

1091918 

1027.75 

-18.26 

7.50 

130.65 

441 


Buor 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

All  T 

U  SPD 

W  Oil 

7100 

109ms 

73.885 

145.141 

1 

1091945 

1027.69 

•17.60 

6.75 

133.a 

7100 

1092051 

73.888 

145.165 

2 

1092057 

1027.41 

•16.90 

8.25 

129.19 

7100 

109212S 

73.890 

145.178 

2 

1092128 

1027.47 

•16.68 

7.50 

133.38 

7100 

1092233 

73.891 

145.208 

2 

1092Z37 

1027.34 

-15.58 

7.50 

136.17 

7100 

109230S 

73.896 

145.213 

2 

1092312 

1027.47 

-15.50 

7.25 

137.55 

7100 

110  10 

73.899 

145.238 

1 

110  16 

1027.13 

-15.50 

7.50 

133.31 

7100 

110  46 

73.904 

145.243 

2 

110  52 

1026.97 

-15.50 

8.50 

136.11 

7100 

110  ISO 

73.904 

145.281 

2 

110  155 

1026.59 

-14.88 

8.00 

143.11 

7100 

110  228 

73.913 

145.280 

3 

110  233 

1026.69 

•15.50 

8.00 

144.49 

7100 

110  228 

73.913 

145.280 

5 

110  337 

1025.50 

-16.20 

7.75 

138.87 

7100 

110  411 

73.907 

145.338 

2 

110  415 

1025.78 

-16.20 

7.50 

136.02 

7100 

110  512 

73.922 

145.325 

3 

110  518 

1025.56 

-17.08 

7.75 

140.21 

7100 

110  512 

73.922 

145.325 

3 

110  555 

1025.78 

•16.86 

8.50 

143.03 

7100 

110  651 

73.932 

145.370 

1 

110  654 

1025.56 

-18.08 

8.50 

144.41 

7100 

110  651 

73.932 

145.370 

1 

110  742 

1025.00 

-18.48 

8.00 

145.78 

7100 

110  835 

73.939 

145.392 

2 

110  839 

1024.91 

-18.30 

6.75 

145.36 

7100 

110  924 

73.935 

145.396 

2 

110  928 

1024.53 

-18.64 

6.50 

1U.35 

7100 

110  924 

73.935 

145.396 

2 

1101019 

1024.19 

-18.38 

7.00 

147.16 

7100 

1101108 

73.940 

145.430 

3 

1101113 

1023.81 

•18.90 

6.00 

144.32 

7100 

1101110 

73.942 

145.422 

1 

1101204 

1023.53 

-19.48 

5.25 

141 .49 

7100 

1101251 

73.945 

145.447 

2 

1101252 

1022.94 

-19.00 

5.50 

140.07 

7100 

1101346 

73.954 

145.481 

1 

1101348 

1023.00 

-19.56 

5.00 

140.04 

7100 

1101346 

73.954 

145.481 

1 

1101437 

1022.28 

-19.48 

5.50 

138.61 

7100 

1101527 

73.951 

145.479 

3 

1101528 

1022.28 

-19.52 

4.75 

138.61 

7100 

1101612 

73,953 

145.496 

2 

1101616 

1021.69 

•19.00 

5.00 

138.60 

7100 

1101709 

73.956 

145.502 

1 

1101713 

1020.88 

•18.30 

5.75 

134.37 

7100 

1101752 

73.961 

145.525 

2 

1101758 

1020.81 

•17.60 

6.00 

131.54 

7100 

1101852 

73.9i8 

145.526 

2 

1101851 

1020.16 

-17.42 

5.50 

137.14 

7100 

1101932 

73.964 

145.540 

1 

1101937 

1020.00 

•16.28 

5.50 

134.32 

7100 

1102030 

73.963 

145.562 

2 

1102036 

1019.50 

-16.20 

5.50 

131.49 

7100 

1102113 

73.965 

145.568 

2 

1102119 

1019.41 

•15.68 

5,75 

137.09 

7100 

1102211 

73.966 

145.589 

3 

1102216 

1018.91 

-15.58 

6.00 

138.48 

7100 

1102211 

73.966 

145.589 

3 

1102258 

1018.47 

-15.50 

5.50 

135.66 

7100 

1102349 

73,967 

145.614 

2 

1102355 

1018.09 

-15.3? 

5.00 

130.02 

7100 

111  34 

73.971 

145.625 

3 

111  40 

1017.75 

•14.62 

5.00 

127.18 

7100 

111  129 

73.972 

145.637 

2 

111  128 

1017.44 

•14.40 

5.00 

129.98 

7100 

111  217 

73.977 

145.644 

2 

111  222 

1017.22 

-13.48 

5.50 

138.40 

7100 

111  217 

73.977 

145.644 

2 

111  316 

1016.78 

-14.14 

4.00 

120.12 

7100 

111  359 

73.972 

145.696 

2 

111  403 

1016.50 

-14.98 

3.50 

106.02 

7100 

111  447 

73.979 

145.684 

3 

111  457 

1016.41 

-14.10 

3.75 

114.43 

7100 

111  450 

73.979 

145.685 

2 

111  543 

1016.13 

-13.88 

4.50 

111.63 

7100 

111  630 

73.977 

145.707 

1 

111  633 

1015,75 

-13.88 

5.00 

111.61 

7100 

111  630 

73.977 

145.707 

1 

111  730 

1015,31 

-12.78 

3.75 

104.57 

7100 

111  813 

73.982 

145.725 

1 

111  816 

1015.25 

-13.22 

3.75 

101 .55 

7100 

111  813 

73.982 

145.725 

1 

111  915 

1014.38 

-12.88 

*.75 

111.58 

7100 

111  813 

73.982 

145.725 

1 

111  957 

1015.09 

-12.96 

5.00 

111.58 

7100 

1111055 

73.981 

145.750 

3 

1111058 

1014.97 

-12.70 

4.50 

105.93 

7100 

1111055 

73.981 

145.750 

3 

1111140 

1014.75 

-12.92 

4.50 

107,32 

7100 

1111240 

73.983 

145.775 

3 

1111243 

1014.50 

-12.78 

4.75 

105.90 

7100 

1111240 

73.983 

145.775 

3 

1111325 

1014.38 

-12.96 

4.50 

98.86 

7100 

1111421 

73.983 

145.796 

2 

1111422 

1014.22 

-12.70 

4.50 

104.47 

• 

U2 

BUOY 

LKTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

All  T 

W  SPD 

W  OIR 

7100 

1111507 

73.980 

165,799 

2 

1111510 

1016.28 

•12.62 

6.00 

107.26 

7100 

1111600 

73.986 

165.816 

2 

1111558 

1016.16 

-12.70 

5.75 

105.86 

7100 

1111650 

73.983 

165.821 

2 

1111656 

1013.96 

-12.56 

6.75 

100.21 

7100 

1111738 

73.981 

165.830 

3 

1111766 

1013.78 

-12.62 

5.50 

103.01 

7100 

1111828 

73.983 

165.852 

2 

1111828 

1016.06 

-12.52 

5.00 

100.18 

7100 

1111920 

73.983 

165.857 

2 

1111927 

1013.96 

•12.52 

5.50 

95.96 

7100 

1112008 

73.981 

165.865 

2 

1112013 

1013.61 

-11.92 

5.00 

96.53 

7100 

1112101 

73.963 

165.877 

2 

1112107 

1013.96 

-11.38 

5.25 

95,92 

7100 

1112U9 

73.982 

165.889 

3 

1112152 

1016.22 

-11.12 

5.00 

101,53 

7100 

1112151 

73.981 

165.888 

1 

1112266 

1016.06 

-10.70. 

5.00 

100.12 

7100 

1112329 

73.985 

165.921 

2 

111Z336 

1016.00 

-10.62 

6.25 

100.10 

7100 

112  21 

73.986 

165.926 

3 

112 

25 

1013.19 

•10.08 

6.50 

107.10 

7100 

112  108 

73.985 

165.937 

3 

112 

115 

1016.06 

-10.16 

6.00 

138.03 

7100 

112  205 

73.988 

165.967 

2 

112 

209 

1016.38 

-10.16 

3.50 

135.20 

7100 

112  268 

73.981 

165.978 

2 

112 

256 

1016.66 

•10.62 

3.75 

128.15 

7100 

112  348 

73.968 

165.960 

2 

112 

351 

1016.88 

-10.16 

3.50 

126.73 

7100 

112  628 

73.990 

165.969 

2 

112 

628 

1016.88 

-10.12 

3.75 

135.17 

7100 

112  628 

73.990 

165.969 

2 

112 

531 

1015.19 

-10.00 

3.75 

133.76 

7100 

112  609 

73.996 

165.983 

1 

112 

612 

1016.81 

-10.62 

3.50 

132.35 

7100 

112  609 

73.996 

165.983 

1 

112 

718 

1016.03 

-9.82 

3.50 

133.76 

7100 

112  901 

76.001 

166.022 

1 

112 

903 

1017.00 

-9.66 

3.00 

163.26 

7100 

112  936 

73.998 

166.062 

1 

112 

937 

1017.28 

-10.06 

3.75 

163.21 

7100 

1121063 

76.006 

166.038 

3 

1121068 

1018.03 

•10.06 

3.00 

151.95 

7100 

1121063 

76.006 

166.038 

3 

1121119 

1018.19 

•9.72 

6.25 

151.95 

7100 

1121228 

76.003 

166.065 

3 

1121228 

1018.69 

•10.08 

6.75 

151.96 

7100 

1121301 

74.002 

166.036 

1 

1121306 

1019.19 

-10.26 

5.50 

151.96 

7100 

1121609 

76.008 

166.092 

2 

1121613 

1019.86 

■10.70 

6.00 

169.11 

7100 

1121665 

76.009 

166.086 

2 

1121666 

1019.96 

-10.70 

5.25 

167.67 

7100 

1121569 

76,007 

166.099 

2 

1121556 

1020.75 

•ii.a 

5.75 

150.68 

7100 

1121629 

76.009 

166.107 

2 

1121628 

1020.06 

-10.70 

5.50 

167.65 

7100 

1121730 

76.013 

166.125 

3 

1121728 

1020.50 

•11.68 

5.50 

167.66 

7100 

1121810 

76.015 

166.139 

2 

1121813 

1021.25 

-11.76 

5.50 

136.96 

7100 

1121908 

76.015 

166.150 

2 

1121915 

1022.66 

-11.92 

6.00 

137.76 

7100 

1121908 

76.015 

166.150 

2 

1121956 

1022.56 

-11.82 

6.25 

136.36 

7100 

1122069 

76.017 

166.173 

3 

1122055 

1022.28 

•12.26 

6.50 

139.16 

7100 

1122130 

76.018 

166.180 

3 

1122128 

1023.22 

-12.08 

6.00 

137.71 

7100 

1122130 

76.018 

166.180 

3 

1122236 

1023.97 

-13.18 

5.00 

137.71 

7100 

1122307 

76.020 

166.206 

3 

1122313 

1023.66 

-12.96 

5.50 

133.67 

7100 

113  9 

76.027 

166.202 

2 

113 

16 

1026.69 

-13.16 

6.75 

139.08 

7100 

113  67 

76.022 

166.236 

3 

113 

56 

1026.75 

-12.78 

5.00 

139.07 

7100 

113  152 

76.026 

166.230 

2 

113 

157 

1026.75 

-13.32 

6.00 

133.62 

7100 

113  227 

76.026 

166.258 

2 

113 

228 

1025.36 

-13.32 

3.75 

136.22 

7100 

113  336 

76.036 

166.266 

2 

113 

339 

1025.78 

-13.60 

5.50 

137.62 

7100 

113  607 

76.035 

166.263 

2 

113 

613 

1026.16 

-16.06 

6.25 

136.82 

7100 

113  519 

76.026 

166.261 

1 

113 

521 

1026.69 

-16.76 

6.00 

137.63 

7100 

113  566 

76.036 

166.268 

1 

113 

569 

1026.75 

-16.88 

3.25 

161.83 

7100 

113  566 

76.036 

166.268 

1 

113 

706 

1027.25 

-15.26 

6.00 

161.82 

7100 

113  730 

76.036 

166.276 

2 

113 

866 

1027.91 

-16.72 

3,25 

1U.80 

7100 

113  913 

76.065 

166.281 

1 

113 

915 

1028.36 

-16.38 

3.00 

166.02 

7100 

1131031 

76.036 

166.301 

3 

1131036 

1028.96 

-17.30 

3.25 

167.61 

7100 

1131031 

76.036 

166.301 

3 

1131055 

1028.96 

-17.30 

3.25 

167.60 

U3 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PNEGS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

7100 

1131216 

74.037 

146.320 

3 

1131219 

1029.69 

-19.70 

1.75 

122.07 

7100 

1131216 

74.037 

146.320 

3 

1131239 

1029.69 

-20.14 

2.00 

123.47 

7100 

113135S 

74.038 

146.319 

2 

1131358 

1030.03 

-20.92 

2.00 

131.91 

7100 

1131422 

74.041 

146.307 

2 

1131427 

1030.19 

-20.48 

2.00 

137.54 

7100 

1131537 

74.036 

146.314 

2 

1131540 

1030.78 

-19.66 

3.25 

140.35 

7100 

1131605 

74.042 

146.296 

2 

1131610 

1030.91 

-19.48 

3.50 

ia.58 

7100 

1131716 

74.043 

146.334 

1 

1131722 

1031.22 

-18.30 

3.75 

141.75 

7100 

1131746 

74.040 

146.323 

2 

1131751 

1031.56 

•17.60 

3.50 

ia.55 

7100 

1131856 

74.049 

146.3U 

1 

1131858 

1031.94 

-16.98 

3.25 

143.14 

7100 

1131856 

74.049 

146.344 

1 

1131928 

1032.25 

-16.20 

3.00 

148.75 

7100 

1132037 

74.044 

146.3a 

2 

1132043 

1032.69 

-15.14 

4.25 

143.12 

7100 

1132107 

74.046 

146.354 

2 

1132113 

1032.91 

-15.28 

3.75 

136.09 

7100 

1132109 

74.044 

146.353 

1 

1132224 

1033.19 

-14.54 

3.75 

140.30 

7100 

1132246 

74.045 

146.355 

3 

1132252 

1033.41 

•u.a 

3.75 

140.30 

7100 

1132358 

74.048 

146.354 

3 

1132358 

1033.84 

-14.24 

4.00 

145.92 

7100 

114  25 

74.045 

ia.373 

2 

114  27 

1033.94 

-14.58 

4.00 

145.91 

7100 

114  140 

74.050 

146.368 

2 

114  145 

1034.06 

-13.40 

4.00 

147.31 

7100 

114  205 

74.043 

ia.381 

2 

114  212 

1033.50 

-13.22 

4.00 

147.30 

7100 

114  323 

74.045 

ia.362 

2 

114  324 

1034.16 

•14.02 

4.00 

143.09 

7100 

114  343 

74.053 

146.347 

2 

114  352 

1034.66 

-14.66 

3.50 

147.33 

7100 

114  505 

74.058 

146.363 

1 

114  507 

1035.31 

-15.76 

3.75 

151.55 

7100 

114  527 

74.048 

ia.358 

2 

114  528 

1035.31 

-15.76 

3.75 

151.54 

7100 

114  706 

74.047 

ia.352 

1 

114  651 

1035.38 

•16.28 

3.75 

ia.52 

7100 

114  706 

74.047 

ia.352 

1 

114  709 

1035.53 

-17.42 

3.00 

147.33 

7100 

114  851 

74.048 

146.354 

1 

114  837 

1035.91 

-19.70 

3.00 

147.56 

7100 

114  851 

74.048 

146.354 

1 

114  854 

1035.91 

-19.70 

3.00 

148.74 

7100 

1141018 

74.053 

146.397 

2 

1141022 

1036.19 

-21.06 

2.50 

147.30 

7100 

1141018 

74.053 

146.397 

2 

1141036 

1036.19 

-21.10 

2.50 

147.27 

7100 

1141201 

74.048 

146.390 

3 

1141207 

1036.25 

•22.28 

2.00 

148.68 

7100 

1141201 

74.048 

ia.390 

3 

1141219 

1036.25 

•22.28 

2.00 

148.69 

7100 

1141341 

74.050 

146.388 

2 

1141347 

1036.19 

•22.28 

1.50 

140.25 

7100 

1141401 

74.055 

146.376 

2 

1141405 

1036.03 

•21.80 

1.25 

147,29 

7100 

1141402 

74.055 

146.375 

1 

1141529 

1036.41 

•21.18 

1.50 

143.08 

7100 

1141543 

74.048 

146.381 

2 

11415a 

1036.50 

-21.10 

1.50 

136.05 

7100 

1141704 

74,052 

ia.390 

2 

1141709 

1036.34 

-19.52 

2.50 

141.66 

7100 

1141726 

74.047 

ia.37B 

2 

1141729 

1036.34 

-19.52 

2.50 

141.67 

7100 

1141844 

74.052 

146.382 

1 

1141851 

1036.19 

-17,56 

2.75 

151.51 

7100 

1141844 

74.052 

ia.382 

1 

1141908 

1036.34 

-17.24 

3.00 

ia.48 

7100 

1142025 

74.049 

146.386 

2 

1142027 

1036.13 

-16.20 

3.00 

ia.48 

7100 

1142046 

74.049 

146.388 

2 

1142050 

1036.25 

•16.28 

3.25 

145.88 

7100 

1142205 

74.048 

146.385 

2 

1142211 

1035.75 

-15.24 

3.00 

ia.48 

7100 

1142226 

74.047 

146.383 

3 

1142229 

1035.75 

•15.24 

3.00 

ia.48 

7100 

1142347 

74.050 

146.388 

2 

1142353 

1035.69 

-14.62 

3.00 

147.29 

7100 

115  128 

74.051 

ia.385 

3 

115  129 

1035.31 

-U.a 

2.50 

159.94 

7100 

115  144 

74.048 

ia.387 

2 

115  148 

1035.09 

-14.36 

2.25 

154.32 

7100 

115  311 

74.050 

146.374 

3 

115  315 

1034.81 

-15.32 

1.75 

151.51 

7100 

115  311 

74.050 

146.374 

3 

115  329 

1034.81 

-15.32 

1.75 

151.52 

7100 

115  505 

74.049 

146.365 

1 

115  456 

1034.81 

-16.a 

1.25 

131.84 

7100 

115  505 

74.049 

ia.365 

1 

115  511 

1034.72 

-16.98 

1.50 

131.85 

7100 

115  647 

74.049 

146.358 

1 

115  651 

1034.72 

-20.22 

1.25 

150.13 

7100 

115  823 

74.041 

146.357 

1 

115  824 

1034.28 

-21.10 

1.25 

158.81 

BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PtESS 

AIR  T 

u  sra 

U  OIR 

7100 

115  829 

74.049 

146.350 

2 

115 

833 

1034.06 

•21.18 

0.00 

159.99 

IP  7100 

1151008 

74.053 

146.381 

1 

1151011 

1034.28 

-22.66 

1.00 

334.35 

7100 

1151008 

74.053 

146.381 

1 

1151014 

1034.28 

-22.66 

1.00 

334.^ 

7100 

1151U9 

74.046 

146.360 

2 

1151154 

1034.22 

-21.10 

1.00 

338.56 

7100 

1151 149 

74.046 

146.360 

2 

1151157 

1034.22 

-21.10 

1.00 

338.57 

7100 

1151330 

74.045 

146.367 

2 

1151336 

1033.78 

-19.70 

0.00 

310.44 

7100 

1151340 

74.050 

146.375 

1 

1151342 

1033.78 

-19.70 

0.00 

310.43 

71(K) 

1151522 

74.oa 

146.377 

3 

*151517 

1033.13 

-20.04 

0.50 

24.96 

7100 

1151522 

74.044 

146.377 

3 

1151527 

1033.13 

-20.04 

0.50 

24.96 

7100 

1151656 

74.042 

146.379 

1 

1151654 

1033.34 

-19.08 

1.00 

20.74 

7100 

1151705 

74.042 

146.375 

2 

1151709 

1033.19 

-18.38 

0.50 

37.61 

7100 

1151833 

74.047 

146.383 

2 

1151839 

1(B2.59 

•17.60 

1.00 

81.20 

71(X) 

1151846 

74.041 

146.373 

2 

1151850 

1032.59 

-17.60 

1.00 

81.20 

7100 

1152013 

74.042 

146.376 

2 

1152020 

1032.69 

-17.56 

1.75 

71.37 

7100 

1152026 

74.041 

146.377 

2 

1152029 

1032.69 

-17.56 

1.75 

71.36 

7100 

1152205 

74.043 

146.378 

2 

1152203 

1032.69 

-16.28 

1.25 

65.74 

7100 

1152153 

74.043 

146.370 

2 

1152159 

1032.69 

-17.02 

1.50 

64.34 

7100 

1152335 

74.040 

146.374 

2 

1152341 

1032.25 

-16.12 

1.25 

39.03 

7100 

1152344 

74.037 

146.375 

2 

1152350 

1032.25 

-16.12 

1.25 

39.02 

7100 

116  116 

74.037 

146.357 

3 

116 

121 

1032.38 

-16.98 

2.00 

34.81 

7100 

116  123 

74.034 

146.378 

2 

116 

129 

1032.38 

-16.98 

2.00 

34.81 

7100 

116  258 

74.029 

146.355 

2 

116 

309 

1031.66 

-17.68 

1.75 

67.16 

7100 

116  258 

74.029 

146.355 

2 

116 

257 

1032.00 

-17.42 

1,50 

29.20 

7100 

116  442 

74.040 

146.285 

1 

116 

445 

1031.56 

-18.30 

1.00 

61.59 

7100 

116  441 

74.035 

146.363 

3 

116 

450 

1031.56 

-18.30 

1.00 

61.59 

7100 

116  623 

74.034 

146.361 

1 

116 

626 

1030.91 

•19.66 

1.25 

47.48 

7100 

116  623 

74,034 

146.361 

1 

116 

626 

1030.91 

•19.86 

1.25 

47.48 

7100 

116  808 

74.028 

146.357 

2 

116 

808 

1030.91 

-20.40 

1.00 

75.84 

7100 

116  808 

74.028 

146.357 

2 

116 

812 

1030.91 

-20.40 

1.00 

77.01 

7100 

116  950 

74.032 

146.240 

1 

116 

953 

1030.78 

-21.10 

0.50 

39.12 

7100 

116  954 

74.022 

146.350 

2 

116 

957 

1030.78 

-21.10 

0.50 

39,12 

7100 

1161137 

74.031 

146.376 

2 

1161142 

1030.19 

-21.10 

1.25 

60.13 

7100 

1161137 

74.031 

146.376 

2 

1161135 

1030.19 

-21.10 

1.25 

60.11 

7100 

1161317 

74.008 

146.324 

1 

1161320 

1029.69 

-21.18 

1,00 

55.93 

7100 

1161320 

74.027 

146.366 

3 

1161324 

1029.69 

-21.18 

1.00 

55.93 

7100 

1161459 

74.025 

146.361 

2 

1161459 

1029.59 

-21.44 

1.00 

37.63 

7100 

116U5y 

74.025 

146.361 

2 

1161502 

1029.69 

-22.28 

1.25 

40.45 

7100 

1161644 

74.017 

146.356 

2 

1161647 

1029,47 

-21. U 

1.75 

36.23 

7100 

1161643 

74.021 

146.358 

2 

1161647 

1029.47 

-21.44 

1.75 

36.23 

7100 

1161821 

74.021 

146.357 

2 

1161821 

1028.56 

-19.70 

2.25 

47.48 

7100 

1161825 

74.020 

146.358 

2 

1161824 

1028.56 

-19.70 

2.25 

47.48 

7100 

1162000 

74.022 

146.343 

1 

1162006 

1028.44 

-17.78 

2.00 

44.68 

7100 

1162002 

74.021 

146.369 

1 

1162006 

1028.44 

-17.78 

2.00 

44.67 

7100 

1162141 

74.016 

146.354 

3 

1162145 

1028.28 

-16.72 

2.25 

43.26 

7100 

1162141 

74.018 

146.342 

2 

1162145 

1028.28 

•16.72 

2.25 

43.27 

7100 

1162323 

74.016 

146.358 

2 

1162327 

1028.13 

-16.02 

1.75 

26.40 

7100 

1162323 

74.015 

146.352 

2 

1:A2327 

1028.13 

-16.02 

1.75 

26.39 

7100 

117  101 

74.004 

146.364 

2 

117 

106 

1028.00 

-16.28 

2.00 

40.45 

7100 

117  103 

74,012 

146.335 

2 

117 

109 

1028.00 

-16.28 

2.00 

40.46 

7100 

117  245 

74.010 

146.344 

2 

117 

250 

1028.00 

-16.46 

2.25 

23.60 

7100 

117  240 

74.005 

146.374 

2 

117 

245 

1028.00 

-16.46 

2.25 

23.57 

445 

BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONC 

QUAL 

DATTIN 

mss 

AIR  T 

u  sn> 

W  DIR 

nw) 

117  423 

74-011 

146.320 

1 

117 

429 

1027.84 

-17.60 

1.25 

41.87 

7100 

117  429 

74.004 

146.315 

1 

117 

429 

1027.84 

-17.60 

1.25 

41.91 

7100 

117  602 

74.006 

146.316 

2 

117 

608 

1028.06 

-20.18 

1.50 

20.82 

7100 

117  602 

74.806 

146.316 

2 

117 

615 

1028.06 

-19.86 

1.50 

20.82 

7100 

117  746 

73.998 

146.306 

1 

117 

750 

1028.22 

-22.62 

1.50 

26.45 

7100 

117  746 

73.998 

146.306 

1 

117 

757 

1028.22 

-22.62 

1.50 

26.45 

7100 

117  929 

74.009 

146.307 

1 

117 

929 

1028.13 

-25.08 

1.00 

50.56 

7100 

117  942 

73.989 

146.289 

1 

117 

944 

1028.22 

-23.80 

1.00 

53.18 

7100 

1171124 

74.002 

146.310 

3 

1171112 

1028.06 

-22.84 

0.25 

333.02 

7100 

1171124 

74.002 

146.310 

3 

1171129 

1028.06 

-22.84  . 

0.25 

333.01 

7100 

1171257 

74.003 

146.284 

1 

1171257 

1028.06 

-21.18 

1.00 

32.09 

7100 

1171305 

74.003 

146.310 

2 

1171309 

1027.63 

-21.48 

1.00 

60.22 

7100 

1171437 

73.999 

146.305 

2 

1171438 

1028.13 

-23.20 

0.75 

19.42 

7100 

1171437 

73.999 

146.305 

2 

1171448 

1028.13 

-23.20 

0.75 

19.42 

7100 

1171618 

74.000 

146.298 

1 

1171623 

1027.69 

-22.62 

1.25 

9.58 

7100 

1171629 

74.002 

146.298 

1 

1171635 

1027.84 

-21.18 

1.50 

6.78 

7100 

1171800 

74.000 

146.281 

2 

1171803 

1028.00 

-17.60 

0.50 

3.97 

7100 

1171809 

74.014 

146.342 

2 

1171812 

1028.00 

-17.60 

0.50 

3.95 

7100 

1171809 

74.014 

146.342 

2 

1171944 

1027.69 

•16.98 

1.75 

345.63 

7100 

1171809 

74.014 

146.342 

2 

1171954 

1027.69 

•16.98 

1.50 

345.63 

7100 

1172120 

73.998 

146.271 

1 

1172124 

1027.69 

•15.58 

1.50 

6.77 

7100 

1172133 

73.998 

146.279 

2 

1172129 

1027.69 

-15.58 

1.50 

6.81 

7100 

1172301 

73.997 

146.264 

3 

1172306 

1027.63 

•14.88 

2.00 

16.65 

7100 

1172312 

73.998 

146.255 

1 

1172317 

1027.63 

-14.88 

2.00 

16.67 

7100 

118  54 

73.998 

146.250 

3 

118 

39 

1027.53 

-14.36 

1.50 

5.43 

7100 

118  54 

73.998 

146  250 

3 

118 

57 

1027.53 

-14.36 

1.50 

5.43 

7100 

118  221 

73.989 

146.265 

2 

118 

227 

1027.65 

-15.28 

1.75 

1.20 

7100 

118  234 

73.994 

146.224 

3 

118 

239 

1027.69 

•16.20 

2.25 

2.63 

7100 

118  403 

73.994 

146.226 

2 

118 

408 

1027.53 

-15.58 

1.50 

4.06 

7100 

118  416 

73.994 

146.232 

1 

118 

418 

1027.53 

•15.58 

1.50 

4.05 

7100 

118  542 

73.993 

146.223 

3 

118 

548 

1027.84 

•16.12 

2.00 

2.65 

7100 

118  542 

73.993 

146.223 

3 

118 

600 

1027.69 

•16.38 

1.50 

331.72 

7100 

118  723 

73.987 

146.204 

2 

118 

727 

1027.19 

-16.20 

2.00 

357.04 

7100 

118  723 

73.987 

146.204 

2 

118 

747 

1028.06 

-15.58 

1.75 

3U.40 

7100 

118  907 

73.982 

146.282 

1 

118 

908 

1027.84 

-15.76 

1.75 

343.08 

7100 

118  930 

73.996 

146.200 

1 

118 

932 

1028.13 

-15.68 

1.75 

351.38 

7100 

118  930 

73.996 

146.200 

1 

1181050 

1027.84 

-15.58 

1.00 

328.93 

7100 

1181112 

73.989 

146.202 

3 

1181118 

1028.34 

-15.42 

2.00 

333.15 

71W) 

1181233 

73.996 

146.175 

1 

1181235 

1028.28 

-15.68 

2.00 

335.98 

7100 

1181257 

73.987 

146.201 

3 

1181259 

1028.28 

-15.68 

2.00 

335.98 

7100 

1181416 

73.990 

146.172 

2 

1181420 

1028.00 

•14.80 

2.00 

323.33 

7100 

1181416 

73.990 

146.172 

2 

1181442 

1028.06 

•14.88 

2.50 

326.16 

7100 

1181559 

73.985 

146.163 

2 

1181559 

1028.28 

-14.54 

2.50 

338.82 

7100 

1181618 

73.985 

146.176 

2 

1181621 

1028.00 

-14.24 

2.50 

337.41 

7100 

1181743 

73.980 

146.161 

2 

1181747 

1028.22 

-13.22 

3.00 

341.63 

7100 

1181758 

73,985 

146.163 

3 

1181759 

1028.22 

-13.22 

3.00 

341.64 

7100 

1181758 

73.985 

146.163 

3 

1181926 

1028.28 

-12.74 

3.25 

343.04 

7m 

1181938 

73.986 

146.156 

2 

1181944 

1028.13 

-12.08 

3.25 

3U.45 

7100 

1182103 

73.979 

146.153 

2 

1182108 

1028.34 

-12.56 

3.25 

8.37 

7100 

1182118 

73.981 

146.157 

2 

1182124 

1028.34 

-12.56 

3.25 

8.37 

7100 

1182242 

73.980 

146.141 

3 

1182247 

1028.22 

-12.08 

3.50 

2.75 
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BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QUM. 

DATTtN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7100 

1182242 

73.980 

146.141 

3 

1182257 

1028.22 

-12.08 

3.50 

2.76 

7100 

119 

20 

73.976 

146.134 

2 

119 

26 

1028.28 

-11.92 

3.00 

354.33 

7100 

119 

40 

73.980 

146.124 

3 

119 

45 

1028.06 

-11.82 

3.50 

1.37 

7100 

119 

200 

73.976 

146.132 

2 

119 

206 

1027.91 

-11.56 

3.50 

8.40 

7100 

119 

222 

73.980 

146.116 

2 

119 

226 

1027.91 

-11.56 

3.50 

8.41 

7100 

119 

340 

73.979 

146.094 

2 

119 

342 

1028.00 

-11.74 

2.25 

2.81 

7100 

119 

405 

73.970 

146.123 

1 

119 

408 

1028.13 

-11.82 

2.00 

1.40 

7100 

119 

518 

73.977 

146.082 

3 

119 

526 

1027.91 

-12.84 

2.25 

5.62 

7100 

119 

520 

73.977 

146.082 

2 

119 

548 

1027.84 

-11.82 

1.50 

7.05 

7100 

119 

703 

73.977 

146.087 

2 

119 

708 

1027.75 

-12.62 

1.50 

352.99 

7100 

119 

703 

73.977 

146.087 

2 

119 

733 

1027.63 

-12.96 

0.75 

320.64 

7100 

119 

8U 

73.980 

146.062 

1 

119 

847 

1027.34 

-12.96 

1.75 

298.22 

7100 

119 

917 

73.975 

146.071 

1 

119 

920 

1027.25 

-12.78 

1.00 

329.11 

7100 

119 

917 

73.975 

146.071 

1 

1191029 

1027.03 

-13.22 

1.00 

278.47 

7100 

1191100 

73.977 

146.077 

2 

1191105 

1026.53 

-13.18 

1.25 

289.72 

7100 

1191100 

73.977 

146.077 

2 

1191214 

1026.00 

-12.78 

1.25 

260.19 

7100 

1191245 

73.979 

146.066 

3 

1191248 

1025.94 

-13.22 

1.00 

272.85 

7100 

1191355 

73.968 

146.005 

1 

1191357 

1025.44 

-12.96 

1.50 

278.52 

7100 

1191425 

73.978 

146.059 

2 

1191429 

1025.a 

-12.78 

1.50 

256.02 

7100 

1191537 

73.975 

146.042 

3 

1191542 

1024.47 

-12.62 

1.50 

264.44 

7100 

1191006 

73.978 

146.052 

2 

1191611 

1024.47 

-13.32 

1.50 

237.72 

7100 

1191721 

73.979 

146.032 

2 

1191724 

1023.66 

-12.62 

2.50 

256.01 

7100 

1191745 

73.982 

146.040 

3 

1191751 

1023.31 

•12.88 

2.25 

248.99 

7100 

1191747 

73.981 

146.040 

2 

1191906 

1022.28 

-12.08 

3.00 

2U.76 

7100 

1191W4 

73.983 

146.032 

2 

1191929 

1022.28 

•12.08 

3.00 

2U.77 

7100 

1192042 

73.984 

146.023 

2 

1192045 

1021.47 

-12.78 

4.25 

213.84 

7100 

1192105 

73.985 

146.026 

2 

1192111 

1021.19 

-12.96 

4.25 

213.K 

7100 

1192216 

73.980 

146.005 

1 

1192218 

1020.66 

-13.14 

4.00 

219.48 

7100 

1192216 

73.980 

146.005 

1 

1192253 

1020.50 

-12.92 

3.00 

257.47 

7100 

1192359 

73.992 

146.003 

3 

120 

5 

1019.56 

-13.32 

3.00 

232.15 

7100 

120 

27 

73.995 

145.986 

3 

120 

27 

1019.56 

•13.32 

3.00 

232.17 

7100 

120 

138 

73.993 

145.993 

2 

120 

144 

1017.81 

-14.24 

3.50 

236.39 

7100 

120 

210 

73.995 

145.971 

3 

120 

215 

1018.19 

-14.58 

3.25 

235.00 

7100 

120 

210 

73.995 

145.971 

3 

120 

317 

1017.66 

-14.58 

3.75 

235.01 

7100 

120 

352 

73.995 

145.959 

2 

120 

356 

1017.16 

-14.62 

3.25 

216.74 

7100 

120 

457 

74.003 

145.955 

3 

120 

459 

1016.84 

-14.72 

4.00 

215.34 

7100 

120 

457 

74.003 

145.955 

3 

120 

535 

1016.19 

-14.98 

4.00 

218.16 

7100 

120 

823 

74.009 

145.946 

2 

120 

827 

1014.59 

-15.62 

4.00 

192.70 

7100 

120 

905 

74.006 

145.947 

1 

120 

V08 

1014.38 

-15.24 

4.00 

199.88 

7100 

120 

905 

74.006 

145.947 

1 

1201007 

1013.56 

-15.68 

3.50 

180.20 

7100 

1201048 

74.012 

145.949 

1 

1201051 

1012.59 

-16.32 

3.00 

177.38 

7100 

1201048 

74.012 

145.949 

1 

1201151 

1012.97 

-16.98 

2.00 

150.66 

7100 

1201233 

74.009 

145.949 

3 

1201237 

1012.47 

-16.98 

1.50 

129.57 

7100 

1201233 

74.009 

145.949 

3 

1201335 

1011.81 

-16.28 

2.00 

118.32 

7100 

1201414 

74.010 

145.946 

2 

1201419 

1011.59 

-15.58 

2.25 

119.73 

7100 

1201555 

74.008 

145.954 

2 

1201553 

1010.72 

-16.02 

3.25 

115.51 

7100 

1201700 

74.005 

145.973 

3 

1201704 

1010.03 

•16.16 

3.50 

90.18 

7100 

1201734 

74.007 

145.968 

3 

1201734 

1(M)9.81 

•16.02 

4.00 

87.35 

7100 

1201840 

74.005 

145.988 

2 

1201844 

1009.69 

-15.50 

4.50 

70.47 

7100 

1202020 

73.997 

145.985 

2 

1202025 

1008.56 

-15.28 

4.75 

66.24 

7100 

1202054 

74.000 

145.993 

2 

1202059 

1009.38 

-14.36 

4.50 

60.61 
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BUOY 

LOOT  IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

msB 

AIR  T 

W  SPO 

7100 

1202200 

73.996 

146.008 

3 

1202159 

1009.16 

-14.66 

5.50 

7100 

1202200 

73.996 

146.008 

3 

1202240 

1009.47 

-14.72 

5.50 

7100 

1202337 

73.987 

146.015 

3 

12023U 

1009.38 

-14.36 

6.00 

7100 

121 

15 

73.987 

146.016 

3 

121 

22 

1009.31 

-14.62 

5.75 

7100 

121 

117 

73.978 

146.029 

2 

121 

123 

1009.47 

-14.02 

6.00 

7100 

121 

158 

73.979 

146.021 

3 

121 

159 

1009.53 

-14.36 

6.75 

7100 

121 

158 

73.979 

146.021 

3 

121 

255 

1009.75 

-15.42 

7.50 

7100 

121 

340 

73.974 

145.998 

2 

121 

344 

1010.03 

-16.28 

7.00 

7100 

121 

619 

73.958 

145.^ 

2 

121 

625 

1010.03 

-19.82 

5.50 

7100 

121 

619 

73.958 

145.984 

2 

121 

707 

1010.13 

-20.40 

4.75 

7100 

121 

801 

73.958 

145.976 

1 

121 

759 

1010.25 

-20.92 

4.75 

7100 

121 

801 

73.960 

145.974 

2 

121 

805 

1010.13 

-21.10 

4.75 

7100 

121 

852 

73.951 

146.019 

1 

121 

855 

1010.13 

-20.92 

4.75 

7100 

121 

943 

73.967 

145.944 

1 

121 

946 

1010.19 

-20.74 

4.50 

7100 

1211037 

73.953 

145.970 

1 

1211041 

1010.19 

-19.86 

4.50 

7100 

1211037 

73.953 

145.970 

1 

1211128 

1009.97 

-18.90 

4.50 

7100 

1211221 

73.942 

145.971 

3 

1211225 

1009.81 

-18.64 

4.00 

7100 

1211221 

73.942 

145.971 

3 

1211311 

1009.75 

-18.38 

4.50 

7100 

1211402 

73.942 

145.951 

2 

1211407 

1009.38 

-18.48 

4.50 

7100 

1211454 

73.941 

145.926 

2 

1211458 

1009.09 

-18.56 

4.75 

7100 

1211543 

73.940 

145.^3 

2 

1211547 

1008.94 

-18.78 

5.00 

7100 

1211635 

73.939 

145.914 

2 

1211641 

1009.09 

-18.30 

4.50 

7100 

1211 

722 

73.941 

145.917 

2 

1211726 

1009.09 

-18.96 

4.50 

7100 

1211817 

73.939 

145.899 

2 

1211819 

1009.09 

-18.38 

4.50 

7100 

1211901 

73.942 

145.898 

2 

1211908 

1009.25 

-18.38 

4.50 

7100 

1211959 

73.941 

145.895 

2 

1211959 

1009.53 

-19.08 

3.75 

7100 

1212139 

73.942 

145.883 

3 

1212143 

1009.31 

-17.42 

2.75 

7100 

1212139 

73.942 

145.883 

3 

1212228 

1009.81 

-18.04 

3.50 

7100 

1212316 

73.945 

145.870 

3 

1212317 

1009.69 

-17.68 

3.50 

7100 

122 

4 

73.948 

145.854 

3 

122 

10 

1009.75 

-17.68 

4.00 

7100 

122 

4 

73.948 

145.854 

3 

122 

50 

1009.91 

-17.50 

3.50 

7100 

122 

145 

73.949 

145.837 

3 

122 

150 

1010.03 

•18.08 

3.50 

7100 

122 

236 

73.949 

145.851 

2 

122 

241 

1010.41 

-18.20 

2.75 

7100 

122 

328 

73.948 

145.831 

2 

122 

329 

1010.56 

-18.38 

2.50 

7100 

122 

417 

73.954 

145.817 

2 

122 

422 

1010.84 

•18.38 

3.00 

7100 

122 

510 

73.965 

145.794 

1 

122 

513 

1011.06 

-19.08 

1.25 

7100 

122 

555 

73.955 

145.829 

3 

122 

559 

1011.28 

-19.70 

1.25 

7100 

122 

558 

73.954 

145.821 

2 

122 

653 

1011.44 

-20.40 

2.00 

7100 

122 

740 

73.958 

145.816 

1 

122 

744 

1011.72 

-21.18 

1.75 

W  DIR 
40.91 
46.52 
32.46 
29.64 
19.79 
12.75 
0.10 
357.30 
343.27 
339.06 

336.25 
330.56 

333.41 
326.40 
334.87 

336.26 

334.85 
337.67 

327.83 

320.83 
313.81 
308.20 
305.39 
280.09 
282.92 
292.76 
266.05 

257.62 
242.16 
239.37 
263.29 
260.48 

246.42 

221.11 

202.85 
167.72 
167.71 

153.63 
148.02 
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BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

ASK  T 

W  SPO 

W  DIR 

7101 

80224S 

71,803 

146.429 

2 

802251 

997.81 

-19.74 

0.50 

69.88 

71C1 

802349 

71.812 

146.391 

2 

802351 

997.91 

-19.38 

0.00 

13.66 

7101 

81  27 

71.807 

146.408 

1 

81  30 

997.75 

-19.38 

0.25 

341.33 

7101 

81  131 

71.808 

146.395 

3 

81  137 

997.47 

-20.36 

1.50 

22.11 

7101 

81  204 

71.805 

146.423 

3 

81  204 

997.53 

-19.66 

0.00 

41.79 

7101 

81  315 

71 .813 

146.388 

1 

81  318 

997.75 

•21.54 

0.50 

290.70 

7101 

81  315 

71,813 

146.388 

1 

81  348 

997.91 

•22.06 

0.50 

297.75 

7101 

81  525 

71.807 

146.401 

2 

81  528 

997.81 

-23.32 

1.00 

309.00 

7101 

81  708 

71.815 

146.397 

1 

81  707 

997.81 

-23.62 

1.00 

324.46 

7101 

81  850 

71.819 

146.370 

1 

81  851 

998.25 

•24.76 

0.75 

295.04 

7101 

811009 

71.812 

146.402 

2 

811013 

998.84 

-25.50 

0.00 

252.76 

7101 

811152 

71.807 

146.430 

2 

811157 

999,34 

-25.68 

1.00 

316.00 

7101 

811337 

71.806 

146.416 

2 

811337 

999.34 

-25.72 

1.25 

294.90 

7101 

811400 

71.797 

146.418 

1 

811403 

999.34 

-25.68 

0.75 

308.97 

7101 

811517 

71.804 

146.400 

2 

811521 

1000.19 

•26.12 

0.25 

283.67 

7101 

811543 

71.805 

146.415 

2 

811546 

1000.25 

-26.08 

0,75 

296.32 

7101 

811657 

71.807 

146.412 

3 

811701 

1000.47 

•25.46 

0.25 

251.32 

7101 

811727 

71.806 

146.404 

2 

811730 

1000.91 

-25.46 

0.50 

294.92 

7101 

811836 

71.811 

146.409 

2 

811837 

1001.13 

-23.98 

1.00 

301.95 

7101 

811836 

71.811 

146.409 

2 

811907 

1001.25 

-23.54 

1.00 

280.85 

7101 

812016 

71.810 

146.406 

2 

812022 

1002.00 

-21.92 

1.25 

287.89 

7101 

812044 

71.807 

146.404 

3 

812049 

1002.28 

-21.80 

1.50 

268.20 

7101 

812156 

71.810 

146.395 

2 

812203 

1002.84 

-20.48 

2.00 

272.43 

7101 

812224 

71.810 

146.408 

2 

812230 

1003.06 

-19.26 

3.25 

278.05 

7101 

812337 

71.809 

146.404 

2 

812337 

1003.72 

•18.20 

2.75 

282.26 

7101 

82  4 

71.808 

146.411 

2 

82  7 

1003.88 

-17.60 

2.00 

290.70 

7101 

82  119 

71.807 

146.402 

2 

82  125 

1004.31 

-16.64 

2.00 

307.57 

7101 

82  143 

71.806 

146.407 

2 

82  145 

1004.66 

-16.64 

1.75 

303.36 

7101 

82  303 

71.810 

146.436 

1 

82  303 

1005.03 

•16.24 

1.75 

289.27 

7101 

82  303 

71.810 

146.436 

1 

82  328 

1005.25 

-16,16 

2.00 

290.66 

7101 

82  503 

71.808 

146.409 

1 

82  446 

1005.97 

-15.80 

2.00 

297.71 

7101 

82  503 

71.808 

146.409 

1 

82  506 

1005.97 

-15,80 

2.00 

297,73 

7101 

82  645 

71.805 

146.400 

2 

82  651 

1006.69 

-16.12 

1.50 

278.05 

7101 

82  828 

71.804 

146.422 

1 

82  812 

1003.13 

-16.54 

0.75 

251.40 

7101 

82  828 

71.804 

146.422 

1 

82  830 

1007.13 

-16.54 

0.75 

252.71 

7101 

82  957 

71,813 

146.434 

2 

821001 

1007.94 

-16.16 

1.75 

263.95 

7101 

821140 

71.804 

146.408 

2 

821145 

1008.94 

-16.46 

1.00 

249.90 

7101 

821325 

71.809 

146.412 

3 

821330 

1009.75 

-16.42 

0.75 

263.98 

7101 

821338 

71,796 

146.347 

1 

821340 

1009.81 

-16.60 

1.00 

254.17 

7101 

821506 

71.809 

146.405 

2 

821507 

1010.75 

•16.64 

1.50 

268.24 

7101 

821521 

71.808 

146.408 

2 

821524 

1010.81 

-16.86 

1.25 

265.39 

7101 

821645 

71.807 

146.404 

3 

821651 

1011.25 

•16.86 

0.50 

231.64 

7101 

821703 

71.808 

146.416 

2 

821703 

1011.25 

-16.86 

0.50 

231.63 

7101 

821824 

71.806 

146.399 

2 

821830 

1012.13 

-16.64 

1.75 

258.35 

7101 

821846 

71.808 

146.411 

2 

821842 

1012.72 

-16.82 

2.75 

269.61 

7101 

822004 

71.808 

146.404 

2 

822007 

1013.28 

-16.46 

2.00 

268.20 

7101 

822026 

71.803 

146.398 

2 

822030 

1013.78 

-16.42 

3.00 

262.58 

7101 

822145 

71.806 

146.399 

2 

822151 

1014,59 

-15.02 

0.75 

255.55 

7101 

822205 

71.808 

146.407 

2 

822207 

1014.59 

-15.02 

0.75 

255.55 

7101 

822325 

71.808 

146.380 

2 

822330 

1015.53 

•16.06 

2.50 

269.62 

7101 

822343 

71.803 

146.406 

2 

822348 

1015.47 

-16.60 

1.75 

304.78 

449 


BUOY 

tOCTIN 

UT 

iONG 

QUAL 

DATTIN 

NESS 

AIR  T 

U  SPO 

U  DIR 

7101 

83  107 

71.810 

146.400 

2 

83  107 

1015.59 

-15.90 

1.00 

290.70 

7101 

83  122 

71.802 

146.404 

2 

83  128 

1015.88 

-16.64 

1.00 

278.05 

7101 

83  249 

71.804 

146.381 

2 

83  254 

1016.31 

-19.44 

0.50 

272.44 

7101 

83  303 

71.803 

146.402 

2 

83  307 

1016.31 

-19.44 

0.50 

272.44 

7101 

83  442 

71.806 

146.389 

2 

83  433 

1016.31 

-21.54 

0.50 

272.43 

7101 

S3  442 

71.806 

146.389 

2 

83  445 

1016.59 

-22.24 

1.00 

299.16 

7101 

83  624 

71.805 

146.403 

2 

83  628 

1016.75 

-22.92 

1.00 

338.53 

7101 

83  807 

71.800 

146.438 

2 

83  807 

1016.91 

-24.06 

1.00 

2.49 

7101 

83  946 

71.792 

146.373 

1 

83  945 

1016.97 

-22.14 

1.75 

40.39 

7101 

831130 

71.807 

146.408 

2 

831134 

1016.75 

-21.48 

2.00 

62.91 

7101 

831313 

71.808 

146.412 

2 

831318 

1016.09 

-20.92 

2.50 

60.07 

7101 

831313 

71.808 

146.412 

2 

831318 

1016.09 

-20.92 

2.50 

60.07 

7101 

8314S9 

71.812 

146.408 

2 

831503 

1015.53 

-20.66 

3.00 

103.66 

7101 

831459 

71.812 

146.408 

2 

831458 

1015.53 

-20.66 

3.00 

103.67 

7101 

831644 

71.804 

146.417 

3 

831643 

1014.78 

•20.36 

3.00 

92.41 

7101 

831634 

71.802 

146.400 

2 

831637 

1015.09 

•20.52 

2.25 

105.07 

7101 

831812 

71.807 

146.410 

3 

831818 

1014.06 

-20.78 

3.25 

83.98 

7101 

831825 

71.807 

146.409 

2 

831828 

1014.06 

-20.78 

3.25 

83.98 

7101 

831952 

71.806 

146.403 

3 

831957 

1013.28 

-19.92 

4.25 

92.42 

7101 

832003 

71.806 

146.412 

2 

832007 

1013.28 

-19.92 

4.25 

92.42 

7101 

832142 

71.809 

146.414 

2 

832148 

1012.34 

-18.26 

5.00 

109.» 

7101 

832133 

71.808 

146.407 

2 

832137 

1012.41 

-18.64 

5.00 

106.48 

7101 

832313 

71.807 

146.404 

2 

832319 

1011.63 

-17.78 

5.00 

120.54 

7101 

832322 

71.805 

146.416 

3 

832327 

1011.63 

-17.78 

5.00 

120.54 

7101 

84  54 

71.808 

146.402 

3 

84  58 

1010.09 

-16.64 

5.50 

127.57 

7101 

84  101 

71.807 

146.411 

2 

84  107 

1010.09 

-16.64 

5.50 

127,57 

7101 

84  240 

71.805 

146.419 

2 

84  243 

1009.16 

•16.60 

6.25 

137.41 

7101 

84  237 

71.812 

146.400 

3 

84  237 

1009.22 

•16.60 

6.00 

137.41 

7101 

84  420 

71.808 

146.417 

1 

84  422 

1007.72 

-16.98 

7.50 

138.82 

7101 

84  421 

71.809 

146.405 

2 

84  427 

1007.72 

•16.98 

7.50 

138.82 

7101 

84  602 

71.809 

146.400 

3 

84  607 

1007.06 

-18.04 

7.75 

140.24 

7101 

84  744 

71.805 

146.411 

2 

84  743 

1005.91 

-17.78 

8.50 

143.04 

7101 

84  744 

71.805 

146.411 

2 

84  927 

1005.25 

-17.82 

7.00 

140.32 

7101 

84  744 

71.805 

146.411 

2 

84  934 

1005.25 

-17.82 

7.00 

141.63 

7101 

841117 

71.816 

146.450 

2 

841122 

1004.09 

-17.02 

8.00 

140.20 

7101 

841301 

71.819 

146.505 

2 

841304 

1003.06 

-17.16 

7.75 

138.73 

7101 

841437 

71.798 

146.521 

1 

841446 

1001.56 

-16.98 

10.00 

142.91 

7101 

841437 

71.798 

146.521 

1 

841437 

1001.84 

-16.54 

9.00 

137.27 

7101 

841619 

71.832 

146.577 

2 

841624 

1000.91 

-17.08 

9.50 

141.45 

7101 

841622 

71.828 

146.571 

2 

841627 

1000.91 

-17.08 

9,50 

141.42 

7101 

841802 

71.839 

146.604 

2 

841806 

1000.19 

-15.94 

7.25 

135.78 

7101 

841800 

71.834 

146.599 

2 

841806 

1000.19 

-15.94 

7.25 

135.76 

7101 

841943 

71.840 

146.628 

2 

841948 

998.31 

-14,44 

8.50 

137.15 

7101 

841941 

71.841 

146.632 

2 

841946 

998.31 

-14.U 

8.50 

137.13 

7101 

842121 

71.843 

146.658 

3 

842127 

997.47 

-13.32 

8.50 

142.74 

7101 

842119 

71.844 

146.667 

2 

842124 

997.47 

-13.32 

8.50 

142.71 

7101 

842301 

71.851 

146.687 

2 

842307 

996.09 

-11.38 

9.00 

141.29 

7101 

842301 

71.851 

146.687 

2 

842303 

996.09 

-11.38 

9.00 

141.28 

7101 

85  40 

71.852 

146.709 

2 

85  46 

994.78 

•10.48 

6.50 

141.26 

7101 

85  41 

71.856 

146.707 

3 

85  48 

994.78 

-10.48 

6.50 

141.25 

7101 

85  219 

71.855 

146.745 

2 

85  225 

993.41 

-10.30 

7.75 

138.41 

450 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIM 

MESS 

AIR  T 

u  sre 

U  OIR 

7101 

85  225 

71.858 

146.741 

2 

as  230 

993.41 

-10.30 

7.75 

138.39 

7101 

85  358 

71.865 

1*6.751 

2 

85  403 

992.25 

-10.12 

8.50 

138.39 

7101 

85  408 

71.862 

146.763 

1 

85  409 

992.19 

-10.38 

8.25 

141.19 

7101 

85  90S 

71.871 

146.8U 

1 

85  904 

988.69 

-11.08 

5.50 

148.28 

7101 

85  905 

71.871 

146.844 

1 

85  922 

989.13 

-11.04 

4.25 

163.57 

7101 

851104 

71.877 

146.879 

2 

851107 

988.25 

-11.38 

2.75 

181.83 

7101 

851249 

71.881 

146.878 

2 

851252 

988.34 

-11.38 

3.00 

209.94 

7101 

851416 

71.856 

146.787 

1 

851415 

988.91 

-11.34 

4.50 

259.21 

7101 

851416 

71.856 

146.787 

1 

851434 

988.91 

-11.34 

4.50 

259.27 

7101 

K1606 

71.882 

146.885 

3 

851607 

989.94 

-12.22 

4.25 

257.80 

7101 

851559 

71.885 

146.895 

2 

851603 

989.94 

-12.22 

4.25 

257.73 

7101 

851742 

71.888 

146.894 

3 

851746 

991.25 

-13.06 

3.50 

225.38 

7101 

851742 

71.888 

146.894 

3 

851755 

991.25 

-13.06 

3.50 

225.39 

7101 

851928 

71.809 

146.888 

3 

851927 

991.88 

-12.14 

4.75 

233.83 

7101 

851928 

71.889 

146.888 

3 

851933 

991.88 

-12.14 

4.75 

233.83 

7101 

852102 

71.893 

146.890 

3 

852106 

992.69 

-10.48 

4.25 

249.30 

7101 

852240 

71.895 

146.881 

3 

852245 

994.13 

-9.42 

2.50 

235.24 

7101 

852240 

71.895 

146.881 

3 

852254 

994.13 

-9.42 

2.50 

235.25 

7101 

86  31 

71.899 

146.875 

3 

86  23 

994.72 

-8.98 

3.50 

236.66 

7101 

86  31 

71.899 

146.875 

3 

86  36 

994.72 

-8.98 

3.50 

236.66 

7101 

86  158 

71.897 

146.889 

2 

86  201 

995.06 

-9.78 

3.50 

267.59 

7101 

86  213 

71.900 

146.882 

3 

86  218 

995.13 

-9.30 

3.50 

254.93 

7101 

86  356 

71.892 

146.887 

2 

86  345 

995.94 

-11.22 

2.50 

259.15 

7101 

86  356 

71.892 

146.887 

2 

86  359 

995.94 

-11.22 

2.50 

259.14 

7101 

86  520 

71.896 

146.875 

3 

86  526 

996.22 

-13.66 

1.25 

276.03 

7101 

86  659 

71.892 

146.881 

1 

86  702 

996.66 

-14.94 

1.50 

281.66 

7101 

86  843 

71.893 

146.879 

1 

86  845 

997.91 

-16.12 

1.50 

310.03 

7101 

86  843 

71.893 

146.879 

1 

86  911 

998.09 

-16.68 

1.50 

316.81 

7101 

86  843 

71.893 

146.879 

1 

861027 

998.59 

-16.64 

1.25 

316.81 

7101 

861053 

71.893 

146.878 

2 

861054 

999.13 

-15.20 

1.25 

325.25 

7101 

861235 

71.890 

146.864 

2 

861236 

999.63 

-13.96 

0.00 

62.29 

7101 

861235 

71.890 

146.864 

2 

861354 

1000.63 

-13.26 

1.75 

321.05 

7101 

861418 

71.889 

146.895 

2 

861423 

1000.97 

-12.84 

1.75 

325.25 

7101 

861536 

71.887 

146.905 

3 

861538 

1001.56 

-13.10 

1.00 

342.10 

7101 

861559 

71.884 

146.887 

2 

861603 

1002.00 

-12.78 

1.00 

339.29 

7101 

861718 

71.881 

146.893 

3 

861724 

1003.00 

-14.66 

0.50 

7.42 

7101 

861738 

71.879 

146.880 

2 

861736 

1003.00 

-14.66 

0.50 

7.43 

7101 

861738 

71.879 

146.880 

2 

861906 

1003.94 

-15.62 

3.25 

346.34 

7101 

861917 

71.878 

146.888 

2 

861923 

1004.09 

-15.68 

3.00 

347.74 

7101 

862041 

71.876 

146.883 

3 

862045 

1005.19 

-15.24 

2.75 

342.11 

7101 

862057 

71.872 

146.900 

2 

862103 

1005.19 

-15.24 

2.75 

342.11 

7101 

862218 

71.874 

146.883 

2 

862223 

1006.19 

-14.18 

3.25 

316.79 

7101 

862218 

71.874 

146.883 

2 

862238 

1006.19 

-14.18 

3.25 

316.81 

7101 

862357 

71.872 

146.876 

1 

87  2 

1006.91 

-14.50 

3.00 

328.06 

7101 

87  20 

71.877 

146.867 

3 

87  20 

1007.06 

-14.50 

3.00 

322.45 

7101 

87  138 

71.873 

146.874 

2 

87  138 

1007.34 

-14.54 

3.50 

326.67 

7101 

87  201 

71.875 

146.870 

3 

87  206 

1007.50 

-14.66 

3.00 

337.91 

7101 

87  201 

71.875 

146.870 

3 

87  323 

1008.00 

-14.36 

2.00 

351.98 

7101 

87  341 

71.877 

146.876 

1 

87  344 

1008.13 

-14.66 

2.50 

343.54 

7101 

87  458 

71.872 

146.852 

2 

87  505 

1008.78 

-15.02 

2.50 

349.17 

7101 

87  637 

71.866 

146.839 

3 

87  638 

1009.50 

-15.72 

2.00 

352.01 

451 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPD 

U  DIR 

7101 

87  821 

71.863 

146.855 

1 

87  824 

1010.38 

■17.50 

0.75 

322.74 

7101 

87  821 

71.863 

146.855 

1 

87  859 

1010.47 

-17.34 

0.75 

347.78 

7101 

871041 

71.875 

146.867 

2 

871045 

1011.69 

-18.68 

0.50 

354.80 

7101 

871223 

71.869 

146.857 

3 

871229 

1012.19 

-18.16 

1.50 

356.21 

7101 

871406 

71.868 

146.864 

2 

871408 

1012.91 

-18.00 

1.25 

4.65 

7101 

871515 

71 .871 

146.854 

2 

871520 

1013.72 

-17.64 

1.25 

1.84 

7101 

871547 

71.866 

146.855 

2 

871551 

1014.06 

-17.34 

0.00 

332.31 

7101 

871659 

71.866 

146.851 

3 

871703 

1014.38 

-16.94 

1.50 

1.84 

7101 

871726 

71.866 

146.864 

2 

871732 

1014.44 

-16.76 

2.00 

20.12 

7101 

871835 

71.869 

146.870 

2 

8718U 

1015.16 

-14.88 

0.25 

354.79 

7101 

871905 

71.864 

146.859 

2 

871908 

1015.16 

-14.88 

0.25 

354.80 

7101 

872020 

71.868 

146.850 

2 

872024 

1015.75 

-12.92 

0.00 

350-59 

7101 

872046 

71.866 

146.859 

2 

872051 

1015.81 

'3.66 

0.50 

356.22 

7101 

872159 

71.869 

146.853 

2 

872203 

1016.09 

-r.84 

1.50 

352.00 

7101 

872226 

71.869 

146.852 

2 

872232 

1016.47 

-14.18 

1.00 

18.72 

7101 

872337 

71.865 

146.859 

2 

872338 

1017.03 

-14.36 

1.00 

39.81 

7101 

88  6 

71.871 

146.849 

2 

88  8 

1017.25 

-14.14 

0.25 

39.81 

7101 

88  116 

71.863 

146.857 

2 

88  121 

1017.25 

-15.02 

1.00 

29.97 

7101 

88  147 

71.869 

146.841 

3 

88  153 

1017.41 

-15.20 

0.50 

37.01 

7101 

88  254 

71.865 

146.867 

2 

88  259 

1018.06 

-15.20 

0.50 

24.34 

7101 

88  331 

71.865 

146.859 

2 

88  335 

1018.13 

-15.42 

1.00 

10.27 

7101 

88  759 

71.872 

146.813 

2 

88  803 

1019.78 

-15.72 

0.75 

33.06 

7101 

88  759 

71.872 

146.813 

2 

88  844 

1020.16 

-15.76 

1.00 

11.74 

7101 

88  759 

71.872 

146.813 

2 

88  944 

1020.66 

-16.02 

0.50 

345.02 

7101 

881028 

71.863 

146.841 

2 

881032 

1020.66 

-15.98 

1.00 

357.66 

7101 

881213 

71.864 

146.850 

2 

881214 

1021.47 

-15.94 

1.00 

8.88 

7101 

881352 

71.866 

146.848 

2 

881359 

1021.81 

•16.18 

1.25 

353.41 

7101 

881453 

71.863 

146.838 

2 

881457 

1022.25 

•16.24 

1.25 

357.64 

7101 

881534 

71.864 

146.846 

2 

881538 

1022.41 

-16.38 

1.25 

1.86 

7101 

881635 

71.864 

146.844 

2 

881638 

1022.69 

•16.42 

1,50 

3.26 

7101 

881715 

71.865 

146.845 

2 

881718 

1023.06 

-16.42 

1.50 

14.51 

7101 

881817 

71.865 

146.845 

2 

881815 

1023.50 

•16.24 

0.75 

352.01 

7101 

831852 

71.866 

146.850 

3 

881857 

1023.41 

-16.06 

0.00 

344.96 

7101 

881956 

71 .862 

146.838 

2 

882002 

1023.94 

-17.64 

1.25 

325.29 

7101 

882033 

71.866 

146.851 

2 

882038 

1024.22 

-19.08 

1.50 

315.45 

7101 

882135 

71.861 

146.843 

2 

882133 

1024.50 

-18.68 

1.25 

344.98 

7101 

882212 

71.869 

146.827 

2 

882218 

1025.00 

•19.04 

1.00 

336.55 

7101 

882316 

71.863 

146.843 

2 

882320 

1025.28 

-18.90 

0.75 

346.40 

7101 

882355 

71.869 

146.841 

2 

882357 

1025.38 

-19.34 

0.75 

336.55 

7101 

89  55 

71.865 

146.853 

3 

89  57 

1025.81 

-20.36 

0,75 

337.95 

7101 

89  136 

71.867 

146.838 

3 

89  138 

1025.81 

-19.56 

0.00 

344.96 

7101 

89  235 

71.861 

146.868 

2 

89  238 

1026.03 

-20.56 

0.00 

356.22 

7101 

89  235 

71.861 

146.868 

2 

89  320 

1026.09 

-21.74 

0.00 

62.29 

7101 

89  414 

71.872 

146.820 

2 

89  420 

1026.38 

-24.10 

0.00 

62.32 

7101 

89  554 

71.868 

146.826 

2 

89  559 

1026.31 

-25.02 

0.00 

62.35 

7101 

89  739 

71.869 

146.818 

1 

89  833 

1026.75 

-26.42 

0.50 

72.43 

7101 

89  739 

71.869 

146.818 

1 

89  923 

1027.03 

-26.12 

0.50 

101.73 

7101 

891017 

71.858 

146.855 

1 

891017 

1027.09 

-25.64 

1.75 

122.80 

7101 

891158 

71.868 

146.846 

2 

891203 

1027.25 

-25.56 

1.25 

125.60 

7101 

891158 

71.868 

146.846 

2 

891250 

1027.25 

-25.42 

1.50 

136.85 

7101 

891340 

71.865 

146.859 

2 

891338 

1027.25 

-25.60 

1.75 

128.41 

4S2 


»X>Y 

LOCTIM 

LAT 

LQN6 

OUM. 

OATTIN 

MESS 

All  T 

W  VO 

W  Oil 

7101 

891433 

71.864 

146.863 

2 

891433 

1027.25 

-26.78 

1.00 

129.80 

7101 

891S22 

71.863 

146.842 

2 

891526 

1027.47 

-26.56 

1.25 

122.78 

7101 

891614 

71.869 

146.854 

3 

891618 

1027.47 

-26.20 

1.50 

122.79 

7101 

891703 

71.867 

146.864 

3 

891708 

1027.63 

-25.56 

1.50 

124.18 

7101 

891758 

71.864 

146.K0 

3 

891802 

1027.75 

-24.72 

1.50 

124.18 

7101 

891842 

71.871 

146.864 

1 

891847 

1027.69 

-22.58 

2.00 

122.78 

7101 

891936 

71.868 

146.867 

2 

891938 

1027.75 

-21.36 

2.00 

128.39 

7101 

892022 

71.870 

146.872 

3 

892027 

1028.03 

-21.22 

2.25 

122.76 

7101 

892115 

71.867 

146.867 

3 

892120 

1028.13 

-20.66 

3.00 

124.17 

7101 

892200 

71.867 

146.867 

2 

892206 

1028.25 

-19.66 

2.25 

124.17 

7101 

892255 

71.864 

146.879 

2 

89Z300 

1028.25 

-19.48 

3.00 

112.91 

7101 

892343 

71.868 

146.881 

2 

892345 

1028.03 

-18.64 

2.75 

114.31 

7101 

90  34 

71.867 

146.878 

3 

90  38 

1027.97 

-18.52 

3.00 

114.31 

7101 

90  124 

71.869 

146.883 

3 

90  130 

1027.75 

•18.04 

5.25 

118.53 

7101 

90  215 

71.871 

146.888 

2 

90  217 

1027.31 

•17.86 

4.00 

118.52 

7101 

90  307 

71.872 

146.904 

2 

90  308 

1027.25 

•18.38 

5.25 

119.91 

7101 

90  307 

71.872 

146.904 

2 

90  359 

1027.09 

•18.48 

5.00 

121.31 

7101 

90  307 

71.872 

146.904 

2 

90  450 

1026.88 

•18.68 

4.50 

136.78 

7101 

90  533 

71.873 

146.909 

2 

90  538 

1026.88 

-19.22 

3.75 

131.15 

7101 

90  533 

71.873 

146.909 

2 

90  721 

1026.25 

-18.42 

5.25 

125.52 

7101 

90  717 

71.875 

146.907 

2 

90  820 

1025.88 

-18.04 

5.75 

129.90 

7101 

90  859 

71.870 

146.937 

1 

90  902 

1025.88 

-18.42 

5.50 

125.51 

7101 

901003 

71.871 

146.910 

1 

901006 

1025.66 

-18.48 

4.50 

128.32 

7101 

901147 

71.876 

146.938 

3 

901151 

1025.22 

-18.00 

3.75 

119.88 

7101 

901328 

71.877 

146.957 

3 

901335 

1024.78 

•17.34 

4.75 

125.47 

7101 

901409 

71.878 

146.954 

1 

901412 

1024.34 

-17.12 

4.50 

131.09 

7101 

901511 

71.877 

146.973 

2 

901515 

1023.72 

•16.64 

5.00 

125.45 

7101 

901552 

71.879 

146.975 

2 

901557 

1023.72 

•16.98 

5.75 

126.84 

7101 

901651 

71.879 

146.987 

2 

901654 

1023.34 

•17.30 

5.50 

126.84 

7101 

901736 

71.683 

147.001 

3 

901738 

1023.25 

-17.12 

6.50 

139.48 

7101 

901829 

71.884 

146.997 

3 

901832 

1023.06 

-17.86 

6.00 

143.69 

7101 

901829 

71.884 

146.997 

3 

901917 

1022.97 

•18.00 

6.00 

142.28 

7101 

902009 

71.889 

147.019 

3 

902015 

1022.63 

-17.82 

5.50 

139.46 

7101 

902057 

71.887 

147.021 

3 

902100 

1022.47 

-17.50 

5.75 

138.04 

7101 

902149 

71.889 

147.041 

2 

902156 

1022.31 

-16.98 

5.75 

139.43 

7101 

902234 

71.890 

147.041 

3 

902238 

1022.13 

-16.64 

5.25 

136.60 

7101 

902330 

71.897 

147.043 

2 

902336 

1022.03 

-16.46 

5.00 

130.98 

7101 

91  13 

71.893 

147.062 

2 

91  18 

1021.47 

-16.32 

5.25 

130.96 

7101 

91  112 

71.901 

147.062 

3 

91  118 

1021.09 

-15.72 

4.50 

133.76 

7101 

91  153 

71.901 

147.077 

2 

91  159 

1021.19 

•15.62 

4.75 

132.35 

7101 

91  254 

71.910 

147.078 

2 

91  256 

1020.66 

•15.20 

4.50 

126.71 

7101 

91  254 

71.910 

147.078 

2 

91  338 

1020.44 

•15.06 

4.75 

126.71 

7101 

91  254 

71.910 

147.078 

2 

91  438 

1020.31 

-14.84 

4.50 

136.55 

7101 

91  514 

71.906 

147.090 

3 

91  518 

1020.09 

-15.02 

5.50 

142.17 

7101 

91  653 

71.909 

147.108 

1 

91  656 

1020.16 

-15.36 

4.50 

137.93 

7101 

91  655 

71.910 

147.106 

2 

91  806 

1019.66 

-15.94 

4.75 

139.53 

7101 

91  838 

71.911 

147.104 

1 

91  838 

1019.56 

-16.28 

4.50 

128.08 

7101 

91  838 

71.911 

147.104 

1 

91  953 

1019.38 

-17.72 

4.00 

118.24 

7101 

911134 

71.915 

147.154 

2 

911138 

1019.16 

-17.78 

4.25 

116.80 

7101 

911318 

71.915 

147.168 

3 

911323 

1018.63 

-18.48 

3.50 

116.76 

7101 

• 

911348 

71.924 

147.211 

1 

911350 

1018.50 

-18.04 

3.50 

104.07 

453 

BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QIML 

DATTIN 

PBESS 

AIR  T 

U  SPO 

W  DIR 

7101 

911348 

71.924 

147.211 

1 

911503 

1018.34 

•18.48 

3.25 

109.66 

7101 

911530 

71.914 

147.183 

3 

911530 

1018.13 

-18.52 

3.75 

105.46 

7101 

911639 

71.913 

147.2(B 

2 

911638 

1017.75 

-18.68 

3.00 

98.44 

7101 

911715 

71.913 

147.206 

3 

911718 

1017.69 

-18.64 

3.75 

92.80 

7101 

911816 

71.911 

147.209 

2 

911821 

1017.56 

-18.96 

3.75 

91.39 

7101 

911816 

71.911 

147.209 

2 

911859 

1017.63 

-19.12 

3.50 

87.17 

7101 

911959 

71.913 

147.230 

3 

912003 

1017.56 

•18.68 

4.50 

85.75 

7101 

912036 

71.908 

147.232 

3 

912038 

1017.47 

-18.74 

4.50 

84.33 

7101 

912137 

71.911 

147.249 

2 

912138 

1017.34 

-19.12 

4.75 

95.56 

7101 

912215 

71.910 

147.252 

3 

912218 

1016.97 

•19.26 

5.00 

101.18 

7101 

912318 

71.912 

147.254 

2 

912324 

1017.47 

•19.26 

3.75 

99.77 

7101 

912352 

71.909 

147.274 

2 

912354 

1017.63 

•19.26 

3.00 

102.57 

7101 

92  100 

71.911 

147.268 

3 

92  106 

1017.47 

-19.12 

2.25 

98.34 

7101 

92  132 

71.906 

147.290 

3 

92  138 

1017.41 

-19.26 

2.50 

96.92 

7101 

92  242 

71.911 

147.279 

2 

92  247 

1017.63 

-19.92 

2.00 

87.07 

7101 

92  312 

71.904 

147.313 

2 

92  317 

1017.75 

-19.96 

1.75 

77.21 

7101 

92  312 

71.904 

147.313 

2 

92  424 

1017.69 

-20.52 

1.50 

61.72 

7101 

92  451 

71.910 

147.292 

3 

92  458 

1017.69 

-20.70 

1.25 

71.58 

7101 

92  633 

71.909 

147.296 

2 

92  638 

1017.69 

-21.54 

1.50 

65.96 

7101 

92  816 

71.909 

147.303 

1 

92  819 

1017.84 

-23.02 

1.00 

45.08 

7101 

92  939 

71.930 

147.363 

1 

92  938 

1018.00 

-21.96 

1.25 

61.70 

7101 

92  939 

71.930 

147.363 

1 

92  959 

1018.13 

•21.84 

2.50 

68.69 

7101 

921122 

71.908 

147.299 

2 

921128 

1018.22 

-22.18 

1.25 

82.79 

7101 

921307 

71.907 

147.301 

2 

921308 

1018.34 

•22.U 

0.25 

74.39 

7101 

921307 

71.907 

147.301 

2 

921328 

1018.22 

-22.24 

0.75 

70.17 

7101 

921307 

71.907 

147.301 

2 

921450 

1018.06 

•22.24 

2.00 

72.99 

7101 

921628 

71.905 

147.310 

3 

921632 

1018.28 

-21.54 

0.50 

56.11 

7101 

921652 

71.904 

147.300 

2 

921658 

1018.22 

-21.54 

1.50 

57.51 

7101 

921807 

71.908 

147.311 

2 

921808 

1018.50 

•21.18 

1.75 

44.86 

7101 

921834 

71.905 

147.313 

2 

921838 

1018.50 

-20.66 

1.75 

57.50 

7101 

921947 

71.907 

147.305 

3 

921952 

1018.94 

-20.44 

1.75 

43.45 

7101 

922013 

71.904 

147.306 

2 

922019 

1019.06 

•20.08 

1.75 

29.39 

7101 

922127 

71.903 

147.311 

3 

922132 

1019.00 

-20.26 

2.00 

36.41 

7101 

922152 

71.904 

147.307 

2 

922158 

1019.00 

-19.78 

2.00 

39.23 

7101 

922152 

71.904 

147.307 

2 

922308 

1019.00 

-19.38 

1.75 

36.42 

7101 

922332 

71.899 

147.310 

3 

922334 

1019.28 

-19.U 

1.75 

29.38 

7101 

93  48 

71.905 

147.300 

3 

93  55 

1019.44 

-19.26 

1.00 

16.73 

7101 

93  111 

71.897 

147.315 

2 

93  116 

1019.66 

-19.48 

1.50 

26.57 

7101 

93  231 

71.904 

147.298 

3 

93  234 

1019.88 

-19.74 

2.25 

22.35 

7101 

93  250 

71.899 

147.328 

2 

93  256 

1020.09 

-19.78 

2.25 

13.91 

7101 

93  414 

71.909 

147.287 

1 

93  416 

1020.22 

-20.14 

2.00 

354.23 

7101 

93  431 

71.905 

147.300 

2 

93  437 

1020.22 

-20.14 

2.00 

354.25 

7101 

93  610 

71.905 

147.310 

3 

93  611 

1020.75 

-21.40 

2.00 

354.23 

7101 

93  610 

71.905 

147.310 

3 

93  758 

1021.19 

-21.36 

1.75 

347.19 

7101 

93  754 

71.901 

147.316 

2 

93  926 

1021.38 

-23.72 

1.50 

340.37 

7101 

93  754 

71.901 

147.316 

2 

93  937 

1021.38 

-23.72 

1.50 

337.34 

7101 

931110 

71.898 

147  316 

3 

931114 

1021.69 

-25.46 

2.00 

330.31 

7101 

931251 

71.901 

147.317 

2 

931256 

1022.03 

-24.86 

2.00 

347.19 

7101 

931251 

71.901 

147.317 

2 

931305 

1022.03 

•24.86 

3.75 

345.78 

7101 

931449 

71.897 

147.327 

1 

931438 

1022.41 

-27.00 

3.00 

334.52 

7101 

931449 

71.897 

147.327 

1 

931452 

1022.31 

-27.60 

2.50 

328.89 

4S4 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

rroi 

931614 

71.905 

147.315 

2 

931619 

1022.31 

-29.18 

2.25 

324.68 

7101 

931631 

71.913 

147.277 

1 

931634 

1022.31 

•29.18 

2.25 

324.71 

7101 

931755 

71.906 

147.312 

3 

931801 

1022.41 

•28.92 

2.25 

331.75 

7101 

931S13 

71.902 

147.312 

2 

931808 

1022.41 

-28.92 

2.25 

331.72 

7101 

931934 

71.907 

147.308 

2 

931937 

1022.47 

-27.12 

2.25 

326.10 

7101 

931953 

71.903 

147.308 

2 

931958 

1022.47 

-26.90 

2.50 

324.70 

7101 

932114 

71.905 

147.308 

3 

932120 

1022.47 

-25.94 

3.00 

321.88 

7101 

932133 

71.902 

147.312 

2 

9S2132 

1022.47 

-25.94 

3.00 

321.88 

7101 

932133 

71.902 

147.312 

2 

932256 

1022.31 

-24.28 

2.00 

337.35 

7101 

932114 

71.905 

147.308 

3 

932256 

1022.31 

-24.28 

2.00 

337,35 

7101 

93»11 

71.901 

147.320 

2 

932316 

1022.31 

'24.24 

2.00 

335.94 

7101 

94  35 

71.904 

147.308 

3 

94  38 

1021.97 

-23.62 

2.00 

331.72 

7101 

94  50 

71.897 

147.327 

2 

94  55 

1021.75 

-23.62 

1.75 

334.53 

7101 

94  218 

71.902 

147.308 

3 

94  223 

1021.59 

-24.32 

1.00 

331.72 

7101 

94  229 

71.903 

147.325 

2 

94  235 

1021.59 

-24.32 

1.00 

331,72 

7101 

94  401 

71.912 

147.294 

1 

94  359 

1021.25 

-25.72 

1.00 

302.19 

7101 

94  410 

71.906 

147.299 

1 

94  416 

1021.09 

-26.12 

0.25 

316.27 

7101 

94  550 

71.904 

147.318 

2 

94  556 

1020.75 

-28.52 

0.00 

61.73 

7101 

94  732 

71.907 

147.320 

2 

94  737 

1020.22 

-28.52 

0.00 

282.49 

7101 

94  732 

71.907 

147.320 

2 

94  913 

1019.94 

-29.84 

0.00 

64.69 

7101 

94  732 

71.907 

147.320 

2 

94  917 

1019.94 

'29.84 

0.00 

61.71 

7101 

941057 

71.905 

147.341 

2 

941102 

1019.56 

-27.86 

0.00 

61.70 

7101 

941242 

71.903 

147.349 

3 

941246 

1019.66 

'26.42 

0.25 

213.56 

7101 

941424 

71.904 

147.348 

2 

941428 

1019.78 

-26.82 

0.75 

217.77 

7101 

941425 

71.916 

147.376 

2 

941429 

1019.78 

'26.82 

0,75 

217.75 

7101 

941607 

71.906 

147.347 

2 

941608 

1019.U 

'26.42 

0.75 

213.53 

7101 

941603 

71.903 

147.349 

3 

941608 

1019.44 

-26.42 

0.75 

213.55 

7101 

941742 

71.908 

147.361 

2 

941747 

1019.56 

•25.56 

0.25 

151.67 

7101 

941751 

71.903 

147.346 

3 

941756 

1019.56 

'25.56 

0.25 

151.67 

7101 

941922 

71.909 

147.357 

2 

941928 

1019.88 

-24.76 

1.50 

144.64 

7101 

941922 

71.909 

147.357 

2 

941928 

1019.88 

-24.76 

1.50 

144.63 

7101 

942112 

71.900 

147.361 

3 

942116 

1020.22 

-22.24 

1.25 

154.47 

7101 

942102 

71.908 

147.362 

1 

942108 

1020.22 

'22.76 

1.50 

158.69 

7101 

942112 

71.900 

147.361 

3 

9422U 

1020.31 

-21.54 

2.00 

108.07 

7101 

942250 

71.906 

147.373 

2 

942244 

1020.31 

-21.54 

2.00 

108.06 

7101 

942250 

71.906 

147.373 

2 

942255 

1020.31 

-21.54 

2.00 

108.05 

7101 

95  23 

71.906 

147.378 

3 

95  29 

1020.97 

-21.22 

2.25 

103.83 

7101 

95  29 

71.909 

147.381 

2 

95  34 

1020.97 

-21.22 

2.25 

103.82 

7101 

95  208 

71.905 

147.392 

3 

95  214 

1021.47 

-21.36 

2.25 

105.22 

7101 

95  205 

71.906 

147.383 

3 

95  208 

1021.31 

-21.26 

2.00 

108.03 

7101 

95  348 

71.907 

147.364 

2 

95  355 

1022.03 

-22.02 

2.25 

82.74 

7101 

95  348 

71.907 

147.364 

2 

95  352 

1022.03 

'22.02 

2.25 

82.75 

7101 

95  529 

71.906 

147.392 

3 

95  534 

1022.53 

-22.98 

2.50 

79.92 

7101 

95  529 

71.906 

147.392 

3 

95  535 

1022.53 

'22.96 

2.50 

79.90 

7101 

95  712 

71.911 

147.388 

1 

95  714 

1022.97 

-23,32 

2.50 

96.95 

7101 

95  853 

71.916 

147.356 

1 

95  855 

1023.63 

-26.90 

1.50 

36.43 

7101 

95  853 

71.916 

147.356 

1 

95  904 

1023.63 

-26.90 

1.50 

33.54 

7101 

951046 

71.906 

147.416 

1 

951050 

1024.44 

•30.32 

1.50 

30.69 

7101 

951228 

71.904 

147.433 

2 

951234 

1024.56 

'30.88 

1.50 

46.11 

7101 

951403 

71.910 

147.502 

1 

951404 

1024.94 

-31.94 

1.00 

55.90 

7101 

951411 

71.905 

147.424 

2 

951416 

1025.00 

-32.20 

1.50 

47.47 

455 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPD 

W  DIR 

7101 

951547 

71.904 

147.408 

2 

951550 

1025.22 

-32.54 

1.00 

36.28 

7101 

951550 

71.906 

147.430 

2 

951555 

1025.22 

•32.54 

1.00 

36.27 

7101 

951730 

71.902 

147.419 

2 

951734 

1025.22 

-31.24 

0.75 

36.27 

7101 

951732 

71.907 

147.439 

2 

951737 

1025.22 

-31.24 

0.75 

36.26 

7101 

951911 

71.907 

147.436 

2 

951916 

1025.59 

-28.30 

1.25 

39.06 

7101 

951911 

71.907 

147.436 

2 

951916 

1025.59 

-28.30 

1.25 

39.06 

7101 

952051 

71.899 

147.445 

3 

952055 

1026.09 

-26.20 

1.25 

351.24 

7101 

952051 

71.898 

147.445 

3 

952056 

1026.09 

•26.20 

1.25 

351.24 

7101 

952228 

71.898 

147.460 

2 

952229 

1025.94 

•25.02 

1.75 

60.14 

7101 

952231 

71.897 

147.463 

2 

952237 

1025.94 

-25.02 

1.75 

60.12 

7101 

96  9 

71.898 

147.478 

1 

96  7 

1025.66 

-24.06 

1.50 

81.21 

7101 

96  9 

71.896 

147.478 

1 

96  16 

1025.66 

-23.98 

2.00 

86.82 

7101 

96  147 

71.897 

147.491 

2 

96  153 

1025.59 

-24.02 

2.00 

84.00 

7101 

96  153 

71.896 

147.481 

3 

96  159 

1025.59 

-24.02 

2.00 

84.00 

7101 

96  336 

71 .914 

147.508 

2 

96  332 

1025.22 

-24.32 

1.50 

93.83 

7101 

96  336 

71.914 

147.508 

2 

96  337 

%<as.22 

-24.32 

1.50 

93.81 

7101 

96  507 

71.902 

147.513 

2 

96  508 

1024.72 

•26.12 

3.00 

110.69 

7101 

96  507 

71.902 

147.513 

2 

96  522 

1024.88 

•26.12 

2.50 

103.65 

7101 

96  647 

71.897 

147.522 

3 

96  653 

1024.34 

-26.12 

3.00 

123.33 

7101 

96  831 

71.894 

147.551 

1 

96  834 

1023.63 

-26.26 

1.50 

129.02 

7101 

96  831 

71.894 

147.551 

1 

96  849 

1023.34 

•26.86 

1.50 

130.32 

7101 

961035 

71.899 

147.564 

2 

961037 

1022.47 

-26.82 

1.50 

158.44 

7101 

961215 

71.903 

147.563 

2 

961220 

1021.38 

-25.12 

2.00 

157.02 

7101 

961359 

71.906 

147.600 

2 

961343 

1020.22 

-26.26 

2.00 

149.97 

7101 

961359 

71.906 

147.600 

2 

961402 

1020.22 

-26.26 

2.00 

149.95 

7101 

961525 

71.902 

147.587 

3 

961529 

1018.72 

•26.20 

3.00 

148.55 

7101 

961540 

71.906 

147.602 

2 

961538 

1018.72 

•26.20 

3.00 

148.55 

7101 

961706 

71.908 

147.613 

2 

961708 

1017.19 

•25.42 

3.00 

148.53 

7101 

961720 

71.907 

147.626 

3 

961725 

1016.59 

-24.76 

3.50 

147.11 

7101 

961850 

71.909 

147.636 

2 

961853 

1015.25 

•23.32 

3.50 

148.50 

7101 

961859 

71.913 

147.649 

2 

961904 

1015.25 

-23.32 

3.50 

148.49 

7101 

962029 

71.915 

147.670 

2 

962034 

1013.28 

-21.92 

6.50 

147.06 

7101 

962038 

71.917 

147.675 

2 

962044 

1012.72 

-21.22 

6.50 

149.85 

7101 

962207 

71.921 

147.698 

2 

9622W 

1011.31 

-19.38 

6.50 

148.43 

7101 

962218 

71.922 

147.708 

2 

962225 

1010.47 

-19.70 

7.00 

147.00 

7101 

962347 

71.932 

147.738 

2 

962352 

1008.34 

-18.38 

8.25 

145.57 

7101 

962359 

71.934 

147.717 

2 

97  4 

1008.34 

-18.38 

8.25 

145.56 

7101 

962359 

71.934 

147.717 

2 

97  1 

1008.34 

-18.38 

8.25 

145.58 

7101 

97  126 

71  .«8 

147.762 

2 

97  131 

1006.47 

•17.68 

7.50 

151.17 

7101 

97  141 

71.944 

147.749 

2 

97  1U 

1006.19 

-17.68 

7.50 

151.15 

7101 

97  305 

71.951 

147.781 

2 

97  308 

1005.59 

•16.98 

7.75 

162.39 

7101 

97  325 

71.956 

147.768 

1 

97  328 

1005.19 

-16.64 

7.25 

160.97 

7101 

97  446 

71 .961 

147.778 

2 

97  452 

1004.09 

-15.36 

5.00 

173.63 

7101 

97  446 

71.961 

147.778 

2 

97  508 

1004.09 

-15.36 

5.00 

173.62 

7101 

97  627 

71.965 

147.779 

3 

97  632 

1004.25 

-13.10 

9.50 

303.00 

7101 

97  810 

71.963 

147.779 

1 

97  813 

1005.97 

-12.96 

8.50 

308.71 

7101 

97  810 

71.963 

147.779 

1 

97  837 

1005.97 

-12.96 

8.50 

305.81 

7101 

971021 

71.949 

147.753 

2 

971025 

1007.34 

-13.26 

8.75 

303.01 

7101 

971204 

71.941 

147.767 

3 

971206 

1007.94 

-13.84 

8.25 

312.87 

7101 

971206 

71.942 

147.765 

1 

971322 

1009.16 

-15.76 

9.00 

314.26 

7101 

971347 

71.935 

147.757 

2 

971352 

1009.66 

•17.46 

7.25 

325.52 
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BUOY 

LOOT IN 

LAY 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

U  SPO 

7101 

971503 

71 .927 

147.762 

2 

971507 

1010.81 

•18.00 

6.50 

7101 

971528 

71.926 

147.749 

2 

971533 

1011.09 

-18.52 

7.25 

7101 

971647 

71.923 

147.760 

3 

971651 

1012.63 

-18.74 

5.75 

7101 

971709 

71.921 

147.759 

3 

971709 

1012.63 

•18.74 

5.75 

7101 

971829 

71.918 

147.776 

2 

971833 

1014.59 

-20.78 

4.50 

7101 

971846 

71.913 

147.766 

3 

971852 

1015.47 

-20.92 

4.50 

7101 

972006 

71.906 

147.760 

2 

972009 

1016.69 

-21.32 

5.00 

7101 

972027 

71.908 

147.774 

3 

972033 

1017.47 

-21.22 

5.00 

7101 

972146 

71.899 

147.772 

3 

972152 

1019.94 

-21.36 

5.50 

7101 

972207 

71.901 

147.774 

2 

972207 

1019.94 

-21.36 

5.50 

7101 

972326 

71.890 

147.776 

3 

972328 

1021.81 

-21.06 

5.00 

7101 

972348 

71.891 

147.781 

2 

972354 

1022.53 

-20.78 

5.50 

7101 

98  104 

71.880 

147.790 

2 

98  109 

1024.06 

•20.62 

5.50 

7101 

98  128 

71.884 

147.780 

3 

98  136 

1024.66 

-20.62 

5.75 

7101 

98  245 

71.874 

147.794 

2 

98  251 

1026.09 

•20.78 

5.75 

7101 

98  312 

71.875 

147.798 

2 

98  316 

1026.59 

•20.74 

5.00 

7101 

98  425 

71.871 

147.785 

2 

98  431 

1027.47 

-21.14 

4.50 

7101 

98  425 

71.871 

147.785 

2 

98  455 

1027.91 

-21.32 

4.50 

7101 

98  604 

71.866 

147.795 

3 

98  609 

1028.41 

-21.84 

4.00 

7101 

98  748 

71.862 

147.804 

2 

98  752 

1029.63 

-22.10 

4.00 

7101 

98  748 

71.862 

147.804 

2 

98  933 

1030.66 

-22,58 

4.00 

7101 

98  748 

71.862 

147.804 

2 

961007 

1030.78 

-22.58 

3.25 

7101 

981151 

71.855 

147.775 

2 

981149 

1031.75 

-24.28 

3.25 

7101 

981335 

71.847 

147.805 

3 

961339 

1032.41 

-25.42 

4.00 

7101 

981442 

71.838 

147.782 

1 

961445 

1032.97 

-25.38 

3.00 

7101 

981515 

71.836 

147.771 

2 

981519 

1033.19 

-25.68 

3.00 

7101 

981624 

71.830 

147.798 

2 

961628 

1033.63 

•25.72 

3.00 

7101 

981657 

71.838 

147.798 

3 

961701 

1033.69 

•25.60 

3.00 

7101 

981808 

71.838 

147.799 

2 

981809 

1033.91 

'24.94 

3.50 

7101 

981834 

71.842 

147.799 

2 

961837 

1034.06 

-24.80 

3,25 

7101 

981948 

71.832 

147.792 

2 

981952 

1034.50 

•24.06 

3.00 

7101 

982015 

71.834 

147.796 

3 

962021 

1034.84 

-23.80 

3.25 

7101 

982124 

71.832 

147.800 

2 

962130 

1035.34 

-23.54 

3.25 

7101 

982155 

71.831 

147.792 

2 

982157 

1035.34 

-23.50 

3.50 

7101 

982305 

71.828 

147.802 

2 

982309 

1035.66 

-23.14 

3.50 

7101 

982336 

71.827 

147.805 

2 

962337 

1035.72 

-22,92 

3.50 

7101 

99  44 

71.825 

147.808 

3 

99  49 

1036.16 

-22.54 

3.00 

7101 

99  118 

71.826 

147.807 

3 

99  118 

1036.28 

-22.40 

3.00 

7101 

99  224 

71.821 

147.825 

2 

99  230 

1036.22 

-22.24 

2.25 

7101 

99  300 

71.825 

147.810 

2 

99  304 

1036.16 

-22.58 

2.75 

7101 

99  403 

71.826 

147,817 

2 

99  409 

1035.88 

-22.58 

1.50 

7101 

99  544 

71.824 

147.830 

3 

99  551 

1036.38 

-25.42 

0.00 

7101 

99  726 

71.821 

147.840 

2 

99  730 

1036.50 

-26.12 

1.25 

7101 

99  726 

71.821 

147.840 

2 

99  813 

1036.59 

-26.42 

1.00 

7101 

99  909 

71,830 

147.808 

1 

99  912 

1036.66 

-26.82 

0.50 

7101 

99  956 

71.841 

147.848 

1 

991000 

1036.75 

-27.12 

0.75 

7101 

991141 

71.825 

147.862 

2 

991139 

1036.61 

-26.96 

1.00 

7101 

991323 

71,821 

147.872 

2 

991328 

1036.38 

-25.82 

1.50 

7101 

991418 

71.835 

147.984 

1 

991421 

1036.00 

-26.78 

1.50 

7101 

991418 

71.835 

147.984 

1 

991509 

1035.86 

-26.42 

1.50 

7101 

991602 

71.823 

147.866 

3 

991607 

1035.56 

-25.72 

1.50 

U  DtR 
3».52 

325.53 
34t.00 
340.99 

352.23 
353.63 

352.24 
352.23 
348.00 
348.00 
350.81 
343.78 

340.96 
339.55 
338.14 

339.54 

335.32 
336.74 

335.33 
332.50 

325.53 
335.31 
324.08 
325.48 
340.95 

340.97 

332.52 
336.72 

339.53 
346.57 
345.16 
342.35 
340.94 
342.35 
340.94 

339.53 
350.77 
357.80 

11.86 

16.07 

10.45 

324.03 

30.11 

70.95 

90.60 

120.12 

108.84 

122.88 

125.62 

129.76 

12S.43 
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BUOY 

LOCTIH 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

TIDI 

991645 

71.819 

147.875 

3 

991649 

1035.44 

-a. 42 

2.00 

124.29 

7101 

991745 

71.821 

147.884 

3 

991749 

1035.22 

•24.24 

2.00 

ia.68 

7101 

991823 

71.8a 

147.883 

2 

991824 

1035.22 

-a.68 

i.a 

132.71 

7101 

991823 

71.8a 

147.883 

2 

991931 

1034.a 

•a.58 

2.a 

127.08 

7101 

992003 

71.821 

147.898 

2 

992009 

1034.72 

-a.36 

3.a 

127.07 

7101 

992105 

71.821 

147.900 

3 

992109 

1034.34 

-22.U 

3.00 

132.69 

7101 

992143 

71.8a 

147.900 

3 

992149 

1034.06 

•22.24 

4.00 

129.87 

7101 

992243 

71.8a 

147.912 

3 

992249 

1033.91 

•21.92 

4.50 

132.68 

7101 

9923a 

71.827 

147.903 

2 

992330 

1033.91 

•21.66 

4.50 

132.68 

7101 

100  22 

71.824 

147.9a 

2 

100 

24 

1033.a 

•21.58 

4.00 

ia.45 

7101 

100  106 

71.827 

147.931 

2 

100 

109 

1032.97 

•21.22 

4.50 

127.02 

7101 

100  202 

71.828 

147.943 

2 

100 

209 

1032.53 

•21.32 

4.a 

127.01 

7101 

100  247 

71.827 

147.940 

3 

100 

a2 

1032.69 

•21.26 

4.50 

127.01 

7101 

100  247 

71.827 

147.940 

3 

100 

348 

1031.97 

-21.36 

3.00 

122.79 

7101 

100  430 

71.776 

148.029 

1 

100 

433 

1031.88 

-21.92 

3. a 

122.a 

7101 

100  522 

71.832 

147.956 

3 

100 

sa 

1031.59 

-22.24 

5.00 

121.32 

7101 

100  704 

71  .a3 

147.9a 

3 

100 

709 

1031.09 

-a.i4 

5. so 

122.76 

7101 

100  847 

71  .M9 

147.968 

1 

100 

849 

1030.78 

-24.54 

5.00 

129.83 

7101 

100  944 

71.834 

147.974 

1 

100 

945 

1030.94 

-24.32 

4.a 

ia.38 

7101 

1(»1128 

71  .a9 

147.990 

2 

1001133 

1030.72 

•a.42 

3.25 

117,11 

7101 

1001311 

71.07 

148.008 

2 

1001309 

1030.50 

-a.42 

4.50 

118.50 

7101 

1001311 

71.837 

148.008 

2 

1001400 

1030.72 

-a. 56 

4.a 

118.48 

7101 

1001311 

71.837 

148.008 

2 

1001457 

1030.72 

-a.42 

3.50 

114.26 

7101 

1001540 

71.835 

148.017 

3 

1001545 

1030.59 

-26.12 

2. a 

100.20 

7101 

1001632 

71.834 

148.014 

2 

1001637 

1030.72 

-a. 20 

2.a 

94.57 

7101 

1001725 

71.833 

148.029 

3 

1001728 

1030.59 

-a.38 

2.a 

103.00 

7101 

1001811 

71.839 

148.022 

2 

1001816 

1030.94 

-24.18 

3.a 

104.40 

7101 

1001811 

71.839 

148.022 

2 

1001907 

1030.88 

-a.46 

2.a 

105.81 

7101 

1001951 

71.836 

148.027 

2 

1001957 

1030.72 

-22.24 

5.50 

118.46 

7101 

1002045 

71.833 

148.035 

3 

1002049 

1030.50 

■21.92 

5.00 

118.45 

7101 

1002132 

71.833 

148.038 

3 

1002134 

1030.59 

-21.92 

4.00 

104.38 

7101 

1002222 

71.831 

148.040 

3 

1002228 

1030.88 

•22.02 

4.00 

105.79 

7101 

1002224 

71.830 

148.042 

1 

iooai8 

1030.94 

•21.26 

4.a 

102.97 

7101 

101  1 

71.833 

148.055 

2 

101 

7 

1030.88 

-21.48 

4.a 

100.15 

7101 

101  52 

71.833 

148.048 

3 

101 

58 

1030.94 

-21.44 

4.50 

87.49 

7101 

101  144 

71.831 

148.078 

2 

101 

143 

1(00.94 

-21,74 

5.00 

97.32 

7101 

101  va 

71.829 

148.066 

3 

101 

a9 

1031.00 

-21.88 

5.a 

95.90 

7101 

101  a5 

71.829 

148.066 

3 

101 

327 

1031.00 

-21.84 

6.00 

98.72 

7101 

101  as 

71.829 

148.066 

3 

101 

419 

1031.16 

-22.10 

6.a 

100.13 

7101 

101  501 

71.829 

148.080 

3 

101 

507 

1031.09 

-22.18 

6.00 

101 .53 

7101 

101  643 

71.829 

148.091 

3 

101 

648 

1031.53 

•22.36 

6.a 

95.88 

7101 

101  8a 

71.826 

148.092 

1 

101 

828 

1032.03 

-22.54 

6.00 

94.60 

7101 

101  8a 

71.826 

148.092 

1 

101 

931 

1032.47 

-22.80 

5.00 

88.84 

7101 

1011116 

71.824 

148.108 

2 

1011119 

1032.97 

-a.68 

5,a 

86.02 

7101 

1011259 

71.822 

148.107 

3 

1011301 

1033.47 

-24.32 

6.00 

84.61 

7101 

1011259 

71.822 

148.107 

3 

1011336 

1033.  a 

-24.72 

5.50 

83.20 

7101 

1011259 

71.822 

148.107 

3 

1011436 

1033.91 

-24.28 

6.50 

83.20 

7101 

1011519 

71.819 

148.122 

3 

1011521 

1034.22 

-24.72 

6.00 

76.16 

7101 

1011621 

71.815 

148.108 

3 

10116a 

1034.22 

-a.42 

6.00 

74. a 

7101 

1011703 

71.815 

148.113 

3 

1011707 

1034,50 

-a. 02 

5.25 

71.95 

7101 

101ia9 

71 .816 

148.118 

2 

1011806 

1034.56 

-a.02 

5.50 

69.13 

4S6 
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PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7101 

1011843 

71.815 

148.121 

2 

1011848 

1035.00 

-24.72 

5.75 

66.31 

7101 

1012021 

71.813 

148.114 

2 

1012027 

1035.34 

-24.02 

4.00 

55.06 

7101 

1012119 

71.810 

148.115 

3 

1012125 

1035.56 

-24.02 

4.50 

53.66 

7101 

1012201 

71.810 

148.115 

3 

1012207 

1035.56 

-23.46 

4.50 

55.06 

7101 

1012203 

71.809 

148.115 

1 

1012306 

1035.66 

-23.32 

5.00 

53.66 

7101 

1012340 

71.810 

148.113 

2 

1012346 

1035.66 

-22.80 

4.25 

49.44 

7101 

102  41 

71.808 

148.111 

3 

102 

48 

1035.66 

-22.58 

4.75 

46.63 

7101 

102  119 

71.804 

148.117 

3 

102 

124 

1035.66 

-22.76 

4.50 

43.82 

7101 

102  223 

71.805 

148.103 

2 

102 

227 

1035.44 

-23.32 

3.50 

42.42 

7101 

102  300 

71.802 

148.123 

2 

102 

306 

1035.44 

-23.62 

4.75 

38.19 

7101 

102  406 

71.799 

148.105 

1 

102 

409 

1035.28 

-24.02 

4.25 

36.78 

7101 

102  440 

71.805 

148.101 

2 

102 

446 

1035.28 

-24.72 

3.50 

32.58 

7101 

102  619 

71.804 

148.102 

3 

102 

624 

1035.00 

-25,72 

3.25 

29.77 

7101 

102  804 

71.798 

148.110 

2 

102 

807 

1034.72 

-26.86 

2.50 

13.09 

7101 

102  804 

71.798 

148.110 

2 

102 

921 

1034.06 

-27.38 

1,75 

357,42 

7101 

102  804 

71.798 

148.110 

2 

102 

948 

1034.00 

-27,52 

2.50 

351.79 

7101 

1021102 

71.797 

148.098 

1 

1021106 

1033.25 

-27.52 

2.25 

341.95 

7101 

1021246 

71.799 

148.110 

3 

1021251 

1031.25 

-28.52 

2.75 

313.83 

7101 

1021247 

71.799 

148.110 

2 

1021315 

1030.78 

-28.70 

3.25 

318.04 

7101 

1021247 

71.799 

148.110 

2 

1021433 

1029.84 

-28.52 

4.50 

315.23 

7101 

1021458 

71.789 

148.063 

2 

1021501 

1029.34 

-28.U 

4.50 

315.26 

7101 

1021609 

71.796 

148.092 

2 

1021609 

1028.34 

-27.86 

4.75 

318.08 

7101 

1021640 

71.795 

148.086 

3 

1021645 

1027,19 

•26.90 

5,50 

313.85 

7101 

1021749 

71.792 

148.090 

3 

1021754 

1025.94 

-26.12 

6.25 

309.63 

7101 

1021822 

71.790 

148.078 

2 

1021827 

1025.81 

•25.78 

6.50 

304.01 

7101 

1021927 

71.792 

148.066 

2 

1021933 

1024.66 

•24.32 

6.25 

305.43 

7101 

1022003 

71.787 

148.067 

2 

1022008 

1024.44 

-23.98 

6.25 

304.03 

7101 

1022105 

71.783 

148.054 

3 

1022109 

1022.97 

-22.50 

6.25 

299.82 

7101 

1022142 

71.782 

148.057 

3 

1022147 

1021.91 

-21.18 

6.00 

299.83 

7101 

1022142 

71.782 

148.057 

3 

1022254 

1020.75 

-19.78 

5.50 

302.64 

7101 

1022320 

71.775 

148.052 

3 

1022326 

1020.22 

-19.04 

4.50 

308.27 

7101 

103  29 

71.776 

148.035 

3 

103 

35 

1019.06 

-19.12 

4.50 

330.78 

7101 

103  59 

71.773 

148.038 

3 

103 

105 

1018.84 

-19.38 

5.00 

330.79 

7101 

103  211 

71.770 

148.027 

3 

103 

217 

1016.97 

-19,78 

5.50 

342.05 

7101 

103  239 

71.769 

148.037 

2 

103 

245 

1016,59 

-20.14 

5.00 

343.45 

7101 

103  353 

71.774 

148.006 

1 

103 

356 

1015.66 

-20.44 

4.25 

347.69 

7101 

103  419 

71.771 

148.006 

2 

103 

426 

1015.38 

-20.96 

3.50 

346.30 

7101 

103  419 

71.771 

148.006 

2 

103 

538 

1014.94 

-21.84 

3.00 

339.27 

7101 

103  559 

71.768 

148.005 

3 

103 

60S 

1014.50 

-22.24 

3.00 

339.27 

7101 

103  742 

71.773 

148.008 

2 

103 

745 

1013.50 

-24.06 

3.00 

342.08 

7101 

103  742 

71.773 

148.008 

2 

103 

V09 

1013.06 

-23.62 

3.00 

350.64 

7101 

103  742 

71.773 

148.008 

2 

103 

924 

1012.63 

-23.42 

2.25 

349.11 

7101 

1031050 

71.773 

148.022 

2 

1031054 

1011,91 

-22.54 

2.00 

329.41 

7101 

1031235 

71.768 

148.036 

2 

1031238 

1010.97 

-22.58 

2.25 

309.71 

7101 

1031417 

71.771 

148.037 

2 

1031421 

1009.75 

-22.92 

3.00 

309.70 

7101 

1031435 

71.773 

148.042 

1 

1031438 

1009.75 

-22.92 

3.00 

309.69 

7101 

1031557 

71.767 

148.012 

2 

1031602 

1008.72 

-24.90 

2.50 

291.43 

7101 

1031617 

71.766 

148.026 

2 

1031621 

1008.66 

-24.80 

2.50 

291.44 

7101 

1031737 

71.772 

148.024 

3 

1031739 

1008.13 

-24.32 

3.25 

295.65 

7101 

1031759 

71.769 

148.020 

3 

1031805 

1007.72 

-23.62 

3.00 

290.03 

7101 

1031915 

71.769 

148.016 

2 

1031920 

1007.34 

-22.84 

3.25 

270.35 

459 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIM 

MESS 

AIR  T 

U  SPO 

W  DIR 

7101 

1031941 

71.767 

148.017 

2 

1031947 

1007,13 

•22.54 

3.25 

275.97 

7101 

1032056 

71.769 

148.020 

3 

1032102 

1006.75 

-22.10 

3.50 

264.72 

7101 

1032119 

71.770 

148.019 

3 

1032124 

1006.69 

'21.92 

3.50 

257.69 

7101 

1032235 

71.772 

148.010 

2 

1032239 

1006.47 

•21.22 

3.25 

242.23 

7101 

1032259 

71.769 

148.021 

3 

1032305 

1006.47 

'21.06 

4.25 

246.44 

7101 

104  17 

71.772 

148.014 

3 

104 

23 

1006.41 

•19.7* 

3.75 

219.72 

7101 

104  37 

71.772 

148.019 

3 

104 

38 

1006.41 

-19.7* 

3,75 

219.72 

7101 

104  159 

71.774 

148.014 

3 

104 

205 

1006.13 

•19.74 

3.50 

225.35 

7101 

104  217 

71.772 

148.025 

3 

104 

223 

1006.25 

•19.78 

2.75 

216.91 

7101 

104  341 

71.771 

148.024 

2 

104 

344 

1006.34 

•21.32 

1.50 

204.24 

7101 

104  341 

71.771 

148.024 

2 

104 

359 

1006.34 

•21.32 

1.50 

204.24 

7101 

104  538 

71.774 

148.013 

2 

104 

526 

1006.47 

-23.36 

1.75 

190.19 

7101 

104  538 

71.774 

148.013 

2 

104 

539 

1006.47 

'23.36 

1.75 

190.20 

7101 

104  720 

71.780 

148.032 

3 

104 

721 

1007.06 

•25.46 

1.50 

204.25 

7101 

104  902 

71.772 

148.034 

1 

104 

854 

1007.50 

-26.12 

1.00 

188.81 

7101 

104  902 

71.772 

148.034 

1 

104 

905 

1007.50 

-26.12 

1.00 

185.95 

7101 

1041039 

71.777 

148.052 

1 

1041042 

1008.50 

-26.16 

1.00 

195.7* 

7101 

1041222 

71.778 

148.068 

1 

1041224 

1009.16 

-27,52 

1.00 

163.42 

7101 

1041402 

71.781 

148.078 

2 

1041409 

1009.66 

-27.82 

1.25 

150.74 

7101 

1041414 

71.774 

148.044 

1 

1041415 

1009.81 

-27.7* 

1.25 

152.17 

7101 

1041545 

71.780 

148.072 

2 

1041550 

1010.47 

-28.34 

1.50 

138.11 

7101 

1041556 

71.779 

148.075 

3 

1041600 

1010.47 

-28.34 

1,50 

138.09 

7101 

1041724 

71.782 

148.076 

2 

1041726 

1011.41 

-26.42 

1.00 

138.08 

7101 

1041739 

71.777 

148.074 

3 

1041739 

1011.41 

-26.42 

1.00 

138.09 

7101 

1041903 

71.782 

148.073 

2 

1041909 

1012.41 

'24.20 

1.25 

129.65 

7101 

1041903 

71.782 

148.073 

2 

1041924 

1012.78 

•23.62 

1.50 

124.03 

7101 

1042044 

71.781 

148.076 

2 

1042050 

1014.06 

-21.92 

2.25 

143.71 

7101 

1042059 

71.778 

148.083 

3 

1042103 

1014.06 

-21.92 

2.25 

143.70 

7101 

1042224 

71.779 

148.081 

2 

1042230 

1015.38 

-20.14 

2.75 

143.70 

7101 

1042238 

71.778 

148.083 

3 

1042239 

1015.38 

-20.14 

2.75 

143.70 

7101 

105  4 

71.779 

148.090 

2 

105 

9 

1016.03 

-19.18 

3.25 

135.26 

7101 

105  17 

71.778 

148.095 

2 

105 

23 

1016.31 

-18.74 

3.25 

135.25 

7101 

105  145 

71.780 

148.096 

3 

105 

151 

1017.03 

-19.12 

3.00 

135.25 

7101 

105  156 

71.778 

148.100 

3 

105 

202 

1017.03 

-19.12 

3.00 

135.24 

7101 

105  329 

71.778 

148.094 

2 

105 

333 

1017.75 

-19.7* 

4.00 

128.21 

7101 

105  329 

71.778 

148.094 

2 

105 

339 

1017.75 

-19.7* 

4.00 

128.22 

7101 

105  517 

71.780 

148.101 

3 

105 

514 

1018.56 

-21.32 

4.00 

138.06 

7101 

105  517 

71,780 

148.101 

3 

105 

523 

1018.56 

'21.32 

4.00 

138.05 

7101 

105  658 

71,779 

148.112 

3 

105 

703 

1019.22 

-22.06 

4.00 

132.42 

7101 

105  841 

71.779 

148.147 

1 

105 

844 

1020.16 

-22.76 

3.50 

125.38 

7101 

105  841 

71.779 

148.147 

1 

105 

842 

1020.16 

-22,76 

3.50 

122.52 

7101 

1051026 

71.785 

148.134 

1 

1051026 

1021.03 

-22.58 

4.75 

128.16 

7101 

1051026 

71.785 

148.134 

1 

1051030 

1021.03 

-22.58 

4.50 

128.17 

7101 

1051212 

71.779 

148.139 

2 

1051214 

1021.53 

-22.44 

4.50 

123,94 

7101 

1051352 

71.780 

148.156 

2 

1051353 

1021.97 

-22.24 

4.50 

116.90 

7101 

1051352 

71,780 

148.156 

2 

1051356 

1021.97 

-22.24 

4.50 

116.89 

7101 

1051533 

71.780 

148.148 

2 

1051536 

1022.63 

-22.24 

4.50 

116.89 

7101 

1051535 

71,781 

148.139 

2 

1051539 

1022.63 

'22.24 

4.50 

116.90 

7101 

1051714 

71.779 

148.152 

3 

1051718 

1023.06 

-20.56 

6.50 

107.06 

7101 

1051718 

71.780 

148.1U 

2 

1051723 

1023.06 

•20.56 

6.50 

107,05 

7101 

1051851 

71.781 

148.161 

2 

1051857 

1023.19 

-19.18 

7.50 

109.86 

460 


BUOY 

LOOT  IN 

LAT 

LONC 

QUAi 

OATTIN 

PBESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

7101 

1051SS1 

71.781 

148.161 

2 

1051903 

1023.19 

-19.18 

7.b0 

109.85 

7101 

10S2032 

71.780 

148.169 

2 

1052038 

1023.56 

-18.34 

7.25 

111.25 

7101 

10S2040 

71.776 

148.165 

3 

1052039 

1023.56 

-18.34 

7.25 

111.25 

7101 

10S2212 

71.781 

148.189 

2 

1052218 

1023.50 

-17,12 

7.50 

105.61 

7101 

10S2218 

71.780 

148.187 

2 

1052223 

1023.50 

-17.12 

7.50 

105.60 

7101 

10S23S6 

71.780 

148.211 

3 

106 

2 

1023.41 

-16.94 

8.00 

104.18 

7101 

1052353 

71.783 

148.203 

2 

1052359 

1023.41 

-16.94 

8.00 

104.17 

7101 

106  133 

71.785 

148.229 

3 

106 

136 

1023.34 

-16.94 

7.00 

99.93 

7101 

106  136 

71.780 

148.244 

2 

106 

139 

1023.34 

•16.94 

7,00 

99.91 

7101 

106  315 

71.776 

148.295 

2 

106 

321 

1023.19 

-18.52 

7,50 

98.46 

7101 

106  316 

71.785 

148.249 

2 

106 

318 

1023.19 

-18.52 

7.50 

96.46 

7101 

106  455 

71.786 

148.268 

3 

106 

459 

1023.06 

-19.96 

7.50 

96.47 

7101 

106  455 

71.786 

148.268 

3 

106 

500 

1023.06 

-19.96 

7.50 

96.46 

7101 

106  634 

71.783 

148.289 

3 

106 

638 

1022.84 

-21.74 

7.00 

94.23 

7101 

105  841 

71.779 

148.147 

1 

105 

844 

1020.16 

-22.76 

3.50 

125.38 

7101 

105  841 

71.779 

148.147 

1 

105 

842 

1020.16 

-22.76 

3.50 

122.52 

7101 

1051026 

71.785 

148.134 

1 

1051026 

1021.03 

-22.58 

4.75 

128.16 

7101 

1051026 

71,785 

148.134 

1 

1051030 

1021.03 

-22.58 

4.50 

128.17 

7101 

1051212 

71.779 

148.139 

2 

1051214 

1021.53 

-22.44 

4.50 

123.94 

7101 

1051352 

71.780 

148.156 

2 

1051353 

1021.97 

-22.24 

4.50 

116.90 

7101 

1051352 

71.780 

148.156 

2 

1051356 

1021.97 

•22.24 

4.50 

116.89 

7101 

1051533 

71.780 

148.148 

2 

1051536 

1022.63 

-22.24 

4.50 

116.89 

7101 

1051535 

71.781 

148. 139 

2 

1051539 

1022.63 

-22.24 

4.50 

116.90 

7101 

1051714 

71.779 

148.152 

3 

1051718 

1023.06 

•20.56 

6.50 

107.06 

7101 

1051718 

71.780 

148. 1U 

2 

1051723 

1023.06 

-20.56 

6.50 

107,05 

7101 

1051851 

71.781 

148.161 

2 

1051857 

1023.19 

-19.18 

7.50 

109.86 

7101 

1051851 

71,781 

148.161 

2 

1051903 

1023.19 

-19.18 

7.50 

109.85 

7101 

1052032 

71.780 

148.169 

2 

1052038 

1023.56 

•18.34 

7.25 

111.25 

7101 

1052040 

71.776 

148.165 

3 

1052039 

1023.56 

-18.34 

7.25 

111.25 

7101 

1052212 

71.781 

148.189 

2 

1052218 

1023.50 

-17.12 

7.50 

105.61 

7101 

1052218 

71,780 

148.187 

2 

1052223 

1023.50 

-17.12 

7.50 

105.60 

7101 

1052356 

71.780 

148.211 

3 

106 

2 

1023.41 

-16.94 

8.00 

104.18 

7101 

1052353 

71.783 

148.203 

2 

1052359 

1023.41 

-16.94 

8.00 

104.17 

7101 

106  133 

71.785 

148.229 

3 

106 

136 

1023.34 

-16.94 

7,00 

99.93 

7101 

106  136 

71.780 

148.244 

2 

106 

139 

1023.34 

-16.94 

7.00 

99,91 

7101 

106  315 

71.776 

148.295 

2 

106 

321 

1023.19 

-18.52 

7.50 

96.46 

7101 

106  316 

71,785 

148.249 

2 

106 

318 

1023.19 

-18.52 

7.50 

96.46 

7101 

106  455 

71.786 

148.268 

3 

106 

459 

1023.06 

-19.96 

7.50 

96.47 

7101 

106  455 

71.786 

148.268 

3 

106 

500 

1023.06 

-19.96 

7.50 

96.46 

7101 

106  634 

71.783 

148.289 

3 

106 

638 

1022.84 

-21,74 

7.00 

94.23 

7101 

106  820 

71.788 

148.300 

1 

106 

823 

1022.53 

-22.76 

6.75 

95.54 

7101 

106  820 

71.^ 

148.300 

1 

106 

830 

1022.53 

-22.76 

6.75 

92.80 

7101 

1061013 

71.785 

148.296 

2 

1061002 

1022,47 

-23.54 

6.75 

95.61 

7101 

1061013 

71.785 

148.296 

2 

1061017 

1022.63 

•23.46 

6.75 

95.61 

7101 

1061157 

71.785 

148.318 

3 

1061202 

1022.41 

-24.28 

7.00 

92.79 

7101 

1061339 

71.782 

148.327 

2 

1061330 

1022.25 

-24.32 

6.75 

94.17 

7101 

1061339 

71.782 

148.327 

2 

1061344 

1022.19 

-24.32 

7,00 

95.57 

7101 

1061522 

71.778 

148.309 

2 

1061526 

1021.97 

-23.62 

7.25 

91.37 

7101 

1061514 

71,770 

148.320 

1 

1061517 

1021.97 

-23.62 

7.25 

91.37 

7101 

1061657 

71.779 

148.340 

2 

1061659 

1021.69 

-22.24 

7.75 

94.16 

7101 

1061702 

71.782 

148.338 

3 

1061706 

1021.69 

-22.24 

7.75 

94.15 

461 


BUOY 

LOOT IN 

WT 

LONG 

QUAL 

DATUM 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7101 

1061838 

71.780 

148.346 

2 

1061839 

1021.47 

-19.96 

7.50 

98,37 

7101 

1061840 

71.785 

148.342 

2 

1061845 

1021.47 

•19.86 

7.50 

96.96 

7101 

1062016 

71.779 

148.360 

2 

1062021 

1021,19 

-18.96 

8.50 

98.36 

7101 

1062021 

71.780 

148.369 

3 

1062026 

1021.19 

-18.96 

8.50 

98.34 

7101 

1062021 

71.780 

148.369 

3 

1062157 

1012.28 

-2.06 

9.75 

258.64 

7101 

1062340 

71.781 

148.414 

2 

1062339 

1020.50 

•17.86 

9.25 

95.49 

7101 

1062335 

71.778 

148.418 

3 

1062339 

1020.50 

•17.86 

9.25 

95.46 

7101 

107  114 

71.778 

148.453 

3 

107 

120 

1019.72 

-17.82 

10.00 

98.25 

7101 

107  120 

71.779 

148.439 

3 

107 

127 

1019.72 

-17.82 

10.00 

98.23 

7101 

107  254 

71.778 

148.495 

2 

107 

300 

1019.66 

-17.86 

8.75 

99.61 

7101 

107  305 

71.784 

148.484 

2 

107 

309 

1019.72 

-17.86 

8.75 

99.58 

7101 

107  434 

71.784 

148.517 

2 

107 

439 

1019.28 

-18.42 

10.00 

103.79 

7101 

107  434 

71.784 

148.517 

2 

107 

450 

1019.50 

-18.60 

9.75 

103.77 

7101 

107  614 

71.786 

148.557 

3 

107 

617 

1019.22 

•18.48 

11.00 

103.74 

7101 

107  614 

71.786 

148.557 

3 

107 

753 

1019.06 

-20.56 

10.00 

96.68 

7101 

107  757 

71.787 

148.581 

2 

107 

800 

1019.06 

•20.56 

10.00 

99.22 

7101 

107  757 

71.787 

148.581 

2 

107 

941 

1018.34 

-20.04 

11.50 

100.87 

7101 

1071001 

71.792 

148.638 

2 

1071005 

1018.34 

•20.04 

11.50 

100.84 

7101 

1071146 

71.787 

148.684 

3 

1071147 

1017.56 

-20.52 

12.00 

100.77 

7101 

1071327 

71.793 

148.721 

2 

1071308 

1017.91 

-20.66 

10.50 

99.31 

7101 

1071327 

71.793 

148.721 

2 

1071333 

1017.84 

-20.08 

11.50 

103.50 

7101 

1071451 

71.795 

148.751 

2 

1071454 

1017.56 

•18.68 

12.50 

102.08 

7101 

1071451 

71.795 

148.751 

2 

1071509 

1017,56 

-18.68 

12.50 

102.06 

7101 

1071636 

71.795 

148.781 

2 

1071639 

1017.84 

-17.68 

12.75 

104.85 

7101 

1071648 

71.795 

148.815 

2 

1071654 

1017.19 

-17.94 

11.25 

99.19 

7101 

1071815 

71.796 

148.860 

2 

1071820 

1016.97 

-17.12 

13.25 

106.17 

7101 

1071827 

71.794 

148.865 

3 

1071833 

1016.97 

-17.12 

13.25 

106.13 

7101 

1071956 

71.792 

148.901 

2 

1072000 

1016.69 

•15.90 

14. » 

104.70 

7101 

1072009 

71.796 

148.931 

2 

1072009 

1016.69 

-15.90 

14.25 

104.66 

•'101 

1072136 

71.796 

148.979 

3 

1072139 

1016.69 

-14.50 

14. OC 

104.61 

7101 

1072147 

71.799 

148.985 

3 

1072153 

1016.53 

-14.50 

12.75 

100.36 

7101 

1072314 

71.798 

149.040 

3 

1072318 

1016.09 

•14.14 

13.50 

105.94 

7101 

1072327 

71.806 

149.024 

2 

1072327 

1016.09 

-14.14 

13.50 

105.92 

7101 

108  53 

71.801 

149.115 

3 

108 

59 

1015.47 

-13.96 

14.50 

107,27 

7101 

108  108 

71.805 

149.111 

3 

108 

117 

1015.47 

-13.66 

14.75 

105.81 

7101 

108  235 

^5.802 

149.196 

2 

108 

238 

1015.47 

-14.14 

14.25 

107.17 

7101 

108  252 

71.807 

149.190 

3 

108 

258 

1015.47 

-14.28 

13.50 

108.52 

7101 

108  411 

71.813 

149.232 

2 

108 

414 

1015.53 

-15.06 

14.25 

107.09 

7101 

108  436 

71.805 

149.290 

1 

108 

438 

1015.53 

-15.06 

14.25 

107.03 

7101 

108  734 

71.822 

149.381 

3 

108 

920 

1015.16 

-17.12 

13.75 

105.57 

7101 

108  949 

71.818 

149.453 

2 

108 

950 

1015.09 

-17.16 

13.50 

102.61 

7101 

1081133 

71.812 

149.534 

3 

1081137 

1015.09 

-16.86 

13.50 

105.32 

7101 

1081316 

71 .818 

149.593 

2 

1081322 

1015.16 

-16.76 

13.50 

105.23 

7101 

1081429 

71.827 

149.641 

1 

1081429 

1015.16 

-16.64 

13.50 

105.16 

7101 

1081610 

71.820 

149.678 

3 

1081614 

1015.31 

-16.64 

12.50 

106.52 

7101 

1081638 

71.817 

149.699 

3 

1081640 

1015.31 

-16.64 

12.50 

106.48 

7101 

1081755 

71.818 

149.745 

2 

1081759 

1015.59 

•16.24 

12.50 

103.62 

7101 

1081816 

71.819 

149.753 

2 

1081817 

1015.38 

-16.12 

12.50 

103.59 

7101 

1081956 

71.821 

149.812 

2 

1081940 

1015.31 

-15.76 

12.50 

107.76 

7101 

1081956 

71.821 

149.812 

2 

1082002 

1015.31 

-15.72 

12.25 

106.32 

7101 

1082115 

71.817 

149.849 

3 

1082120 

1015.25 

-15.02 

12.50 

106.30 
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BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

OUAL 

DATTIM 

MESS 

AIR  T 

w  sra 

W  OIR 

7101 

1082137 

71.820 

149.869 

3 

1082140 

1015.25 

-15.02 

12.50 

106.26 

7101 

1082253 

71.818 

149.916 

3 

1082259 

1015.16 

-14.18 

12.75 

107.62 

7101 

1082253 

71.818 

149.916 

3 

1082323 

1015.47 

-13.84 

12.00 

106.19 

7101 

109  32 

71.820 

149.978 

3 

109 

34 

1015.38 

-13.62 

11.25 

106.15 

7101 

109  58 

71.826 

149.983 

3 

109 

104 

1015.09 

-13.54 

11,50 

106.10 

7101 

109  212 

71.826 

150.043 

3 

109 

217 

1014.88 

-12.96 

11.50 

107,47 

7101 

109  240 

71.830 

150.048 

3 

109 

246 

1015.00 

-13.18 

12.25 

107.43 

7101 

109  240 

71.830 

150.048 

3 

109 

350 

1015.00 

-12.96 

11.25 

110.24 

7101 

109  424 

71.832 

150.103 

1 

109 

426 

1015.16 

-13.18 

11.50 

108.79 

7101 

109  856 

71.840 

150.217 

1 

109 

859 

1015.59 

-14.72 

10.00 

120.17 

7101 

109  936 

71.838 

150.166 

1 

109 

938 

1015.59 

-14.80 

10,50 

114.27 

7101 

1091120 

71.846 

150.299 

1 

1091123 

1015.75 

-15.62 

9.25 

118.44 

7101 

1091303 

71.843 

150.350 

3 

1091307 

1015.59 

-15.94 

9.00 

115.50 

7101 

1091407 

71.872 

150.491 

1 

1091410 

1015.66 

-16.12 

9.25 

112.57 

7101 

1091407 

71.872 

150.491 

1 

1091450 

1015.53 

-15.72 

9.50 

112.48 

7101 

1091550 

71.846 

150.401 

3 

1091553 

1015.38 

-15,72 

9,50 

112.54 

7101 

1091625 

71.851 

150.403 

2 

1091631 

1015.47 

-15.36 

9.00 

112.59 

7101 

1091730 

71.855 

150.431 

5 

1091737 

1015.47 

-14.84 

8.25 

113.96 

7101 

1091805 

71.855 

150.434 

1 

1091810 

1015.38 

-14.28 

7,75 

119.58 

7101 

1091805 

71 .855 

150.434 

1 

1091919 

1015.31 

-13.62 

8.50 

125.21 

7101 

1091946 

71.858 

150.473 

2 

1091950 

1015.31 

-13.26 

8.50 

123.78 

7101 

1092055 

71.862 

150.492 

3 

1092059 

1015.53 

-12.56 

8.50 

126.55 

7101 

1092125 

71.864 

150.510 

3 

1092131 

1015.47 

-12.48 

8,75 

129.34 

7101 

1092232 

71.867 

150.529 

3 

1092238 

1015.59 

-12.04 

8.75 

129.32 

7101 

1092233 

71.867 

150.530 

2 

1092308 

1015.53 

•11.88 

8.50 

132.12 

7101 

110  10 

71.874 

150.566 

2 

110 

16 

1015.53 

-10.82 

8.00 

133.50 

7101 

110  46 

71.880 

150.570 

3 

110 

52 

1015.75 

-10.82 

7.50 

134.88 

7101 

110  149 

71.879 

150.600 

2 

110 

153 

1015.88 

-10.00 

7.00 

137.67 

7101 

110  228 

71.888 

150.608 

2 

110 

234 

1015.81 

-10.38 

7.25 

137.65 

7101 

110  228 

71.888 

150.608 

2 

110 

337 

1015.81 

-10.16 

6.75 

140.45 

7101 

110  412 

71.893 

150,617 

1 

110 

413 

1015.88 

-10.12 

6.25 

140.45 

7101 

no  511 

71.899 

150.639 

3 

110 

510 

1015.66 

-10.38 

7.00 

139.02 

7101 

110  650 

71.902 

150.661 

1 

110 

653 

1016.03 

-10.48 

6.00 

138.99 

7101 

110  834 

71.912 

150.688 

2 

110 

838 

1015.88 

-10.74 

5.75 

146.37 

7101 

110  924 

71.913 

150.655 

1 

110 

925 

1015.88 

-10.82 

5.50 

134.75 

7101 

110  924 

71.913 

150.655 

1 

1101017 

1015.59 

-10.74 

5.00 

134.77 

7101 

1101107 

71.918 

150.721 

3 

1101108 

1015.66 

-10.86 

5.00 

140.35 

7101 

1101252 

71.924 

150.755 

2 

1101255 

1015.47 

-11.08 

4.00 

131.85 

7101 

1101345 

71.932 

150.771 

1 

1101346 

1015.16 

-11.38 

3.25 

124.78 

7101 

1101434 

71.929 

150.783 

2 

1101435 

1015.00 

-11.22 

3.50 

123.36 

7101 

1101528 

71.928 

150.778 

2 

1101529 

1014.88 

-11.22 

3.25 

126.17 

7101 

1101615 

71.929 

150.788 

2 

1101619 

1014.66 

-11.34 

3.50 

124.76 

7101 

1101710 

71.931 

150.803 

2 

1101714 

1014.44 

-11.18 

3.00 

123.34 

7101 

1101752 

71.932 

150.804 

3 

1101753 

1014.38 

-11.00 

3.00 

124.73 

7101 

1101852 

71.933 

150.820 

2 

1101856 

1014.28 

-10.90 

2.75 

119.10 

7101 

1101932 

71 .932 

150.824 

2 

1101938 

1014.16 

-10.38 

2.75 

120.49 

7101 

1102034 

71.930 

150.827 

2 

1102038 

1014.06 

-10.12 

3.00 

124.70 

7101 

1102113 

71 .931 

150.848 

2 

1102117 

1013.84 

-9.78 

3.00 

119.06 

7101 

1102212 

71.930 

150.847 

3 

1102210 

1013."7 

-9.78 

3.00 

112.02 

7101 

1102212 

71.930 

150.847 

3 

1102256 

1013.66 

-9.68 

2.00 

116.24 

710  i 

1102212 

71 .930 

150.847 

3 

1102352 

1013.44 

-9.42 

2.00 

109.21 

463 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

NESS 

AIR  T 

U  SN 

W  OIR 

7101 

111  34 

71.930 

150.866 

3 

111 

38 

1013.22 

•9.38 

2.00 

106.38 

7101 

111  129 

71.926 

150.872 

3 

111 

135 

1013.06 

-9.68 

2.25 

100.74 

7101 

111  216 

71,929 

150.887 

3 

111 

222 

1012.84 

-9.94 

2.50 

97.92 

7101 

111  310 

71.926 

150.889 

2 

111 

310 

1012.50 

-9.90 

2.75 

97,91 

7101 

111  358 

71.925 

150.899 

2 

111 

402 

1012.13 

-10.00 

2.50 

102.12 

7101 

111  449 

71.927 

150.894 

2 

111 

456 

1012.13 

-10.48 

1.50 

113.36 

7101 

111  449 

71,927 

150.894 

2 

111 

543 

1011.84 

-10.86 

2.25 

89.46 

7101 

111  628 

71.926 

150.908 

2 

111 

632 

1012.13 

-11,12 

1.50 

89.45 

7101 

111  812 

71.925 

150.908 

2 

111 

816 

1011.91 

-11.22 

1.50 

108.08 

7101 

111  812 

71.925 

150.908 

2 

111 

914 

1011.91 

-11.22 

0.75 

86.63 

7101 

111  812 

71.925 

150.908 

2 

111 

956 

1011,97 

-11.26 

1.00 

73.97 

7101 

1111055 

71.924 

150.921 

2 

1111059 

1011.84 

-11.U 

1.00 

96.46 

7101 

1111237 

71.926 

150.922 

3 

1111240 

1011.53 

-11,74 

2.25 

69.74 

7101 

1111239 

71.926 

150.922 

2 

1111325 

1011.63 

-12.22 

2.25 

95.05 

7101 

1111422 

71.927 

150.927 

2 

1111426 

1011.91 

-12.40 

2.25 

95.05 

7101 

1111507 

71.925 

150.923 

2 

1111510 

1011.69 

-12.U 

2.00 

86.61 

7101 

1111602 

71.925 

150.919 

2 

1111607 

1011.91 

-12.04 

1.25 

72.55 

7101 

1111650 

71.924 

150.937 

2 

1111652 

1011.69 

-12.22 

1.50 

68.32 

7101 

1111742 

71.925 

150.924 

3 

1111740 

1011.69 

-11.74 

1.50 

69.73 

7101 

1111829 

71 .924 

150.928 

2 

1111834 

1011.97 

-11.38 

1.50 

88.01 

7101 

1111920 

71.923 

150.924 

3 

1111926 

1011.84 

-10.82 

1.00 

73.95 

7101 

1112012 

71.923 

150.926 

2 

1112017 

1012.13 

-11.08 

1.50 

61.29 

7101 

1112100 

71.920 

150.925 

2 

1112105 

1012.25 

-10.56 

2.00 

69.73 

7101 

1112150 

71 ,922 

150.923 

3 

1112155 

1012.50 

•10.56 

2.00 

68.33 

7101 

1112241 

71.924 

150.914 

2 

1112247 

1012.50 

-10.56 

2.00 

99,27 

7101 

1112330 

71.921 

150.929 

2 

1112335 

1012.50 

-9.94 

1.50 

95,05 

7101 

112  21 

71 .921 

150.924 

3 

112 

28 

1012.63 

•9,68 

0.75 

96.45 

7101 

112  108 

71,920 

150.922 

2 

112 

110 

1012.63 

•8.98 

0.25 

69.74 

7101 

112  202 

71 .919 

150.927 

3 

112 

208 

1012.72 

-10.16 

1.00 

50.05 

7101 

112  247 

71.919 

150.932 

2 

112 

253 

1012.84 

•10.56 

1.25 

21.91 

7101 

112  347 

71.929 

150.935 

2 

112 

350 

1013.28 

•10.74 

1.25 

93.63 

7101 

112  428 

71.922 

150.920 

2 

112 

434 

1013.44 

-10.78 

1.00 

89.42 

7101 

112  428 

71.922 

150.920 

2 

112 

531 

1013.66 

-11.08 

0.75 

43.02 

7101 

112  607 

71.919 

150.937 

3 

112 

610 

1013.66 

-11,04 

0.75 

38.79 

7101 

112  751 

71.921 

150.931 

2 

112 

901 

1014.88 

-11.34 

0.00 

57.25 

7101 

112  751 

71.921 

150.931 

2 

112 

935 

1014.88 

-11.26 

0.00 

54.26 

7101 

1121044 

71 .919 

150.934 

2 

1121047 

1015.47 

-11.34 

0.00 

55.66 

7101 

1121228 

71.920 

150.938 

2 

1121226 

1016.03 

-11.38 

0.25 

62.69 

7101 

1121411 

71.921 

150.945 

2 

1121410 

1016.53 

-11.38 

0.75 

90.80 

7101 

1121US 

71.918 

150.931 

2 

1121U7 

1016.91 

-11.26 

0.50 

95.03 

7101 

1121550 

71.922 

150.932 

2 

1121550 

1017.25 

-10.74 

0.50 

90.82 

7101 

1121626 

71.921 

150.931 

3 

1121628 

1017.56 

-10.70 

0.50 

95.04 

7101 

1121730 

71 .921 

150.926 

3 

1121735 

1017.84 

-10.38 

1.00 

90.82 

7101 

1121808 

71.921 

150.939 

3 

1121810 

1017,91 

-10.04 

0.50 

51.44 

7101 

1121909 

71 .922 

150.936 

2 

1121908 

1018.22 

-9.30 

1.00 

79.56 

7101 

1121950 

71.918 

150.924 

2 

1121955 

1018.50 

-9.34 

1.00 

65.51 

7101 

1122049 

71.920 

150.938 

3 

1122055 

1018.84 

-9.38 

2.00 

86.60 

7101 

1122130 

71.919 

150.938 

3 

1122131 

1019.06 

-8.86 

1,75 

89.40 

7101 

1122230 

71.920 

150.942 

2 

1122235 

1019.U 

-8.50 

1.50 

95.03 

7101 

1122309 

71.919 

150.947 

2 

1122310 

1019.66 

-8.02 

1.00 

100.64 

7101 

113  8 

71.921 

150.942 

2 

113 

10 

1020.16 

-8.28 

1.50 

79.55 

464 


BUOY 

LOOT  IN 

LAY 

LOlU 

QUAL 

DATTIM 

MESS 

AIR  T 

W  SM 

U  DIR 

7101 

113  47 

71.920 

150.951 

3 

113 

52 

1020.U 

-8.32 

1.25 

65.49 

7101 

113  150 

71.921 

150.949 

3 

113 

156 

1020.66 

-9.68 

1.50 

92.20 

7101 

113  225 

71.922 

150.956 

3 

113 

232 

1020.81 

-10.74 

1.50 

87.98 

7101 

113  334 

71.929 

150.960 

2 

113 

338 

1021.09 

-11.00 

1.50 

83.75 

7101 

113  334 

71.929 

150.960 

2 

113 

410 

1021.19 

-11.34 

1.50 

87.97 

7101 

113  334 

71.929 

150.960 

2 

113 

519 

1021.81 

•13.32 

1.25 

93.59 

7101 

113  546 

71.923 

150.955 

3 

113 

550 

1021.91 

•14.14 

0.50 

72.50 

7101 

113  913 

71.907 

151.097 

1 

113 

914 

1023.34 

-10.86 

1.50 

111.94 

7101 

1131030 

71.926 

150.998 

2 

1131034 

1023.78 

-11.34 

1.50 

111.76 

7101 

1131215 

71.922 

150.994 

3 

1131219 

1024.28 

-12.14 

2.50 

123.08 

7101 

1131357 

71.925 

151.010 

2 

1131402 

1024.66 

-12.22 

2.50 

120.26 

7101 

1131423 

71.913 

150.988 

1 

1131426 

1024.78 

-12.22 

2.25 

116.04 

7101 

1131538 

71.925 

151.016 

2 

1131540 

1025.16 

-13.26 

3.00 

116.04 

7101 

1131605 

71.923 

151.025 

3 

1131610 

1025.38 

-13.80 

3.00 

118.83 

7101 

1131717 

71.926 

151.033 

2 

1131722 

1026.09 

•14.14 

3.25 

130.07 

7101 

1131747 

71.927 

151.039 

3 

1131753 

1026.16 

-14.14 

3.00 

130.06 

7101 

1131857 

71 .926 

151.046 

3 

1131902 

1026.38 

-14.58 

2.50 

121.61 

7101 

1131857 

71 .926 

151.046 

3 

1131934 

1026.88 

-15.20 

2.50 

124.42 

7101 

1132037 

71.927 

151.059 

3 

1132040 

1027.09 

-15.10 

2.50 

115.97 

7101 

1132109 

71 .926 

151.056 

2 

1132110 

1027.31 

-14.76 

2.50 

118.78 

7101 

1132217 

71.929 

151.078 

2 

1132223 

1027.81 

-14.18 

2.25 

107.52 

7101 

1132248 

71.930 

151.081 

3 

1132253 

1027.97 

-13.96 

2.50 

108.91 

7101 

1132357 

71 .935 

151.082 

2 

114 

2 

1028.19 

-13.54 

3.50 

118.75 

7101 

114  26 

71.932 

151.097 

2 

114 

25 

1028.41 

-13.10 

2.50 

117.33 

7101 

114  139 

71.935 

151.102 

3 

114 

140 

1028.63 

-14.58 

2.00 

120.13 

7101 

114  205 

71.935 

151.110 

3 

114 

210 

1028.78 

-13.U 

2.50 

120.12 

7101 

114  322 

71.933 

151.113 

2 

114 

326 

1029.00 

-14. U 

3.00 

122.93 

7101 

114  322 

71.933 

151.113 

2 

114 

352 

1029.13 

-14.66 

3.00 

122.93 

7101 

114  526 

71.939 

151.120 

3 

114 

507 

1029.34 

•16.06 

2.25 

118.70 

7101 

114  526 

71.939 

151.120 

3 

114 

531 

1029.50 

•16.06 

2.00 

125.73 

7101 

114  705 

71.935 

151.120 

1 

114 

708 

1029.78 

•16.64 

1.50 

124.33 

7101 

114  850 

71.947 

151.123 

1 

114 

835 

1029.84 

-16.24 

1.50 

134.42 

7101 

114  850 

71.947 

151.123 

1 

114 

853 

1030.06 

-15.62 

2.25 

128.54 

7101 

1141018 

71 .954 

151.213 

1 

1141020 

1030.44 

-16.50 

1.50 

131.29 

7101 

1141203 

71.937 

151.159 

3 

114ia)7 

1030.66 

-19.78 

1.50 

128.46 

7101 

1141344 

71.938 

151.154 

3 

1141350 

1030.72 

-22.58 

1.50 

122.87 

7101 

1141344 

71.938 

151.1*i4 

3 

1141402 

1030.72 

-22.58 

1.50 

122.88 

7101 

1141526 

71.935 

151.142 

2 

1141531 

1031.16 

-22.14 

0.00 

104.60 

7101 

1141544 

71.937 

151.140 

3 

1141547 

1031.09 

-21.70 

1.00 

122.89 

7101 

1141706 

71.940 

151.159 

3 

1141710 

1031.31 

-18.42 

1.50 

136.94 

7101 

1141724 

71.936 

151.151 

2 

1141729 

1031.25 

-17.34 

1.50 

152.41 

7101 

1141846 

71.938 

151.156 

2 

1141850 

1031.75 

-16.60 

0.75 

145.37 

7101 

1141846 

71.938 

151.158 

2 

1141910 

1031.75 

-16.60 

0.75 

145.37 

7101 

1142025 

71.936 

151.155 

3 

1142031 

1032.03 

-15.28 

0.75 

170.68 

7101 

1142047 

71.938 

151.151 

3 

1142053 

1032.25 

-13.22 

1.00 

211.47 

7101 

1142205 

71.939 

151.151 

2 

1142208 

1032.47 

-14.40 

1.75 

286.00 

7101 

1142227 

71.939 

151.150 

2 

1142228 

1032.53 

-13.88 

1.75 

293.04 

7101 

1142346 

71 .939 

151.152 

2 

1142352 

1032.25 

-11.96 

1.75 

281.79 

7101 

115  126 

71.938 

151.152 

3 

115 

131 

1031.88 

-11.08 

1.25 

295.85 

7101 

115  1U 

71.938 

151.150 

2 

115 

149 

1031.88 

-10.52 

1.25 

246.63 

7101 

115  310 

71.940 

151.146 

3 

115 

314 

1032.19 

-12.22 

3.50 

273.35 

465 


BUOY 

LOCTIM 

CAT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  S90 

W  OIR 

7101 

115  324 

71.930 

151.195 

2 

115 

331 

1032.19 

•12.22 

3.50 

273.32 

7101 

115  505 

71.939 

151.147 

3 

115 

453 

1032.09 

-12.92 

2.50 

263.48 

7101 

115  505 

71.939 

151.147 

3 

115 

510 

1032.09 

-12.92 

2.50 

263.51 

7101 

115  645 

71.936 

151.146 

2 

115 

651 

1051.59 

-12.14 

1.50 

176.32 

7101 

115  828 

71.934 

151.140 

1 

115 

823 

1031.31 

-13.74 

2.00 

245.50 

7101 

115  828 

71.934 

151.140 

1 

115 

831 

1031.31 

-11.18 

2.00 

242.42 

7101 

1151006 

71.940 

151.165 

2 

1151010 

IffiH.U 

-11.88 

2.50 

304.28 

7101 

1151006 

71.940 

151.165 

2 

1151012 

1031.38 

•11.88 

3.00 

298.64 

7101 

1151149 

71.935 

151.148 

2 

1151154 

1031.53 

•12.48 

2.75 

290.22 

7101 

1151332 

71.936 

151.150 

3 

1151340 

1031.38 

-13.96 

2.00 

257.41 

7101 

1151332 

71.936 

151.150 

3 

1151337 

1031.38 

-13.96 

2.00 

ai7.41 

7101 

1151522 

71.934 

151.146 

2 

1151519 

1031.25 

•13.88 

2.50 

276.16 

7101 

1151522 

71.934 

151.146 

2 

1151527 

1031.25 

•13.88 

2.50 

276.17 

7101 

1151656 

71.935 

151.148 

2 

1151700 

1031.09 

-12.92 

2.00 

273.35 

7101 

1151706 

71.937 

151.147 

3 

1151710 

1031.09 

-12.92 

2.00 

273.35 

7101 

1151833 

71.936 

151.149 

3 

1151839 

1031.09 

-12.14 

2.50 

276.16 

7101 

1151848 

71.937 

151.156 

2 

1151852 

1031.09 

-11.78 

2.25 

288.81 

7101 

1152013 

71.936 

151.152 

2 

1152019 

1030.78 

-10.90 

1.75 

300.06 

7101 

1152027 

71.936 

151.149 

2 

1152031 

1030.78 

-10.90 

1.75 

300.07 

7101 

1152208 

71.935 

151.152 

3 

1152210 

1030.88 

-10.38 

1.25 

280.38 

7101 

1152154 

71.936 

151.154 

3 

1152158 

1030.88 

•10.38 

1.25 

280.38 

7101 

1152344 

71.936 

151.157 

2 

1152340 

1030.50 

-7.90 

0.00 

49.75 

7101 

11523U 

71.936 

151.157 

2 

1152349 

1030.16 

•5.80 

0.00 

51.15 

7101 

116  115 

71.936 

151.149 

3 

116 

121 

1030.06 

-4.84 

0.00 

51.16 

7101 

116  124 

71.934 

151.160 

3 

116 

124 

1030.06 

•4.84 

0.00 

51.16 

7101 

116  257 

71.938 

151.147 

2 

116 

303 

1029.56 

-7.68 

0.00 

51.16 

7101 

116  303 

71.936 

151.163 

2 

116 

305 

1029.56 

-7.68 

0.00 

51.16 

7101 

116  a3 

71.938 

151.142 

2 

116 

U9 

1028.91 

-13.44 

0.00 

51.16 

7101 

116  U3 

71.938 

151.142 

2 

116 

443 

1028.91 

-13.44 

0.00 

51.17 

7101 

116  623 

71.939 

151.140 

2 

116 

627 

1028.34 

•17.46 

0.25 

114.45 

7101 

116  806 

71.937 

151.142 

2 

116 

810 

1027.69 

-20.00 

1.00 

133.03 

7101 

116  954 

71.938 

151.139 

1 

116 

951 

1027.09 

•21.22 

1.00 

97.58 

7101 

116  954 

71.938 

151.139 

1 

116 

957 

1027.09 

-21.22 

1.00 

97.58 

7101 

1161137 

71.939 

151.145 

2 

1161140 

1026.81 

-18.52 

2.00 

115.86 

7101 

1161321 

71.935 

151.153 

2 

1161319 

1026.09 

-17.82 

2.00 

117.26 

7101 

1161321 

71.935 

151.153 

2 

1161325 

1026.09 

-17.82 

2.00 

117.25 

7101 

1161500 

71.947 

151.157 

2 

1161504 

1025.88 

-16.60 

2.00 

91.94 

7101 

1161500 

71.947 

151.157 

2 

1161507 

1025.88 

-16.60 

2.00 

91.93 

7101 

1161644 

71.933 

151.163 

2 

1161648 

1025.50 

-18.04 

2.25 

97.56 

7101 

1161639 

71.933 

151.156 

1 

1161648 

1025.50 

-18.04 

2.25 

97.56 

7101 

1161818 

71.931 

151.156 

3 

1161822 

1025.38 

•19.22 

3.00 

86.31 

7101 

1161824 

71.931 

151.177 

2 

1161830 

1025.38 

-19.22 

3.00 

86.30 

7101 

1162001 

71.932 

151.156 

3 

1162007 

1025.38 

-19.44 

3.50 

89.11 

7101 

1162006 

71.927 

151.147 

2 

1162010 

1025.38 

-19.44 

3.50 

89.13 

7101 

1162142 

71.929 

151.156 

3 

1162149 

1025.75 

-18.30 

3.00 

80.69 

7101 

1162141 

71.930 

151.156 

3 

1162146 

1025,75 

-18.30 

3.00 

80.69 

7101 

1162324 

71.929 

151.162 

3 

1162328 

1025.28 

-18.68 

3.75 

70.84 

7101 

1162324 

71.929 

151.162 

3 

1162330 

1025.28 

-18.68 

3.75 

70.83 

7101 

117  103 

71.928 

151.166 

2 

117 

109 

1025.38 

-18.52 

3.50 

«i.21 

7101 

117  101 

71.929 

151.155 

3 

117 

109 

1025.38 

-18.52 

3.50 

65.21 

7101 

117  242 

71.928 

151.165 

2 

117 

248 

1025.59 

-17.64 

2.50 

66.62 

4M 


BUOY 

LOCTIH 

LAY 

LONC 

QUAL 

DATTIN 

PBESS 

AIR  T 

W  SPD 

W  OIR 

7fD1 

117  245 

71.931 

151.160 

2 

117 

251 

1025.59 

•17.64 

2.50 

66.61 

7101 

117  422 

71.931 

151.147 

2 

117 

428 

1025.88 

-18.52 

1.50 

68.03 

7101 

117  428 

71.933 

151.182 

1 

117 

431 

1025.88 

-18.52 

1.50 

68.02 

7101 

117  601 

71.930 

151.153 

3 

117 

609 

1026.03 

-21.88 

1.50 

41.30 

7101 

117  745 

71 .9M 

151.134 

2 

117 

749 

1025.94 

-25.02 

1.25 

59.61 

7101 

117  927 

71.938 

151.082 

1 

117 

930 

1025.81 

-26.42 

1.00 

55.79 

7101 

117  941 

71.908 

151.060 

1 

117 

943 

1025.88 

-26.96 

0.75 

49.86 

7101 

1171125 

71.927 

151.156 

2 

1171130 

1025.66 

-27.48 

0.75 

49.81 

7101 

1171309 

71.927 

151.148 

2 

1171310 

1025.66 

-27.52 

0,75 

38.50 

7101 

1171439 

71.919 

151.127 

1 

1171440 

1025.75 

-27.08 

0.00 

48.37 

7101 

1171439 

71.919 

151.127 

1 

1171455 

1025.59 

•26.16 

0.00 

49.79 

7101 

1171621 

71.930 

151.154 

2 

1171625 

1025.22 

-23.46 

0.00 

U.14 

7101 

1171631 

71.929 

151.166 

2 

1171636 

1025.22 

-23.46 

0,00 

44.12 

7101 

1171809 

71.928 

151.157 

2 

1171810 

1025.50 

•22.02 

0.75 

39.90 

7101 

1171803 

71.926 

151.160 

3 

1171809 

1025.50 

•22.02 

0.75 

39.90 

7101 

1171950 

71.930 

151.160 

2 

1171949 

1025.16 

•18.52 

1.00 

46.93 

7101 

1171950 

71.930 

151.160 

2 

1171955 

1025.16 

-18.52 

1.00 

46.93 

7101 

1172124 

71 .926 

151.156 

3 

1172128 

1025.50 

-18.04 

2.00 

56.78 

7101 

1172130 

71.926 

151.160 

3 

1172136 

1025.50 

-18.04 

2.00 

56.78 

7101 

1172303 

71.925 

151.159 

3 

1172307 

1025.28 

-17.12 

2.00 

56.77 

7101 

1172303 

71.925 

151.159 

3 

1172316 

1025.38 

-16.82 

1.75 

58.18 

7101 

118  42 

71.927 

151.160 

3 

118 

48 

1025.50 

-17.46 

2.00 

46.93 

7101 

118  51 

71.929 

151.151 

3 

118 

57 

1025.50 

-17.46 

2.00 

46.94 

7101 

118  221 

71.926 

151.166 

2 

118 

225 

1025. U 

•17.82 

2.50 

73.65 

7101 

118  233 

71.927 

151.146 

3 

118 

237 

1025.44 

-17.82 

2.50 

73.65 

7101 

118  416 

71.923 

151.148 

1 

118 

407 

1025.81 

•18.52 

1.00 

58.20 

7101 

118  416 

71.923 

151.148 

1 

118 

419 

1026.09 

-19.78 

1.25 

38.51 

7101 

118  542 

71.928 

151.138 

2 

118 

548 

1025.94 

-22.58 

1.25 

46.95 

7101 

118  723 

71.927 

151.132 

1 

118 

728 

1026.09 

-25.24 

1.00 

51.18 

7101 

118  906 

71.923 

151.122 

1 

118 

909 

1026.47 

-26.12 

0.25 

65.69 

7101 

118  906 

71.923 

151.122 

1 

118 

931 

1026.25 

-26.82 

1.00 

45.57 

7101 

1181113 

71.925 

151.150 

3 

1181116 

1026.59 

-27.73 

1.00 

84.93 

7101 

1181257 

71.925 

151.152 

3 

1181301 

1026.81 

-27.16 

0.00 

65.22 

7101 

1181416 

71.946 

151.179 

1 

1181419 

1027.19 

-24.80 

1.00 

84.89 

7101 

1181439 

71.925 

151.144 

2 

1181436 

1027.19 

-24.80 

1.00 

84.90 

7101 

1181559 

71.925 

151.151 

2 

1181604 

1027.31 

-23.62 

1.00 

69.45 

7101 

1181619 

71.926 

151.159 

2 

1181624 

1027.47 

-24.20 

0.75 

87.72 

7101 

1181740 

71.927 

151.144 

2 

1181740 

1027.41 

•22.24 

0.75 

136.94 

7101 

1181758 

71.929 

151.159 

2 

1181803 

1027,47 

-21.22 

0.75 

89.13 

7101 

1181758 

71.929 

151.159 

2 

1181921 

1027.81 

-19.38 

2.00 

113.03 

7101 

1181938 

71.927 

151.155 

2 

1181940 

1027.81 

-19.38 

2.00 

113.03 

7101 

1182103 

71.925 

151.155 

3 

1182107 

1027.81 

-17.90 

2.50 

135.53 

7101 

1182118 

71.926 

151.158 

3 

1182122 

1027.63 

-17.60 

2.50 

134.12 

7101 

1182241 

71.926 

151.157 

3 

1182246 

1027.91 

-16.94 

3.00 

148.18 

7101 

1182242 

71.927 

151.156 

1 

1182304 

1027.91 

-16.94 

3.00 

148.18 

7101 

119  20 

71.926 

151,157 

2 

119 

21 

1027.53 

-16.28 

2.50 

136.93 

7101 

119  39 

71 ,928 

151.148 

3 

119 

40 

1027.53 

-16.28 

2.50 

136.94 

7101 

119  200 

71 .925 

151,160 

2 

119 

206 

1027.31 

-16.76 

2.75 

152.41 

7101 

119  220 

71.928 

151.154 

3 

119 

225 

1027.09 

-16.86 

2.50 

152.40 

7101 

119  220 

71.928 

151.154 

3 

119 

339 

1027.19 

-17,12 

2.50 

148.19 

7101 

119  404 

71.930 

151.129 

1 

119 

406 

1027.09 

-17.30 

2.50 

151.02 

467 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

7101 

119  519 

71 .927 

151.146 

3 

119 

522 

1026.47 

-17.82 

3.00 

142.58 

7101 

119  701 

71 .928 

151.152 

3 

119 

706 

1026.09 

-18.78 

3.25 

170.69 

7101 

119  U3 

71.930 

151.130 

1 

119 

846 

1025.38 

-20.08 

2.50 

179.67 

7101 

119  843 

71.930 

151.130 

1 

119 

918 

1025.06 

-.'0.26 

2.25 

177.75 

7101 

119  843 

71.930 

151.130 

1 

1191028 

1024.94 

-20.14 

1.75 

187.59 

7101 

1191100 

71.939 

151.177 

2 

1191104 

1024.56 

-20.62 

2.25 

165.06 

7101 

1191243 

71.928 

151.166 

3 

1191248 

1023.50 

•21.36 

2.25 

180.51 

7101 

1191355 

71.920 

151.133 

1 

1191357 

1025.13 

-21.96 

2.25 

165.07 

7101 

1191425 

71.931 

151.173 

2 

1191430 

1022.63 

-22.06 

2.25 

174.91 

7101 

1191537 

71.927 

151.148 

2 

1191540 

1022.03 

•21.54 

1.75 

160.84 

7101 

1191607 

71.930 

151.164 

2 

1191610 

1021.75 

-21.66 

3.00 

177.72 

7101 

1191720 

71.932 

151.165 

2 

1191722 

1020.75 

-20.00 

3.00 

160.83 

7101 

1191747 

71.932 

151.170 

2 

1191752 

1020.31 

-19.66 

3.75 

158.01 

7101 

1191903 

71.933 

151.197 

2 

1191907 

1019.66 

-18.38 

4.25 

165.03 

7101 

1191925 

71.936 

151.173 

3 

1191931 

1019.28 

•17.82 

4.25 

160.80 

7101 

1192042 

71.937 

151.182 

2 

1192046 

1018.06 

-17.02 

4.25 

150.97 

7101 

1192106 

71.938 

151.184 

3 

1192110 

1018.06 

-17.02 

4.25 

150.96 

7101 

1192219 

71.943 

151.184 

2 

1192225 

1016.91 

-15.94 

4.50 

146.74 

7101 

1192246 

71.938 

151.204 

2 

1192252 

1016.09 

-16.06 

5.00 

145.32 

7101 

11%359 

71.943 

151.191 

3 

120 

4 

1015.47 

-16.12 

5.00 

149.54 

7101 

1192359 

71.943 

151.191 

3 

120 

3 

1015.47 

-16.12 

5.00 

149.55 

7101 

120  27 

71.946 

151.188 

3 

120 

33 

1015.00 

-15.94 

5.00 

143.92 

7101 

120  139 

71.946 

151.198 

3 

120 

140 

1013.94 

-15.62 

5.50 

148.14 

7101 

120  209 

71.950 

151.194 

3 

120 

210 

1013.50 

-15.62 

5.00 

155.17 

7101 

120  319 

71.948 

151.213 

2 

120 

324 

1012.19 

-15.72 

5.00 

160.78 

7101 

120  351 

71.953 

151.195 

1 

120 

354 

1012.19 

•15.54 

3.50 

167.81 

7101 

120  458 

71.956 

151.195 

1 

120 

501 

1011.69 

•15.62 

3.00 

176.26 

7101 

120  458 

71.956 

151.195 

1 

120 

536 

1011.25 

•16.06 

2.50 

177.67 

7101 

120  821 

71.954 

151.215 

1 

120 

824 

1009.66 

•16.24 

1.50 

124.76 

7101 

120  821 

71.954 

151.215 

1 

120 

906 

1009.59 

•16.28 

0.00 

111,55 

7101 

120  821 

71.954 

151.215 

1 

1201006 

1009.22 

•16.32 

1.25 

24.36 

7101 

1201048 

71.960 

151.215 

2 

1201051 

1009.22 

•16,32 

1.75 

359.05 

7101 

1201232 

71.951 

151.215 

2 

1201236 

1009.44 

•18.74 

2.00 

346.39 

7101 

1201232 

71.951 

151,215 

2 

1201333 

1009.59 

•20.36 

2.50 

339.36 

7101 

1201415 

71.945 

151.203 

2 

1201419 

1009.81 

-19.12 

4.00 

340.77 

7101 

1201555 

71.938 

151,193 

2 

1201600 

1010.53 

-19.96 

4.00 

345.01 

7101 

1201659 

71.934 

151.194 

2 

1201703 

1011.31 

-19.78 

5.75 

339.39 

7101 

1201734 

71.933 

151.189 

3 

1201740 

1011.75 

-20.52 

5.50 

337.98 

7101 

1201841 

71.928 

151.183 

2 

1201840 

1012.13 

-19.92 

6.00 

342.21 

7101 

1202020 

71.919 

151.155 

2 

1202024 

1013.28 

-18.42 

6.75 

338.01 

7101 

1202054 

71.923 

151.156 

2 

1202100 

1013.72 

-18.16 

6.50 

335.22 

7101 

1202158 

71.917 

151.149 

3 

1202204 

1014.06 

-17.64 

6.50 

340.85 

7101 

1202234 

71.916 

151.137 

2 

1202240 

1014.44 

-17.50 

7.25 

338.05 

7101 

1202338 

71.909 

151.131 

2 

1202340 

1014.59 

-17.46 

7.00 

335.24 

7101 

121  13 

71 ,910 

151.128 

2 

121 

21 

1014.78 

-17.24 

7.00 

335.25 

7101 

121  118 

71 .907 

151.129 

3 

121 

122 

1015.09 

-17.16 

6.25 

335.25 

7101 

121  157 

71.906 

151.117 

3 

121 

201 

1015.09 

-17.46 

6.50 

332.45 

7101 

121  257 

71.902 

151.125 

2 

121 

303 

1015.16 

-17.34 

5.00 

335.26 

7101 

121  339 

71.904 

151.106 

2 

121 

340 

1015.09 

-17.56 

5.50 

329.64 

7101 

121  435 

71.904 

151,102 

2 

121 

439 

1015.16 

-18.20 

6.25 

332.47 

7101 

121  435 

71.904 

151.102 

2 

121 

522 

1014.88 

-18.16 

5.00 

328.25 

iM 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

7101 

121 

618 

71.903 

151.099 

7101 

121 

800 

71.904 

151.085 

7101 

121 

800 

71.904 

151.085 

7101 

121 

800 

71.904 

151.085 

7101 

1211036 

71.899 

151.087 

7101 

1211220 

71.898 

151.089 

7101 

1211220 

71.898 

151.089 

7101 

1211402 

71.899 

151.084 

7101 

1211453 

71.901 

151.069 

7101 

1211544 

71.897 

151.077 

7101 

1211637 

71.899 

151.068 

7101 

1211723 

71.900 

151.076 

7101 

1211820 

71.898 

151.078 

7101 

1211902 

71.899 

151.074 

7101 

1212000 

71.895 

151.062 

7101 

1212042 

71.898 

151.065 

7101 

1212139 

71.896 

151.065 

7101 

1212223 

71.898 

151.058 

7101 

1212317 

71.894 

151.063 

7101 

122 

3 

71.897 

151.056 

7101 

122 

3 

71.897 

151.056 

7101 

122 

143 

71.896 

151.049 

7101 

122 

236 

71.896 

151.058 

7101 

122 

327 

71.893 

151.041 

7101 

122 

416 

71.897 

151.040 

7101 

122 

416 

71.897 

151.040 

7101 

122 

555 

71.897 

151.036 

7101 

122 

557 

71.896 

151.034 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR 

3 

121 

624 

1014.50 

-18.42 

2 

121 

804 

1014.16 

-18.42 

2 

121 

852 

1013.66 

'18.48 

2 

121 

945 

1013.34 

-18.86 

1 

1211039 

1013.06 

-18.74 

3 

1211224 

1012.13 

-19.56 

3 

1211310 

1011.97 

-i9,a 

2 

1211408 

1011.31 

-19.38 

2 

1211455 

1010.69 

-19.a 

2 

1211548 

1010.25 

-i9.a 

2 

1211641 

1009.94 

-19.U 

3 

1211729 

1009.75 

-19.04 

3 

1211824 

1009.38 

-18.74 

2 

1211908 

1009.22 

-18.68 

2 

1212005 

1008.88 

-18.56 

3 

1212048 

1008.78 

-18.56 

3 

1212141 

1008.88 

-18.16 

2 

1212229 

1008.66 

-17.72 

3 

1212323 

1008.72 

-17.72 

2 

122 

9 

1008.72 

-17.30 

2 

122 

50 

1008.03 

-16.84 

3 

122 

150 

1008.88 

-17.46 

2 

122 

241 

1008.94 

-17.46 

2 

122 

332 

1008.94 

-17.86 

2 

122 

423 

1009.a 

-18.16 

2 

122 

512 

1009.a 

'18.60 

3 

122 

602 

i009.a 

-18.64 

2 

122 

7a 

1009.81 

-20.14 

U  SPO 

W  DIR 

5.00 

336.69 

4.00 

319.01 

3.25 

322.65 

4.50 

314.21 

4.50 

309.99 

3.75 

302.96 

3.75 

293.12 

2.50 

284.68 

3.25 

302.98 

3.00 

291.73 

3.75 

291.73 

3.75 

294.54 

4.00 

286.10 

4.00 

287.51 

4.00 

294.55 

4.00 

293.15 

3.75 

294.55 

3.50 

310.03 

3.50 

303.00 

3.50 

300.18 

2.50 

322.69 

2.50 

310.04 

2.75 

338.16 

2.50 

335.35 

2.25 

335.37 

1.50 

339.58 

1.50 

352.24 

0.00 

322.72 

AM 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRCSS 

AIR 

rnj2 

61  911 

70.616 

168.049 

2 

61  913 

1006.13 

-27.02 

7102 

61  911 

70.616 

168.049 

2 

611046 

1006.34 

-27.54 

7102 

611229 

70.637 

168.078 

2 

611232 

1007.06 

-26.90 

7102 

611414 

70.637 

168.067 

3 

611419 

1007.28 

-26.88 

7102 

611606 

70.641 

168.143 

1 

611601 

1009.31 

-27.20 

7102 

611606 

70.641 

168.143 

1 

611609 

1009.31 

-27.20 

7102 

611736 

70.641 

168.053 

3 

611742 

1010.41 

-28.08 

7102 

611748 

70.645 

168.052 

2 

611754 

1010.41 

-28.08 

7102 

611915 

70.641 

168.054 

2 

611915 

1011.84 

-27.76 

7102 

611929 

70.641 

168.058 

2 

611933 

1011.56 

-27.68 

7102 

612054 

70.641 

168.049 

3 

612055 

1012.50 

•28.46 

7102 

612110 

70.641 

168.048 

2 

612116 

1013.38 

•28.U 

7102 

612234 

70.645 

168.038 

2 

612240 

1014.25 

-27.54 

7102 

612251 

70.642 

168.050 

3 

612249 

1014.25 

-27.54 

7102 

612251 

70.642 

168.050 

3 

62  19 

1014.97 

-27.46 

7102 

62  29 

70.646 

168.037 

3 

62  34 

1013.81 

-27.20 

7102 

62  155 

70.648 

168.029 

3 

62  201 

1015.47 

-27.40 

7102 

62  206 

70.644 

168.036 

2 

62  212 

1015.47 

-27.40 

7102 

62  338 

70.647 

168.009 

2 

62  342 

1016.00 

-28.64 

7102 

62  345 

70.645 

168.038 

3 

62  352 

1016.00 

-28.64 

7102 

62  528 

70.648 

168.008 

2 

62  522 

1016.34 

•;».42 

7102 

62  528 

70.648 

168.008 

2 

62  531 

1016.56 

-29.24 

7102 

62  708 

70.644 

168.003 

3 

62  713 

1016.19 

-30.12 

7102 

62  849 

70.645 

168.004 

2 

62  t62 

1016.19 

-31.40 

7102 

62  849 

70.645 

168.004 

2 

621034 

1016.66 

0.96 

7102 

621220 

70.624 

167.973 

2 

621222 

1017.06 

-31.56 

7102 

621405 

70.635 

167.916 

1 

621407 

1016.13 

-29.92 

7102 

621405 

70.635 

167.916 

1 

621545 

1016.78 

-29.42 

7102 

621405 

70.635 

167.916 

1 

621548 

1016.78 

•29.42 

7102 

621723 

70.645 

167.970 

2 

621722 

1016.84 

-27.64 

7102 

621727 

70.639 

167.955 

2 

621731 

1016.84 

-27.40 

7102 

621908 

70.639 

167.958 

2 

621912 

1017.22 

•29.02 

7102 

621908 

70.639 

167.958 

2 

621903 

1017.22 

-29.02 

7102 

622042 

70.638 

167.913 

2 

622048 

1017.72 

-27.92 

7102 

622049 

70.633 

167.934 

2 

622054 

1017.72 

-27.92 

7102 

622230 

70.631 

167.943 

3 

1018.09 

•26.24 

7102 

622220 

70.636 

167.933 

3 

622225 

1017.88 

-27.16 

7102 

622230 

70.631 

167.943 

3 

63  0 

1018.09 

-25.18 

7102 

622230 

70.631 

167.943 

3 

63  152 

1018.00 

•24.22 

7102 

63  329 

70.609 

167.967 

1 

63  330 

1018.81 

-22.92 

7102 

63  329 

70.609 

167.967 

1 

63  331 

1018.81 

-22.92 

7102 

63  329 

70.609 

167.967 

1 

63  512 

1019.25 

-23.98 

7102 

63  329 

70.609 

167.967 

1 

63  510 

1019.25 

•23.98 

7102 

63  646 

70.626 

167.903 

2 

63  649 

1018.75 

-23.14 

7102 

63  646 

70.626 

167.903 

2 

63  825 

1020.25 

-22.50 

7102 

63  646 

70.626 

167.903 

2 

631012 

1020.09 

-23.30 

7102 

631207 

70.621 

167.906 

1 

631210 

1022.78 

•27.36 

7102 

631532 

70.601 

167.867 

2 

631537 

1024.53 

-25.84 

7102 

631706 

70.623 

167.851 

1 

631709 

1025.75 

•24.26 

7102 

631712 

70.603 

167.880 

2 

631716 

1025.75 

-24.26 

7102 

631K1 

70.601 

167.873 

2 

631855 

1026.41 

25.44 

W  OIR 


470 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATUM 

PRESS 

AIR 

7102 

6318*9 

70.601 

167.86* 

2 

631852 

1026.*1 

•25.** 

7102 

632031 

70.591 

167.850 

2 

632033 

1027.72 

•25.88 

7102 

632031 

70.591 

167.850 

2 

632(06 

1027.72 

•25.88 

7102 

632209 

70.592 

167.863 

1 

632213 

1028.16 

•25.52 

7102 

632211 

70.602 

167.865 

1 

632216 

1028.16 

•25.52 

7102 

6323*8 

70.590 

167.866 

2 

632352 

1028.16 

•23.*0 

7102 

632350 

70.602 

167.8*1 

2 

632355 

1028.16 

•23.*0 

7102 

6*  123 

70.589 

167.8*8 

1 

6*  125 

1028.78 

•22.a 

7102 

6*  123 

70.589 

167.8*8 

1 

6*  125 

10^.78 

•22.** 

7102 

6*  313 

70.590 

167.829 

3 

6*  316 

1029.25 

•2*.*6 

7102 

6*  307 

70.585 

167.865 

1 

6*  310 

1029.25 

•2*.*6 

7102 

6*  **3 

70.583 

167.897 

2 

6*  U9 

1029.81 

-2*.90 

7102 

6*  *56 

70.583 

167.830 

1 

6*  *55 

1029.81 

•2*.90 

7102 

6*  62* 

70.592 

167.838 

3 

6*  625 

1030.31 

•2*.76 

7102 

6*  806 

70.585 

167.816 

2 

6*  809 

1030.91 

•26.10 

7102 

6*  806 

70.585 

167.816 

2 

6*  9*9 

1031.8* 

-26.78 

7102 

6*1155 

70.601 

167.826 

1 

6*1155 

1032.28 

-26.76 

7102 

6*1519 

70.57* 

167.836 

2 

6*1519 

1032.78 

-29.86 

7102 

6*16** 

70.563 

167.838 

2 

6*16*6 

1032.9* 

•29.86 

7102 

6*1700 

70.571 

167.82* 

2 

6*170* 

1032.8* 

-30.06 

7102 

6*1827 

70.571 

167.822 

3 

6*1825 

1032.00 

-28.92 

7102 

6*18*0 

70.572 

167.828 

2 

6*18*5 

1031.69 

•28. *0 

7102 

6*2019 

70.572 

167.822 

2 

6*2012 

1032.3* 

-27.62 

7102 

6*2019 

70.572 

167.822 

2 

6*202* 

1032.3* 

-27.62 

7102 

6*21*6 

70.566 

167.822 

2 

6*2151 

1032.72 

•26.66 

7102 

6*2158 

70.571 

167.82* 

2 

6*220* 

1033.28 

-27.08 

7102 

6*2328 

70.566 

167.82* 

2 

6*2331 

1033.38 

-28.00 

7102 

6*2339 

70.567 

167.828 

2 

6*23*5 

1033.38 

•28.00 

7102 

65  10* 

70.562 

167.815 

2 

65  109 

1033.50 

-28.00 

7102 

65  119 

70.568 

167.821 

2 

65  125 

1033.50 

•28.00 

7102 

65  2*3 

70.561 

167.831 

3 

65  2*9 

1033.78 

-28.02 

7102 

65  301 

70.569 

167.80* 

2 

65  306 

103*.09 

-28.6* 

7102 

65  *21 

70.563 

167.83* 

2 

65  *25 

1033.9* 

•28.5* 

7102 

65  *21 

70.563 

167.83* 

2 

65  **6 

103*.22 

-29.18 

7102 

65  60* 

70.565 

167.81* 

2 

65  607 

103*. 16 

-29.5* 

7102 

65  7** 

70.56* 

167.810 

3 

65  7*8 

1035.09 

-29.80 

7102 

65  926 

70.521 

167.850 

1 

65  928 

1035.59 

-29.56 

7102 

6511*2 

70.581 

167.852 

1 

6511*1 

1035.25 

-30.*0 

7102 

651326 

70.562 

167.82* 

2 

651329 

1035.25 

-31.00 

7102 

651506 

70.563 

167.828 

2 

651505 

1036.19 

-32.08 

7102 

6516*3 

70.508 

167.709 

1 

65162* 

1035.75 

-31.72 

7102 

6516*7 

70.56* 

167.82* 

2 

65165* 

1036.*7 

-31.38 

7102 

6516*7 

70.56* 

167.82* 

2 

651736 

1035.97 

•30.88 

7102 

651805 

70.562 

167.825 

3 

651809 

1036.13 

-30.7* 

7102 

651827 

70.558 

167.839 

2 

651833 

1035.75 

-30.78 

7102 

6519*6 

70.561 

167.823 

2 

651951 

1035.91 

-31.38 

7102 

652008 

70.567 

167.820 

2 

652012 

1035.81 

-30.56 

7102 

652125 

70.562 

167.8’1 

2 

652126 

1036.63 

-30.36 

7102 

6521*6 

70.56* 

167.816 

3 

6521*8 

1036.*1 

-30.0* 

7102 

652305 

70.565 

167.827 

1 

652311 

1037.06 

-30.18 

7102 

652327 

70.566 

167.817 

2 

652333 

1037.3* 

-29.96 

W  OIR 


*71 


W  SPO  W  Olfi 


Buor 

LOCTIH 

LAT 

LONG 

7102 

66 

106 

70.566 

167.812 

7102 

66 

108 

70.566 

167.812 

7102 

66 

108 

70.566 

167.812 

7102 

66 

249 

70.566 

167.806 

7102 

66 

249 

70.566 

167.806 

7102 

66 

402 

70.556 

167.847 

7102 

66 

432 

70.565 

167.796 

7102 

66 

542 

70.566 

167.809 

7102 

66 

542 

70.566 

167.809 

7102 

65 

926 

70.521 

167.850 

7102 

651 U2 

70.581 

167.852 

7102 

651326 

70.562 

167.824 

7102 

651506 

70.563 

167.828 

7102 

651643 

70.508 

167.709 

7102 

651647 

70.564 

167.824 

7102 

651647 

70.564 

167.824 

7102 

651805 

70.562 

167.825 

7102 

651827 

70.558 

167.839 

7102 

651946 

70.561 

167.823 

7102 

652008 

70.567 

167.820 

7102 

652125 

70.562 

167.821 

7102 

652146 

70.564 

167.816 

7102 

652305 

70.565 

167.827 

7102 

652327 

70.566 

167.817 

7102 

66 

106 

70.566 

167.812 

7102 

66 

108 

70.566 

167.812 

7102 

66 

108 

70.566 

167.812 

7102 

66 

249 

70.566 

167.806 

7102 

66 

249 

70.566 

167.806 

7102 

66 

402 

70.556 

167.847 

7102 

66 

432 

70.565 

167.796 

7102 

66 

542 

70.566 

167.809 

7102 

66 

542 

70.566 

167.809 

7102 

66 

905 

70.570 

167.815 

7102 

66 

905 

70.570 

167.815 

7102 

661455 

70.563 

167.832 

7102 

661600 

70.582 

167.836 

7102 

661636 

70.562 

167.817 

7102 

661743 

70.562 

167.830 

7102 

661925 

70.562 

167.829 

7102 

661956 

70.566 

167.824 

7102 

662105 

70.562 

167.829 

7102 

662135 

70.564 

167.820 

7102 

662244 

70.562 

167.820 

7102 

662315 

70.565 

167.822 

7102 

662315 

70.565 

167.822 

7102 

67 

55 

70.563 

167.825 

7102 

67 

202 

70.562 

167.838 

7102 

67 

237 

70.564 

167.820 

7102 

67 

339 

70.560 

167.849 

7102 

67 

419 

70.563 

167.823 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

2 

66 

47 

1036.75 

-30.02 

2 

66 

114 

1(06.47 

-29.94 

2 

66 

229 

1036.63 

14.32 

3 

66 

254 

1036.63 

-30.04 

3 

66 

333 

1037.19 

-30.28 

2 

66 

408 

1036.63 

-30.44 

1 

66 

435 

1036.53 

-30.78 

2 

66 

544 

1036.63 

-31.40 

2 

66 

727 

1036.41 

-31.62 

1 

65 

928 

1035.59 

-29.56 

1 

651141 

1035.25 

-30.40 

2 

651329 

1035.25 

-31.00 

2 

651505 

1036.19 

-32.08 

1 

651624 

1035.75 

-31.72 

2 

651654 

1036.47 

-31.38 

2 

651736 

1035.97 

-30.88 

3 

651809 

1036.13 

-30.74 

2 

651833 

1035.75 

-30.78 

2 

651951 

1035.91 

-31.38 

2 

652012 

1(05.81 

-30.56 

2 

652126 

1036.63 

•30.36 

3 

652148 

1036.41 

-30.04 

1 

652311 

1037.06 

-30.18 

2 

652333 

1037.34 

-29.96 

2 

66 

47 

1036.75 

-30.02 

2 

66 

114 

1036.47 

-29.94 

2 

66 

229 

1036.63 

14.32 

3 

66 

254 

1036.63 

-30.04 

3 

66 

333 

1037.19 

-30.28 

2 

66 

408 

1036.63 

•30.44 

1 

66 

435 

1036.53 

-30.78 

2 

66 

544 

1036.63 

-31.40 

2 

66 

727 

1036.41 

-31.62 

1 

66 

908 

1036.75 

•31.84 

1 

661318 

1035.75 

-30.78 

2 

661456 

1035.25 

-31.28 

1 

661603 

1035.19 

-32.02 

2 

661642 

1034.59 

-32.66 

2 

661748 

1034.88 

-32.22 

2 

661926 

1034.44 

-31.62 

2 

661956 

1034.44 

-31.44 

2 

662109 

1034.59 

-30.88 

2 

662141 

1033.94 

•30.44 

2 

662250 

1034.81 

-30.30 

2 

662321 

1034.97 

■29.94 

2 

67 

29 

1033.06 

-29.60 

2 

67 

56 

1033.06 

-29.60 

3 

67 

206 

1033.22 

-29.40 

2 

67 

242 

1033.19 

-29.20 

3 

67 

344 

1(02.00 

-29.54 

> 

€. 

67 

423 

1032.41 

-29.60 

A72 


W  SPD 


U  DIR 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

7102 

67  419 

70.563 

167.823 

7102 

67  701 

70.565 

167.829 

7102 

67  S43 

70.565 

167.839 

7102 

671118 

70.547 

167.799 

7102 

671302 

70.564 

167.835 

7102 

671444 

70.561 

167.846 

7102 

671444 

70.561 

167.846 

7102 

671624 

70.562 

167.853 

7102 

671722 

70.555 

167.852 

7102 

671803 

70.564 

167.859 

7102 

671903 

70.559 

167.851 

7102 

671944 

70.562 

167.858 

7102 

671944 

70.562 

167.858 

7102 

672123 

70.563 

167.858 

7102 

672223 

70.554 

167.870 

7102 

672223 

70.554 

167.870 

7102 

68  0 

70.553 

167.869 

7102 

68  0 

70.553 

167.869 

7102 

68  140 

70.546 

167.901 

7102 

68  224 

70.547 

167.899 

7102 

68  320 

70.542 

167.927 

7102 

68  407 

70.545 

167.910 

7102 

68  407 

70.545 

167.910 

7102 

68  639 

70.534 

167.938 

7102 

68  821 

70.522 

167.951 

7102 

68  821 

70.522 

167.951 

7102 

681105 

70.525 

167.969 

7102 

681248 

70.514 

168.006 

7102 

681431 

70.507 

168.024 

7102 

681431 

70.507 

168.024 

7102 

681431 

70.507 

168.024 

7102 

681659 

70.500 

168.068 

7102 

681754 

70.500 

168.071 

7102 

681842 

70.497 

168.074 

7102 

681933 

70.495 

168.077 

7102 

681933 

70.495 

168.077 

7102 

682111 

70.494 

168.077 

7102 

682201 

70.493 

168.085 

7102 

682251 

70.491 

168.090 

7102 

682340 

70.485 

168.108 

7102 

682340 

70.485 

168.108 

7102 

69  119 

70.478 

168.134 

7102 

69  212 

70.480 

168.140 

7102 

69  259 

70.473 

168.160 

7102 

69  354 

70.474 

168.175 

7102 

69  438 

70.468 

168.182 

7102 

69  438 

70.468 

168.182 

7102 

69  618 

70.466 

168.191 

7102 

69  800 

70.460 

168.215 

7102 

69  800 

70.460 

168.215 

7102 

69  800 

70.460 

168.215 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

2 

67  526 

1032.94 

-29.78 

2 

67  706 

1032.00 

-30.12 

1 

67  842 

1030.91 

-30.60 

1 

671120 

1031.03 

-31.54 

2 

671306 

1030.19 

-31.58 

3 

671448 

1030.25 

-51.06 

3 

671539 

1029.16 

-29.70 

2 

671626 

1029.59 

-28.94 

2 

671721 

1029.75 

-28.30 

2 

671809 

1028.66 

-27.66 

2 

671908 

1028.38 

-27.14 

2 

671947 

1028.50 

-27.34 

2 

672048 

1028.28 

-27,20 

3 

672126 

1027.94 

-26.96 

2 

672226 

1027.66 

-26.18 

2 

672309 

1026.91 

-25.84 

2 

68  5 

1026.41 

-26.64 

2 

68  47 

1025.91 

-27.54 

3 

68  141 

1025.09 

-27,42 

3 

68  226 

1024.38 

-26.72 

3 

68  326 

1023.72 

-25.90 

2 

68  411 

1021.56 

-25.32 

2 

68  505 

1021.34 

-25.52 

2 

68  644 

.J.69 

•25.62 

2 

68  826 

1020.19 

•26.80 

2 

681005 

1019.16 

-27.50 

1 

681106 

1018.38 

-28.12 

2 

681251 

1017.34 

-28.18 

3 

681436 

1015.53 

•26.96 

3 

681517 

1015.47 

-27.24 

3 

651618 

1014.09 

-27.30 

2 

681703 

1012.94 

-27.60 

3 

681756 

1012.06 

-27.82 

3 

681847 

1011.56 

-27.98 

3 

681938 

1010.84 

-26.24 

3 

682026 

1010.63 

-25.52 

3 

682115 

1009.41 

-25.12 

3 

682206 

1007.94 

-24.66 

2 

682253 

1007.72 

-24,70 

2 

682345 

1006.72 

-24.60 

2 

69  38 

1006.44 

-24.40 

2 

69  124 

1006.44 

-24.68 

3 

69  217 

1005.84 

-24.74 

3 

69  305 

1006.00 

-24.66 

2 

69  356 

1005.78 

-24.78 

2 

69  444 

1006.34 

-24.60 

2 

69  539 

1005.34 

-24.56 

1 

69  624 

1005.56 

-24.50 

3 

69  756 

1004.63 

-24.10 

3 

69  804 

1005.25 

-23.80 

3 

69  941 

1004.53 

-23.64 

473 


U  SPO  W  DIR 


BUOY 

LKTIN 

WT 

LONG 

QURL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7102 

&9  800 

70.460 

168.215 

3 

691053 

1004.91 

17.52 

7102 

691 2S7 

70.432 

168.262 

2 

691235 

1004.75 

•24.a 

7102 

691419 

70.429 

168.305 

3 

691425 

1003.38 

<2.14 

7102 

691419 

70.429 

168.305 

3 

691607 

1003.16 

•24.98 

7102 

691638 

70.407 

168.n2 

1 

691641 

1002.94 

-24.86 

7102 

691742 

70.414 

168.328 

3 

691747 

1003.09 

•24.60 

7102 

691822 

70.412 

168.339 

2 

691825 

1002.50 

-24.58 

7102 

691920 

70.407 

168.341 

2 

691925 

1002.28 

-24.82 

7102 

692001 

70.406 

168.367 

2 

692007 

1002.a 

-24.70 

7102 

692058 

70.400 

168.360 

2 

692104 

1002.81 

-24.2 

7102 

692140 

70.397 

168.369 

3 

692ia 

1002.38 

-24  .a 

7102 

692238 

70.395 

168.372 

3 

692240 

1002.16 

-24.24 

7102 

692319 

70.391 

168.384 

3 

692325 

1002.38 

-2.98 

7102 

692319 

70.391 

168.384 

3 

70 

26 

1001.72 

-2.66 

7102 

70  59 

70.385 

168.396 

3 

70 

102 

1001.78 

-2.40 

7102 

70  201 

70.383 

168.404 

3 

70  207 

1001.88 

-2.18 

7102 

70  238 

70.379 

168.405 

2 

70  2a 

1001  .a 

-2.92 

7102 

70  343 

70.377 

168.408 

3 

70  347 

1001.34 

-2.32 

7102 

70  418 

70.371 

168.435 

2 

70  42 

1001.28 

-2.34 

7102 

70  418 

70.371 

168.435 

2 

70  526 

1001.66 

-2.2 

7102 

70  558 

70.368 

168.ai 

2 

70  604 

1001.34 

•2.a 

7102 

70  739 

70.362 

168.4a 

3 

70  7a 

1001.22 

•21.80 

7102 

70  921 

70.352 

168.4a 

1 

70  923 

1001.72 

-21.2 

7102 

701224 

70.342 

i68.ao 

3 

70122 

1002.38 

-22.2 

7102 

701409 

70.344 

168.450 

1 

701411 

1001.94 

-2.2 

7102 

701409 

70.3a 

168.450 

1 

701550 

1002.22 

■2.14 

7102 

701409 

70.3a 

168.450 

1 

701616 

1002.2 

-2.24 

7102 

701730 

70.333 

168.475 

3 

701735 

1002.75 

•24.50 

7102 

701758 

70.330 

168.494 

2 

701802 

1002.16 

•24.42 

7102 

701909 

70.329 

168.483 

2 

701914 

1003.88 

•24.74 

7102 

701940 

70.330 

168.502 

2 

7019a 

1003.59 

-24.80 

7102 

702048 

70.324 

168.491 

2 

702053 

1003.88 

-24.82 

7102 

702120 

70.323 

168.495 

2 

702120 

1003.47 

-24.64 

7102 

702229 

70.316 

168.503 

1 

70222 

1004.53 

-24.84 

7102 

702259 

70.317 

168.497 

3 

702304 

1004.47 

-24.74 

7102 

702259 

70.317 

168.497 

3 

71 

8 

1004.31 

-24.98 

7102 

71  38 

70.310 

168.508 

2 

71 

43 

1004.69 

•2.22 

7102 

71  148 

70.309 

168.501 

2 

71 

153 

1003.53 

-24.80 

7102 

71  216 

70.305 

168.512 

3 

71 

222 

1003.53 

-24.86 

7102 

71  331 

70.300 

168.505 

3 

71  25 

1004.2 

'2.2 

7102 

71  356 

70.296 

168.520 

2 

71 

402 

1003.88 

•2.68 

7102 

71  513 

70.282 

168.526 

1 

71 

516 

1004.03 

-26.04 

7102 

71  537 

70.297 

168.502 

2 

71 

543 

1003.47 

-2.2 

7132 

71  717 

70.291 

168.511 

2 

71 

72 

1003.31 

-26.22 

7102 

71  859 

10.289 

168.519 

2 

71  902 

1003.53 

-2.56 

7102 

711214 

70.260 

168.533 

2 

711217 

1002.66 

-2.W 

7102 

711356 

70.261 

168.541 

2 

711401 

1003.16 

-22.86 

7102 

711356 

70.261 

168.541 

2 

711543 

1003.09 

•2.86 

7102 

711356 

70.261 

168.541 

2 

711555 

1003.09 

-2.86 

7102 

711717 

70.261 

168.5a 

3 

71172 

1002.75 

•2.32 

7102 

711738 

70.260 

168.551 

3 

711741 

1002.a 

•2.2 

474 


W  SPO 


W  DIR 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

DUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7102 

711856 

70.260 

168.552 

2 

711856 

1003.31 

•20.06 

7102 

711919 

70.261 

168.548 

3 

711923 

1004.31 

•20.26 

7102 

712036 

70.258 

168.560 

2 

712041 

1004.91 

•20.46 

7102 

712059 

70.259 

168.557 

2 

712102 

1004.75 

•20.26 

7102 

712214 

70.254 

168.556 

3 

712222 

1004.69 

•19.82 

7102 

712238 

70.257 

168.557 

2 

712244 

1004.03 

•19.40 

7102 

712356 

70.255 

168.562 

2 

712355 

1005.56 

•19.00 

7102 

72  18 

70.249 

168.560 

2 

72  22 

1005.34 

•19.00 

7102 

72  135 

70.255 

168.566 

3 

72  143 

1004.69 

-19.80 

7102 

72  156 

70.252 

168.567 

3 

72  156 

1004.69 

-19,80 

7102 

72  318 

70.252 

168.575 

3 

72  323 

1005.34 

•19.38 

7102 

72  335 

70.249 

168,577 

3 

72  341 

1005.19 

-19.48 

7102 

72  335 

70.249 

168.577 

3 

72  426 

1005.03 

-18.96 

7102 

72  502 

70.260 

168.565 

1 

72  504 

1005.34 

-19.72 

7102 

72  502 

70.260 

168.565 

1 

72  520 

1005.34 

-19.72 

7102 

72  654 

70.250 

168.578 

3 

72  656 

1005.78 

-19.42 

7102 

72  838 

70.252 

168.587 

3 

72  841 

1006.06 

•18.62 

7102 

721200 

70.276 

168.571 

2 

721204 

1007.44 

•16.84 

7102 

721344 

70.260 

168.567 

2 

721346 

1008.66 

-16.30 

7102 

721524 

70.269 

168,571 

2 

721525 

1011.63 

-17.32 

7102 

721524 

70.269 

168.571 

2 

721532 

1012.U 

-20.22 

7102 

721706 

70.272 

168.524 

2 

721711 

1015.41 

-24.74 

7102 

721716 

70.264 

168.570 

1 

721716 

1015.41 

-24.74 

7102 

721844 

70.280 

168.529 

2 

721850 

1017.06 

-25.78 

7102 

721857 

70.283 

168.530 

1 

721902 

1017.88 

-26.36 

7102 

722024 

70.293 

168.515 

3 

722026 

1019.09 

•26.40 

7102 

722024 

70.293 

168.515 

3 

722043 

1019.25 

•26.20 

7102 

722204 

70.300 

168.486 

2 

722210 

1020.47 

•25.66 

7102 

722217 

70.300 

168.493 

3 

722223 

1020.47 

-25.66 

7102 

722344 

70,305 

168.481 

2 

722349 

1020.91 

-25.24 

7102 

722356 

70.306 

168.474 

2 

722356 

1020.91 

-25.24 

7102 

722356 

70.306 

168.474 

2 

73  1 

1021 .25 

-25.36 

7102 

73  125 

70.310 

168.464 

2 

73  126 

1021.25 

•25.24 

7102 

73  135 

70.309 

168.466 

3 

73  137 

1021.19 

-24.80 

7102 

73  306 

70.313 

168.452 

3 

73  311 

1021.72 

-24.88 

7102 

73  314 

70.310 

168.467 

3 

73  319 

1021.72 

-24.88 

7102 

73  314 

70.310 

168.467 

3 

73  407 

1022.44 

-26.00 

7102 

73  449 

70.307 

168.4U 

1 

73  452 

1022.06 

-26.34 

7102 

73  449 

70,307 

168.4U 

1 

73  453 

1022.06 

-26.34 

7102 

73  634 

70,314 

168.447 

2 

73  640 

1021,41 

•28.68 

7102 

73  815 

70.305 

168.445 

2 

73  819 

1021.72 

-27.30 

7102 

731147 

70.304 

168.415 

1 

731149 

1020.03 

-22.12 

7102 

731330 

70,312 

168.462 

2 

731336 

1019.03 

-20.44 

7102 

731512 

70.312 

168.460 

2 

731519 

1017.94 

-20.66 

7102 

731654 

70.308 

168.467 

3 

731657 

1017.94 

-20.08 

7102 

731654 

70.313 

168.464 

2 

731657 

1017.94 

-20.08 

7102 

731833 

70.312 

168.471 

2 

731839 

1017,78 

-18.76 

7102 

731837 

70.312 

168.461 

3 

731842 

1017.78 

-18.76 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

3 

732018 

1017.28 

-20.74 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

3 

732022 

1017.28 

-20.74 

7102 

732157 

70.312 

168.464 

3 

732157 

1018.50 

-20.28 

T 


475 


U  $PD  W  DIR 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIM 

PRESS 

AIR 

7102 

732152 

70.314 

168.467 

3 

732157 

1018.50 

'20.28 

7102 

732336 

70.312 

168.468 

3 

732337 

1018.59 

■22.38 

7102 

732333 

70.313 

168.471 

2 

732339 

1018.59 

•22.38 

7102 

74  114 

70.309 

168.467 

3 

74  119 

1017.94 

-23.36 

7102 

74  113 

70.316 

168.448 

2 

74  119 

1017.94 

'23.36 

7102 

74  253 

70.312 

168.472 

3 

74  257 

1018.22 

•23.50 

7102 

74  255 

70.315 

168.452 

3 

74  257 

1018.22 

•23.50 

7102 

74  255 

70.315 

168.452 

3 

n  343 

1017.88 

•23.32 

7102 

74  433 

70.313 

168.472 

2 

74  439 

1018.00 

'23.04 

7102 

74  437 

70.314 

168.454 

1 

74  440 

1018.00 

-23.04 

7102 

74  613 

70.316 

168.461 

3 

74  619 

1018.00 

'22.70 

7102 

74  754 

70.314 

168.463 

2 

74  757 

1018.66 

-22.08 

7102 

73  815 

70.305 

168.US 

2 

73  819 

1021.72 

'27.30 

7102 

731147 

70.304 

168.415 

1 

731149 

1020.03 

-22.12 

7102 

731330 

70.312 

168.462 

2 

731336 

1019.03 

-20.U 

7102 

731512 

70.312 

168.460 

2 

731519 

1017.94 

-20.66 

7102 

731654 

70.308 

168.467 

3 

731657 

1017.94 

-20.08 

7102 

731654 

70.313 

168.464 

2 

731657 

1017.94 

'20.08 

7102 

731833 

70.312 

168.471 

2 

731839 

1017.78 

-18.76 

7102 

731837 

70.312 

168.461 

3 

731842 

1017.78 

-18.76 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

3 

732018 

1017.28 

-20.74 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

3 

732022 

1017.28 

-20.74 

7102 

732157 

70.312 

168.464 

3 

732157 

1018.50 

-20.28 

7102 

732152 

70.314 

168.467 

3 

732157 

1018.50 

-20.28 

7102 

732336 

70.312 

168.468 

3 

732337 

1018.59 

-22.38 

7102 

732333 

70.313 

168.471 

2 

732339 

1018.59 

-22.38 

7102 

74  114 

70.309 

168.467 

3 

74  119 

1017.94 

-23.36 

7102 

74  113 

70.316 

168.448 

2 

74  119 

1017.94 

-23.36 

7102 

74  253 

70.312 

168.472 

3 

74  257 

1018.22 

-23.50 

7102 

74  255 

70.315 

168.452 

3 

74  257 

1018.22 

-23.50 

7102 

74  255 

70.315 

168.452 

3 

74  343 

1017.88 

-23.32 

7102 

74  433 

70.313 

168.472 

2 

74  439 

1018.00 

-23.04 

7102 

74  437 

70.314 

168.454 

1 

74  440 

1018.00 

-23.04 

7102 

74  613 

70.316 

168.461 

3 

74  619 

1018.00 

-22.70 

7102 

74  754 

70.314 

168.463 

2 

74  757 

1018.66 

-22.08 

7102 

74  754 

70.314 

168.463 

2 

74  800 

1017.66 

-22.48 

7102 

74  936 

70.246 

168.475 

1 

74  939 

1017.66 

-23.12 

7102 

74  936 

70.246 

168.475 

1 

741136 

1017.50 

-25.26 

7102 

741318 

70.315 

168.475 

2 

741324 

1017.44 

-26.42 

7102 

741500 

70.314 

168.465 

2 

741506 

1018.28 

-28.80 

7102 

741633 

70.345 

168.409 

1 

741636 

1018.66 

-26.52 

7102 

741642 

70.312 

168.463 

2 

741646 

1018.66 

-26.52 

7102 

741821 

TO.317 

168.465 

2 

741827 

1018.75 

-25.a) 

7102 

741815 

70.310 

168.469 

2 

741818 

1018.75 

-25.20 

7102 

741955 

70.313 

168.471 

2 

741957 

1019.03 

-26.14 

7102 

742002 

70.313 

168.461 

2 

742006 

1019.25 

-26.46 

7102 

742135 

70.312 

168.462 

2 

742140 

1019.69 

-25.40 

7102 

742141 

70.314 

168.466 

3 

742140 

1019.69 

-25.40 

7102 

742315 

70.311 

168.466 

3 

742319 

1019.47 

-24.70 

7102 

742321 

70.313 

168.467 

3 

742327 

1019.47 

-24.ro 

7102 

75  53 

70.312 

168.461 

.3 

75  55 

1019.47 

-25.30 

476 


W  tPD 


W  DIR 


■UOY 

LOCTIN 

UT 

LOM 

71(» 

75 

101 

70.316 

168.**5 

7102 

75 

232 

70.312 

168.*71 

7102 

75 

2*2 

70.315 

168.**7 

7102 

75 

2*2 

70.315 

168.**7 

7102 

75 

*11 

70.310 

168.481 

7102 

75 

*2* 

70.315 

168.4*8 

7102 

75 

551 

70.318 

168.4*7 

7102 

75 

733 

70.31* 

168.452 

7102 

73 

815 

70.305 

168.U5 

7102 

7311*7 

70.30* 

168.415 

7102 

731330 

70.312 

168.462 

7102 

731512 

70.312 

168.460 

7102 

73165* 

70.308 

168.467 

7102 

73165* 

70.313 

168.464 

7102 

731833 

70.312 

168.471 

7102 

rj1837 

70.312 

168.461 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

7102 

732012 

70.311 

168.467 

7102 

732157 

70.312 

168.46* 

7102 

732152 

70.31* 

168.467 

7102 

732336 

70.312 

168.468 

7102 

732333 

70.313 

168.471 

7102 

7* 

11* 

70.309 

168.467 

7102 

7* 

113 

70.316 

168.4*8 

7102 

7* 

253 

70.312 

168.472 

7102 

7* 

255 

70.315 

168.452 

7102 

7* 

255 

70.315 

168.452 

7102 

7* 

*33 

70.313 

168.472 

7102 

7* 

*37 

70.31* 

168.45* 

7102 

7* 

613 

70.316 

168.461 

7102 

7* 

75* 

70.31* 

168.463 

7102 

76 

85* 

70.306 

168.455 

7102 

75 

915 

70.313 

168.447 

7102 

751123 

70.321 

168.460 

7102 

751307 

70.307 

168.478 

7102 

751**9 

70.312 

168.458 

7102 

751629 

70.310 

168.a7 

7102 

751629 

70.310 

168.4*7 

7102 

751752 

70.302 

168.483 

7102 

751810 

70.312 

168.460 

7102 

75193* 

70.312 

168.459 

7102 

7519*9 

70.316 

168.461 

7102 

75211* 

70.31* 

168.465 

7102 

752128 

70.318 

168.457 

7102 

752255 

70.313 

168.466 

7102 

752309 

70.31* 

168.458 

7102 

76 

33 

70.313 

168.460 

7102 

76 

*9 

70.313 

168.456 

7102 

76 

211 

70.309 

168.462 

7102 

76 

228 

70.312 

168.450 

71(« 

76 

351 

70.307 

168.47* 

OIML 

OATTIN 

PRESS 

AIR 

2 

75 

107 

1019.91 

•25.3* 

3 

75 

237 

1019.91 

-27.12 

3 

75 

2*6 

1019.91 

-27.12 

3 

75 

319 

1019.69 

•26.94 

2 

75 

*16 

1019.91 

-26.82 

2 

75 

*27 

1019.91 

-26.82 

2 

75 

555 

1020.41 

•29.6* 

1 

75 

737 

i(ei.3* 

-31.32 

2 

73 

819 

1021.72 

-27.30 

1 

7311*9 

1020.03 

-22.12 

2 

731336 

1019.03 

•20.U 

2 

731519 

1017.94 

•20.66 

3 

731657 

1017.9* 

-20.08 

2 

731657 

1017.94 

-20.08 

2 

731839 

1017.78 

-18.76 

3 

7318*2 

1017.78 

-18.76 

3 

732018 

1017.28 

-20.74 

3 

7320» 

1017.28 

-20.74 

3 

732157 

1018.50 

•20.28 

3 

732157 

1018.50 

•20.28 

3 

732337 

1018.59 

-22.38 

2 

732339 

1018.59 

-22.38 

3 

7* 

119 

1017.94 

-23.36 

2 

7* 

119 

1017.94 

-23.36 

3 

7* 

257 

1018.22 

-23.50 

3 

7* 

257 

1018.22 

•23.50 

3 

7* 

3*3 

1017.88 

-23.3t 

2 

7* 

*39 

1018.00 

-23.04 

1 

7* 

*40 

1018.00 

-23.04 

3 

7* 

619 

1018.00 

•22.70 

2 

7* 

757 

1018.66 

•22.08 

2 

76 

852 

1019.31 

-25.74 

1 

75 

916 

1021.13 

-31.62 

1 

75112* 

1022.06 

-31.82 

2 

751312 

1021.78 

-31.82 

2 

751*5* 

1022.00 

•33.08 

2 

751612 

1022.88 

•34.04 

2 

751636 

1022.50 

-34.08 

2 

751757 

1023.16 

-34.32 

2 

751815 

1022.3* 

•34.8* 

2 

7519*0 

1022.4* 

-32.6* 

1 

75195* 

1022.a 

-32.6* 

2 

752119 

1022.00 

•29.68 

2 

75213* 

1022.4* 

-27.40 

2 

752252 

1021.8* 

-29.56 

3 

752315 

1022.13 

-29.48 

3 

76 

37 

1021.50 

-28.98 

2 

76 

51 

1021.50 

-28.96 

3 

76 

216 

1020.47 

-28.5* 

2 

76 

231 

1020.53 

•28.68 

2 

76 

35* 

1020.19 

-29.0* 

*77 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONC 

QUAL 

OATTIN 

mss 

AIR  T 

W  SRO  y  DIR 

7102 

76  413 

70.312 

168.452 

2 

76  416 

1020.41 

•29.22 

A 

7102 

76  528 

70.313 

168.448 

1 

76  536 

1020.53 

•28.00 

w 

7102 

76  711 

70.311 

168.455 

3 

76  710 

1019.47 

-27.42 

7102 

77  649 

70.296 

168.459 

3 

77  tai 

1016.63 

-22.92 

7102 

76  854 

70.306 

168.455 

2 

76  852 

1019.31 

•25.74 

7102 

76  854 

70.306 

168.455 

2 

761112 

1019.03 

-24.88 

7102 

761255 

70.304 

168.447 

2 

761252 

1017.72 

-%.56 

7102 

761437 

70.300 

168.455 

2 

761442 

1017.94 

-24.30 

7102 

761549 

70.235 

168.357 

1 

761551 

1017.34 

•24.80 

7102 

761619 

70.294 

168.448 

2 

761624 

1017.28 

-24.60 

7102 

761731 

70.300 

168.466 

2 

761736 

1017.16 

-25.02 

7102 

761758 

70.296 

168.463 

2 

761803 

1016.84 

-24.80 

7102 

761913 

70.295 

168.465 

3 

761918 

1016.13 

-24.U 

7102 

761938 

70.296 

168.458 

2 

761942 

1016.50 

-24.04 

7102 

762053 

70.296 

168.473 

2 

762057 

1016.41 

-23.18 

7102 

762116 

70.296 

168.461 

2 

762122 

1016.41 

-23.10 

7102 

762233 

70.292 

168.463 

2 

762237 

1016.28 

•22.08 

7102 

762255 

70.295 

168.463 

3 

762303 

1017.06 

-22.68 

7102 

77  11 

70.296 

168.462 

2 

77  16 

1016.34 

-22.94 

7102 

77  11 

70.296 

168.462 

2 

77  42 

1016.50 

-22.50 

7102 

77  151 

70.296 

168.458 

2 

77  155 

1016.19 

-22.42 

7102 

77  218 

70.296 

168.455 

3 

77  224 

1016.34 

'22.90 

7102 

77  330 

70.293 

168.468 

3 

77  336 

1016.78 

•22.16 

7102 

77  401 

70.296 

168.460 

3 

77  404 

1016.72 

-25.10 

7102 

77  401 

70.296 

168.460 

3 

77  515 

1016.34 

'23.08 

7102 

77  649 

70.296 

168.459 

3 

77  652 

1016.63 

-22.92 

7102 

78  809 

70.310 

168.464 

2 

78  954 

1019.31 

'36.28 

7102 

77  831 

70.281 

168.446 

2 

77  834 

1016.41 

'23.46 

7102 

77  831 

70.281 

168.446 

2 

771058 

1016.84 

-23.72 

7102 

771241 

70.300 

168.460 

2 

771246 

1017.16 

-24.30 

7102 

771425 

70.301 

168.U9 

3 

771422 

1017.06 

-24.72 

7102 

^71425 

70.301 

168.449 

3 

771527 

1017.22 

-28.78 

7102 

771425 

70,301 

168.449 

3 

771612 

1017.78 

-31.46 

7102 

771709 

70.303 

168.461 

2 

771713 

1017.72 

34.08 

7102 

771747 

70.301 

168.441 

2 

771751 

1017.88 

'34.46 

7102 

771853 

70.304 

168.438 

2 

771K7 

1017.94 

-34.50 

7102 

771926 

70.309 

168.443 

2 

771927 

1018.16 

-34.08 

7102 

7719% 

70.309 

168.U3 

2 

772038 

1018.81 

'33.80 

7102 

772105 

70.307 

168.U3 

3 

772111 

1018.88 

'33.38 

7102 

772211 

70.305 

168.447 

3 

772217 

1018.81 

'31.78 

7102 

772245 

70.306 

168.443 

3 

772251 

1019.03 

•31.34 

7102 

772350 

70.304 

168.U9 

3 

772356 

1019.09 

'30.74 

7102 

772350 

70.304 

168.449 

3 

78  26 

1018.88 

-30.40 

7102 

78  129 

70.307 

168.445 

3 

78  135 

1019,25 

-29.42 

7102 

78  206 

70.306 

168.439 

1 

78  211 

1019.03 

-29.74 

7102 

78  308 

70.301 

168.453 

3 

78  308 

1019.38 

•30.32 

7102 

78  349 

70.307 

168.4U 

2 

78  353 

1019.69 

-31.32 

7102 

78  349 

70.307 

168.444 

2 

78  453 

1019.59 

-32.66 

7102 

78  349 

70.307 

168.444 

2 

78  530 

1019.31 

-34.66 

7102 

78  629 

70.306 

168.439 

2 

78  633 

1019.16 

•35.62 

7102 

78  809 

70.310 

168.464 

2 

78  812 

1019.69 

-34.76 

% 

478 

W  S>0  W  01* 


BUOY 

lOCTIN 

LAT 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

PMESS 

Al« 

7102 

78  809 

70.310 

168.*6* 

2 

78  95* 

1019.31 

•36.28 

7102 

78  809 

70.310 

168.*6* 

2 

7810*7 

1019.25 

-37.16 

7102 

781231 

70.300 

168.*51 

2 

781235 

1019.38 

-38.30 

7102 

781*13 

70.306 

168.*5* 

2 

781*18 

1019.03 

-38.02 

7102 

781*13 

70.306 

168.*5* 

2 

781556 

1018.66 

•38.76 

7102 

7816*7 

70.309 

168.*55 

2 

7B1»1 

1018.50 

-38.12 

7102 

78173* 

70.307 

168.*46 

3 

7817*1 

1018.09 

•38.10 

7102 

781830 

70.307 

168.*51 

2 

781835 

1018.88 

-36.*2 

7102 

78191* 

70.309 

168.**6 

2 

781920 

1018.** 

-35.*6 

7102 

78191* 

70.309 

16B.**6 

2 

78201* 

1018.22 

-33.6* 

7102 

782053 

70.305 

168.**7 

1 

782057 

1018.09 

-32.*8 

7102 

782150 

70.306 

168.*53 

2 

782156 

1018.22 

-27.60 

7102 

782150 

70.30* 

168.*52 

1 

782227 

1018.28 

-29.12 

7102 

782329 

70.305 

168.*33 

2 

782335 

1017.56 

•25.62 

7102 

782329 

70.305 

168.*53 

2 

79  16 

1017.66 

•28.60 

7102 

79  110 

70.298 

168.*59 

3 

79  11* 

1017.72 

-28.*0 

7102 

79  155 

70.302 

168.*52 

3 

79  201 

1016.8* 

-28.*2 

7102 

79  2*7 

70.297 

168.*65 

3 

79  253 

1016.8* 

•30.30 

7102 

79  337 

70.300 

168.**6 

3 

79  3*0 

1016.78 

-30.6* 

7102 

79  *26 

70.297 

168.*78 

2 

79  *32 

1016.13 

-31.98 

7102 

79  *26 

70.297 

168.*78 

2 

79  520 

1016.8* 

-33.2* 

7102 

79  607 

70.302 

168.**6 

2 

79  613 

1016.28 

•33.6* 

7102 

79  7*8 

70.300 

168.*56 

3 

79  753 

1016.00 

-33.38 

7102 

79  930 

70.318 

168.*60 

1 

79  932 

1016.19 

-33.72 

7102 

791218 

70.296 

168.**7 

1 

791220 

101* .*7 

-30.52 

7102 

791*00 

70.291 

168.*77 

2 

791*0* 

1012.72 

•27,96 

7102 

791*00 

70.291 

168.*77 

2 

7915*0 

1011.63 

•25.06 

7102 

791627 

70.298 

168.*66 

1 

791629 

1011.06 

-23.30 

7102 

791722 

70.279 

168.*93 

1 

791 7M 

1011.06 

•22.82 

7102 

791902 

70.268 

168.507 

3 

791908 

1009.63 

•21  .*6 

7102 

791950 

70.262 

168.518 

2 

791955 

1008.53 

•21.06 

7102 

7920*1 

70.260 

168.517 

2 

7920*6 

1008.16 

-20.*8 

7102 

792129 

70.2*7 

168.52* 

2 

79213* 

1007.78 

•19.70 

7102 

792220 

70.2*5 

168.5** 

3 

792226 

1007.28 

-18.78 

7102 

792309 

70.235 

168.558 

3 

79231* 

1006.28 

-19.18 

7102 

80  1 

70.230 

168.582 

2 

80  7 

1006.22 

-18.9* 

7102 

80  *7 

70.22* 

168.588 

1 

80  50 

1006.22 

-18.72 

7102 

80  1*2 

70.220 

168.587 

3 

80  1*6 

1005.78 

-18.86 

7102 

80  226 

70.211 

168.620 

3 

80  232 

1005.8* 

-18.90 

7102 

80  32* 

70.209 

168.618 

3 

80  329 

1005.*1 

•18.9* 

7102 

80  *05 

70.201 

168.652 

2 

80  *10 

1005.56 

-19,*0 

7102 

80  *05 

70.201 

168.652 

2 

80  508 

1005.19 

-19.6* 

7102 

80  5*6 

70.196 

168.6*7 

2 

80  5*6 

100*.97 

-19.60 

7102 

80  727 

70.186 

168.669 

2 

80  732 

100*.*1 

-19.8* 

7102 

80  908 

70.172 

168.677 

1 

80  911 

100*.53 

-20.06 

7102 

801205 

70.15* 

168.700 

2 

801210 

100*.53 

-20.78 

7102 

8013*9 

70.139 

168.700 

2 

801353 

1003.88 

•21 .*6 

7102 

801530 

70.129 

168.72* 

2 

80153* 

1003.81 

-21.58 

7102 

801603 

70.137 

168.712 

1 

801606 

1003.81 

-21 .*8 

7102 

801710 

70.116 

168.703 

3 

801716 

1003.59 

•22.20 

7102 

8017*8 

70.110 

168.710 

3 

8017*6 

1003.53 

•22.0* 

*79 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

icm 

OUM. 

OATTIN 

MESS 

All 

7102 

801850 

70.105 

168.706 

2 

801855 

1003.53 

•22.92 

7102 

801929 

70,103 

168.707 

2 

801934 

1003.69 

•22.88 

7102 

802030 

70.096 

168.700 

2 

KOOfA 

1003.97 

•22.60 

7102 

802109 

70.087 

168.680 

2 

802113 

1004.31 

•22.96 

7102 

802209 

70.085 

168.693 

3 

802215 

1003.88 

-22.90 

7102 

802248 

70.078 

168.683 

2 

802254 

1004.75 

-22.72 

7102 

802349 

70.074 

168.696 

2 

802355 

1004.19 

-23.08 

7102 

81  26 

70.065 

168.680 

2 

81  31 

1004.97 

-23.06 

7102 

81  130 

70.064 

168.671 

2 

81  137 

1004.69 

•23.22 

7102 

81  206 

70.056 

168.689 

3 

81  212 

1004.47 

-23.62 

7102 

81  312 

70.055 

168.677 

3 

81  316 

1004.91 

-23.58 

7102 

81  343 

70.050 

168.695 

3 

81  351 

1005.41 

•24.22 

7102 

81  454 

70.(B5 

168.672 

1 

81  457 

1005.13 

-24.76 

7102 

81  454 

70.035 

168.672 

1 

81  531 

1005.84 

-25.20 

7102 

81  706 

70.041 

168.666 

2 

81  703 

1005.91 

-26.18 

7102 

81  848 

70.037 

168.681 

2 

81  851 

1006.00 

-26.98 

7102 

811154 

70.030 

168.668 

1 

811155 

1007.78 

-28.04 

7102 

811337 

70.024 

168.690 

3 

811342 

1006.22 

-28.26 

7102 

811518 

70.029 

168.689 

2 

811524 

1006.78 

-28.40 

7102 

811518 

70.029 

168.689 

2 

811542 

1006.78 

•28.40 

7102 

81 1658 

70.027 

168.678 

2 

811704 

1007.06 

-28.22 

7102 

811726 

70.036 

168.703 

2 

811727 

1007.59 

•28.18 

7102 

811839 

70.031 

168.679 

2 

811843 

1006.50 

-27.92 

7102 

811907 

70.031 

168.675 

1 

811910 

1007.06 

-28.04 

7102 

812018 

70.038 

168.676 

2 

812022 

1007.59 

-25.98 

7102 

812048 

70.035 

168.691 

2 

812054 

1007.50 

-25.68 

7102 

812200 

70.034 

168.679 

2 

812200 

1008.00 

•25.08 

7102 

812227 

70.034 

168.682 

2 

812227 

1008.66 

-25.16 

7102 

812227 

70.034 

168.682 

2 

812339 

1009.19 

•24.42 

7102 

82  6 

70.028 

168.671 

2 

82  10 

1009.31 

•24.40 

7102 

82  117 

70.033 

168.679 

2 

82  122 

1009.03 

•24.14 

7102 

82  144 

70.033 

168.669 

2 

82  146 

1009.03 

-24.14 

7102 

82  300 

70.035 

168.674 

3 

82  306 

1009.25 

-23.56 

7102 

82  324 

70.031 

168.676 

3 

82  330 

1008.88 

•23.48 

7102 

82  U2 

70.016 

168.667 

1 

82  US 

1009.75 

-23.92 

7102 

82  442 

70.016 

168.667 

1 

82  503 

1010.19 

-24.60 

7102 

82  645 

70.033 

168.668 

2 

82  646 

1011.22 

-24.72 

7102 

82  824 

70.034 

168.681 

2 

82  828 

1011.22 

-24.62 

7102 

82  826 

70.042 

168.668 

1 

821009 

1011.56 

-24.74 

7102 

821142 

70.034 

168.675 

1 

821143 

1011.63 

•24.24 

7102 

821142 

70.034 

168.675 

1 

821328 

1013.00 

-24.68 

7102 

821506 

70.049 

168.672 

2 

821512 

1013.09 

-».66 

7102 

821646 

70.055 

168.669 

2 

821652 

1013.81 

-25.58 

7102 

821704 

70.053 

168.668 

2 

821707 

1013.81 

•25.58 

7102 

821827 

70.058 

168.650 

3 

821833 

1015.53 

•25.98 

7102 

821846 

70.058 

168.649 

3 

821846 

1015.53 

-25.98 

7102 

822007 

70.069 

168.639 

1 

822010 

1015.25 

-24.72 

7102 

822007 

70.06» 

168.639 

1 

822031 

1015.53 

•24.38 

7102 

822146 

70.070 

168.624 

1 

822151 

1015.84 

•22.96 

7102 

822204 

70.072 

168.638 

2 

822212 

1015.84 

-22.96 

7102 

822325 

70.070 

168.620 

2 

822330 

1016.06 

-20.72 

U  Dll 


480 


U  SPO 


W  0!R 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONS 

no2 

822344 

70.074 

168.618 

7102 

83 

107 

70.075 

168.617 

7102 

83 

123 

70.072 

168.624 

7102 

83 

246 

70.080 

168.612 

7102 

83 

302 

70.075 

168.620 

7102 

83 

429 

70.096 

168.638 

7102 

83 

443 

70.054 

168.760 

7102 

83 

622 

70.086 

168.589 

7102 

83 

804 

70.091 

168.591 

7102 

83 

946 

70.114 

168.592 

7102 

831129 

70.082 

168.627 

7102 

831313 

70.091 

168.621 

7102 

831454 

70.092 

168.631 

7102 

831635 

70.092 

168.624 

7102 

831641 

70.092 

168.634 

7102 

831815 

70.099 

168.643 

7102 

831823 

70.095 

168.631 

7102 

831955 

70.096 

168.639 

7102 

831955 

70.096 

168.639 

7102 

832134 

70.099 

168.654 

7102 

832146 

70.093 

168.676 

7102 

832313 

70.093 

168.671 

7102 

832324 

70.093 

168.689 

7102 

84 

53 

70.090 

168.694 

7102 

84 

104 

70.091 

168.701 

7102 

84 

242 

70.084 

168.737 

7102 

84 

236 

70.091 

168.712 

7102 

84 

420 

70.088 

168.757 

7102 

84 

418 

70.088 

168.731 

7102 

84 

601 

70.096 

168.719 

7102 

84 

743 

70.092 

168.732 

7102 

84 

925 

70.092 

168.745 

7102 

841301 

70.082 

168.756 

7102 

841442 

70.080 

168.747 

7102 

841621 

70.077 

168.741 

7102 

841621 

70.077 

168.741 

7102 

841802 

70.074 

168.756 

7102 

841804 

70.077 

168.768 

7102 

841943 

70.074 

168.761 

7102 

841943 

70.070 

168.756 

7102 

842123 

70.066 

168.769 

7102 

842121 

70.068 

168.759 

7102 

842302 

70.060 

168.765 

7102 

842305 

70.057 

168.771 

7102 

85 

42 

70.047 

168.782 

7102 

85 

42 

70.047 

168.782 

7102 

85 

220 

70.042 

168.781 

7102 

85 

224 

70.044 

168.779 

7102 

85 

359 

70.034 

168.788 

7102 

85 

405 

70.026 

168.746 

7102 

85 

904 

70.007 

168.765 

0(ML 

DATTIM 

PRESS 

AIR 

2 

822346 

1016.06 

-20.72 

2 

83 

113 

1015.41 

-22.34 

2 

83 

im 

1016.13 

-22.16 

3 

83 

246 

1015.91 

-22.72 

2 

83 

307 

1015.63 

-22.TO 

1 

83 

431 

1015.63 

-24.32 

1 

83 

442 

1015.63 

-24.32 

2 

83 

624 

1015.75 

-26.14 

2 

83 

809 

1015.47 

-28.28 

1 

83 

946 

1015.13 

-28.88 

1 

831131 

1013.25 

-29.U 

2 

831316 

1012.28 

-29.26 

2 

831458 

1011.34 

•30.02 

2 

831640 

1009.09 

-29.02 

2 

831645 

1009.09 

-29.02 

3 

831815 

1008.97 

-27.42 

3 

831828 

1008.00 

-27.32 

1 

831957 

1006.56 

-25.46 

1 

832010 

1006.56 

-25.46 

1 

832139 

1006.34 

-22.44 

1 

832146 

1006.34 

-22.44 

2 

832316 

1005.69 

-20.50 

3 

832330 

1005.34 

-20.26 

2 

84 

58 

1004.75 

-20.12 

3 

84 

106 

1004.75 

-20.12 

2 

84 

246 

1003.47 

-20.14 

3 

84 

240 

1003.47 

-20.  H 

2 

84 

425 

1002.88 

•21.50 

1 

84 

421 

1002.88 

•21.50 

2 

84 

607 

1002.50 

-23.96 

1 

84 

746 

1002.06 

-24.62 

1 

84 

927 

1001.44 

•25.18 

3 

841304 

1000.72 

-26.02 

2 

841446 

1000.50 

-25.48 

1 

841619 

1000.25 

-24.82 

1 

841624 

1000.25 

-24.82 

2 

841806 

999.44 

-23.48 

2 

841809 

999.44 

-23.48 

2 

841945 

999.06 

-21.82 

2 

841947 

999.06 

-21.82 

2 

842130 

998.94 

-20.28 

1 

842126 

998.94 

-20.28 

3 

842308 

998.84 

-19.50 

2 

842309 

998.84 

-19.50 

2 

85 

47 

998.19 

-19.52 

2 

85 

45 

998.19 

-19.52 

2 

85 

226 

998.34 

-19.38 

3 

85 

230 

998.34 

-19.38 

3 

85 

403 

997.84 

-18.68 

1 

85 

408 

997.84 

-18.68 

2 

85 

908 

997.19 

-19.84 

481 


Buor 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  sn  U  DIR 

7102 

851249 

69.995 

168.759 

2 

851253 

997.47 

-19.98 

A 

7102 

851429 

69.967 

168.764 

2 

851436 

997,69 

•20.28 

w 

7102 

851558 

69.969 

168.791 

1 

851600 

997.69 

-20.06 

7102 

851558 

69.969 

168.791 

1 

851606 

997.69 

-20.06 

7102 

851742 

69.976 

168.754 

2 

851747 

998.78 

•20.04 

7102 

851742 

69.976 

168.754 

2 

851757 

998.84 

-20.40 

7102 

851924 

69.971 

168.750 

3 

851929 

999.28 

-20.10 

7102 

851951 

69.973 

168.753 

3 

851936 

999.28 

•20.10 

7102 

852103 

69.969 

168.746 

2 

852109 

1000.50 

•19.U 

7102 

852242 

69.967 

168.741 

3 

852247 

1001.22 

-19.60 

7102 

852250 

69.967 

168.737 

3 

»2256 

1000.94 

-19.70 

7102 

86  » 

69.967 

168.732 

2 

86  26 

1001.66 

-19.10 

7102 

86  20 

69.967 

168.732 

2 

86  36 

1001.66 

-19.10 

7102 

86  200 

69.964 

168.729 

3 

86  202 

1001.28 

-18.94 

7102 

86  212 

69.964 

168.724 

3 

86  217 

1001.28 

-18.94 

7102 

86  338 

69.962 

168.736 

2 

86  3U 

1001.94 

-19.40 

7102 

86  354 

69.966 

168.720 

3 

86  359 

1002.44 

-19.56 

7102 

86  354 

69.966 

168.720 

3 

86  526 

1004.19 

-19.U 

7102 

86  659 

69.965 

168.728 

1 

86  702 

1004.69 

-20.08 

7102 

86  841 

69.961 

168.722 

1 

86  844 

1005.91 

-20.94 

7102 

86  841 

69.961 

168.722 

1 

861024 

1005.56 

•21.64 

7102 

86  841 

69.961 

168.722 

1 

861053 

1006.28 

-21.50 

7102 

861235 

69.954 

168.706 

2 

861239 

1006.72 

•20.90 

7102 

861417 

69.961 

168.721 

3 

861417 

1006.22 

-21.32 

7102 

861417 

69.961 

168.721 

3 

861536 

1006.44 

-21.92 

7102 

861417 

69.961 

168.721 

3 

861605 

1007.50 

-21,76 

7102 

861720 

69.959 

168.724 

2 

861721 

1008.09 

•21.38 

7102 

861738 

69.960 

168.717 

2 

8617U 

1008.09 

•21.38 

7102 

861902 

69.966 

168.724 

3 

861905 

1008.53 

•21.64 

7102 

861919 

69.969 

168.729 

2 

861924 

1007,66 

•20.86 

7102 

862059 

69.971 

168.725 

2 

862047 

1008.53 

•20.48 

7102 

862059 

69,971 

168.725 

2 

862103 

1009.47 

•20.50 

7102 

862220 

69.971 

168.728 

« 

862226 

1009.81 

•19.64 

7102 

862238 

69.974 

168.717 

3 

8622U 

1009.81 

-19.64 

7102 

862359 

69.973 

168.731 

1 

87  5 

101C.56 

-17.58 

7102 

862359 

69.973 

168.731 

1 

87  17 

1010.56 

-17.58 

7102 

87  138 

69.976 

168.722 

3 

87  144 

1010.41 

•17.86 

7102 

87  159 

69.974 

168.716 

2 

87  206 

1010.13 

-17.76 

7102 

87  317 

69.970 

168.730 

2 

87  323 

1010.63 

-19.02 

7102 

87  342 

69.978 

168.711 

3 

87  347 

1010.63 

•19.02 

7102 

87  342 

69.978 

168.711 

3 

87  503 

1011.34 

-19.60 

7102 

87  342 

69.978 

168.711 

3 

87  524 

1011.U 

-17.52 

7102 

87  637 

69.979 

168.707 

2 

87  641 

1011.50 

-19.94 

7102 

87  820 

69.977 

168.706 

2 

87  824 

1011.28 

-20.40 

7102 

87  8»t 

69.977 

168.706 

2 

871003 

1012.28 

-20.18 

7102 

87  820 

69.977 

168.706 

2 

871039 

1011.78 

-20.36 

7102 

871223 

69.976 

168.702 

2 

871227 

1012.28 

•20.22 

7102 

871406 

69.984 

168.709 

2 

871409 

1013.75 

-23.30 

7102 

871406 

69.964 

168.709 

2 

871547 

1014.75 

-26.» 

7102 

871657 

69.989 

168.706 

2 

871702 

1014.69 

•29.28 

7102 

871727 

69.967 

168.685 

3 

871733 

1015.13 

-28.76 

• 

482 

W  SPO  W  DIR 


HJOV 

LOCTIM 

UT 

LON' 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7102 

871839 

69.989 

168.688 

2 

871845 

1015.34 

•28.82 

7102 

871908 

69.991 

168.693 

2 

871912 

1016.50 

•28.86 

7102 

871908 

69.991 

168.693 

2 

872026 

1316.78 

-27.46 

7102 

872046 

70.000 

168.675 

3 

872045 

1016.78 

-27.46 

7102 

872200 

69.997 

168.667 

2 

872200 

1017.06 

-25.46 

7102 

872226 

70.000 

lji.671 

2 

872232 

1017.U 

-24.78 

7102 

872339 

70.003 

168.667 

2 

872344 

1017.94 

-24.50 

7102 

88  6 

70.001 

168.668 

2 

88  8 

1018.22 

•23.84 

7102 

88  118 

70.007 

168.654 

2 

88  123 

1018.22 

-23.32 

7102 

88  148 

70.008 

168.638 

3 

88  147 

1018.22 

-23.32 

7102 

88  2S5 

70.006 

168.643 

2 

88  259 

1017.88 

-23.24 

7102 

88  329 

70.012 

168.625 

3 

88  333 

1018.50 

-23.80 

7102 

88  329 

70.012 

168.625 

3 

88  514 

1019.16 

•24.68 

7102 

88  758 

70.018 

168.599 

1 

88  803 

1019.31 

-28.80 

7102 

88  758 

70.018 

168.599 

1 

88  941 

1019.47 

-28.50 

7102 

881212 

70.023 

168.604 

2 

881215 

1020.09 

•29.34 

7102 

881354 

70.022 

168.605 

3 

881357 

1020.19 

-29.84 

7102 

881534 

70.026 

168.601 

2 

881541 

1020.03 

-28.52 

7102 

881636 

70.017 

168.592 

1 

881639 

1020.63 

•28.18 

7102 

881715 

70.028 

168.609 

3 

881717 

1020.19 

-28.08 

7102 

881818 

70.029 

168.606 

3 

881823 

1020.63 

-27.62 

7102 

881855 

70.032 

168.615 

2 

881900 

1020.41 

-27.34 

7102 

882000 

70.029 

168.595 

2 

882005 

1020.53 

•25.70 

7102 

882035 

70.035 

168.619 

1 

882039 

1020.97 

-24.72 

7102 

882139 

70.035 

168.615 

1 

882144 

1021.41 

•24. U 

7102 

882213 

70.038 

168.606 

1 

882217 

1021.34 

-23.90 

7102 

882318 

70.040 

168.618 

1 

882320 

1021.13 

•22.14 

7102 

882353 

70.041 

168.617 

1 

882357 

1021.13 

-21.72 

7102 

89  57 

70.047 

168.612 

2 

89  102 

1020.75 

-20.88 

7102 

89  136 

70.044 

168.612 

3 

89  141 

1021.25 

-20.00 

7102 

89  236 

70.043 

168.625 

2 

89  241 

1021.19 

•19.60 

7102 

89  318 

70.049 

168.612 

1 

89  323 

1020.75 

-21.10 

7102 

89  415 

70.041 

168.642 

1 

89  417 

1020.91 

-21.84 

7102 

89  415 

70.041 

168.642 

1 

89  500 

1020.19 

-23.10 

7102 

89  554 

70.054 

168.598 

2 

89  559 

1020.25 

•24.32 

7102 

89  918 

70.097 

168.627 

1 

89  no 

1020.41 

-26.64 

7102 

891200 

70.026 

168.659 

1 

891202 

1020.53 

-26.18 

7102 

891342 

70.052 

168.650 

3 

891346 

1019.97 

•26.52 

7102 

891521 

70.057 

168.649 

2 

891525 

1020.53 

-26.10 

7102 

891613 

70.056 

168.656 

1 

891616 

1020.69 

-26.24 

7102 

891704 

70.058 

168.645 

2 

891710 

1021.25 

•26.96 

7102 

891758 

70.059 

168.646 

3 

891802 

1021.25 

-26.28 

7102 

891842 

70.067 

168.650 

1 

891847 

1021.13 

-25.66 

7102 

891939 

70.060 

168.643 

2 

891943 

1020.97 

-24.88 

7102 

892024 

70.070 

168.645 

1 

892028 

1021.25 

•23.52 

7102 

892118 

70.067 

168.655 

1 

892117 

1022.06 

-23.16 

7102 

892203 

70.073 

168.647 

1 

892207 

1022.22 

-20.76 

7102 

892257 

70.070 

168.659 

2 

892302 

1022.50 

•18.98 

7102 

892343 

70.074 

168.643 

2 

892347 

1022.44 

-19.40 

7102 

90  36 

70.072 

168.657 

2 

90  41 

1022.22 

-18.60 

7102 

90  124 

70.075 

168.654 

2 

90  129 

1022.34 

•18.16 

483 


U  SPO  W  DIR 


8UOV 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

7102 

90 

216 

70.075 

160.tf0 

7102 

90 

305 

70.000 

168.640 

7102 

90 

354 

70.075 

168.663 

7102 

90 

440 

70.093 

168.613 

7102 

90 

533 

70.006 

168.625 

7102 

90 

533 

70.006 

168.625 

7102 

90 

057 

70.001 

168.6tt 

7102 

901 U7 

70.079 

168.634 

7102 

901329 

70.094 

168.629 

7102 

901513 

70.090 

168.630 

7102 

901552 

70.121 

168.650 

7102 

901652 

70.100 

168.629 

7102 

901736 

70.103 

168.627 

7102 

901034 

70.102 

168.629 

7102 

901917 

70.103 

168.618 

7102 

902012 

70.112 

168.628 

7102 

902057 

70.111 

168.630 

7102 

902153 

70.111 

168.624 

7102 

902236 

70.114 

168.619 

7102 

902331 

70.115 

168.616 

7102 

91 

15 

70.119 

168.614 

7102 

91 

111 

70.119 

168.608 

7102 

91 

154 

70.119 

168.609 

7102 

91 

252 

70.124 

168.604 

7102 

91 

333 

70.121 

168.610 

7102 

91 

436 

70.128 

168.586 

7102 

91 

436 

70.128 

168.586 

7102 

91 

652 

70.136 

168.573 

7102 

91 

035 

70.139 

168.574 

7102 

911134 

70.147 

168.564 

7102 

911317 

70.143 

168.565 

7102 

911500 

70.157 

168.573 

7102 

911500 

70.157 

168.573 

7102 

911641 

70.162 

168.561 

7102 

911713 

70.166 

168.562 

7102 

911020 

70.169 

168.552 

7102 

911056 

70.168 

168.543 

7102 

912000 

70.175 

168.553 

7102 

912000 

70.175 

168.553 

7102 

912140 

70.180 

168.540 

7102 

912215 

70.179 

168.547 

7102 

912317 

70.181 

168.539 

7102 

912354 

70.182 

168.545 

7102 

92 

59 

70.185 

168.540 

7102 

92 

133 

70.185 

168.548 

7102 

92 

241 

70,189 

168.533 

7102 

92 

312 

70.187 

168.547 

7102 

92 

423 

70.188 

168.522 

7102 

92 

423 

70.188 

168.522 

7102 

92 

632 

70.201 

168.510 

7102 

92 

014 

70.202 

168.516 

QUAL 

DATUM 

PRESS 

AIR 

3 

90 

217 

1022.34 

•18.30 

2 

90 

311 

1022.06 

-17.58 

1 

90 

359 

1021.72 

-19.48 

1 

90 

450 

1022.56 

-21.06 

2 

90 

537 

1023.00 

-22.34 

2 

90 

722 

1022.72 

-24.88 

2 

90 

858 

1022.56 

•26.50 

1 

901147 

1022.00 

•27.50 

2 

901335 

1022.13 

-26.30 

2 

901517 

1021.34 

-27.14 

1 

901555 

1021.84 

-26.90 

2 

901658 

1021.63 

-26.18 

3 

901740 

1020.84 

-27.00 

2 

901838 

1020.47 

-26.50 

3 

901922 

1021.19 

-24.92 

1 

902017 

1021.13 

-23.50 

1 

902102 

1021.06 

-23.08 

2 

902156 

1021.06 

•21.40 

2 

902241 

1020.19 

•19.78 

2 

902329 

1020.31 

-19.42 

2 

91 

17 

1020.03 

-19.94 

2 

91 

117 

1020,19 

-18.82 

2 

91 

159 

1019.75 

-18.62 

3 

91 

258 

1019.16 

-19.06 

2 

91 

338 

1019.16 

-19.80 

1 

91 

440 

1019.38 

-21.38 

1 

91 

517 

1019.47 

•21.92 

1 

91 

656 

1019.47 

•25.98 

2 

91 

840 

1019.53 

-25.78 

1 

911137 

1019.03 

•28.94 

2 

911317 

1019.09 

•28.90 

2 

911505 

1019.03 

-29.00 

2 

911531 

1018.75 

-28.60 

2 

911646 

1018.81 

-28.32 

2 

911717 

1018.97 

-27.98 

3 

911825 

1019.03 

-28.34 

2 

911901 

1018.81 

-26.72 

2 

912005 

1019.03 

-24.90 

2 

912041 

1019.25 

-23.60 

1 

912143 

1019.38 

-22.66 

2 

912217 

1019.47 

-21.54 

3 

912325 

1019.16 

•22.06 

2 

912359 

1019.53 

-21.46 

2 

92 

105 

1019.47 

-20.14 

3 

92 

138 

1019.31 

-19.56 

3 

92 

247 

1019.31 

-19.38 

2 

92 

317 

1019.59 

-19.70 

2 

92 

428 

1019.38 

•22.46 

2 

92 

458 

1019.59 

•23.26 

2 

92 

637 

1020.03 

•26.48 

2 

92 

817 

1020.31 

-28.04 

W, 


W  SPO 


W  DIK 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

GUAL 

DATTIN 

PRESS 

7102 

92  816 

70.202 

168.516 

2 

92  958 

1020.67 

7102 

92  816 

70.202 

168.516 

2 

921123 

1020.97 

7102 

921306 

70.202 

168.566 

2 

921308 

1021.13 

7102 

921668 

70.205 

168.565 

3 

921667 

1020.86 

7102 

921628 

70.210 

168.5U 

2 

921636 

1021.63 

7102 

921652 

70.205 

168.536 

3 

921655 

1020.86 

7102 

921808 

70.213 

168.565 

3 

921816 

1021.72 

7102 

921836 

70.212 

168.538 

3 

921838 

1021.50 

7102 

921969 

70.218 

168.569 

2 

921953 

1021.78 

7102 

921969 

70.218 

168.569 

2 

922017 

1021.78 

7102 

922126 

70.220 

168.562 

3 

922132 

1022.13 

7102 

922156 

70.220 

168.551 

3 

922159 

1021.72 

7102 

922307 

70.227 

168.569 

2 

922313 

1021.56 

7102 

922333 

70.225 

168.562 

3 

922338 

1021.72 

7102 

922333 

70.225 

168.562 

3 

93  67 

1020.67 

7102 

93  113 

70.232 

168.566 

3 

93  117 

1021.19 

7102 

93  230 

70.237 

168.563 

3 

93  235 

1020.67 

7102 

93  251 

70.237 

168.575 

3 

93  256 

1020.67 

7102 

93  611 

70.266 

168.558 

2 

93  616 

1020.09 

7102 

93  631 

70.260 

168.601 

2 

93  637 

1019.69 

7102 

93  610 

70.258 

168.565 

2 

93  555 

1019.67 

7102 

93  610 

70.258 

168.565 

2 

93  616 

1019.67 

7102 

93  610 

70,258 

168.565 

2 

93  758 

1019.31 

7102 

93  935 

70.267 

168.606 

1 

93  935 

1018.59 

7102 

931109 

70.295 

168.586 

1 

931110 

1017.78 

7102 

931256 

70.287 

168.586 

3 

931258 

1017.06 

7102 

931632 

70,299 

168.581 

2 

931637 

1017.00 

7102 

931630 

70.318 

168.576 

2 

931617 

1016.28 

7102 

931630 

70.318 

168.576 

2 

931636 

1016.63 

7102 

931756 

70,317 

168.589 

2 

931802 

1016.63 

7102 

931812 

70.317 

168.576 

3 

931816 

1016.63 

7102 

931935 

70.326 

168.571 

2 

931960 

1016.63 

7102 

931953 

70.322 

168.561 

2 

931959 

1016.96 

7102 

932117 

70.328 

168.559 

3 

932117 

1017.16 

7102 

932133 

70.325 

168.557 

2 

932138 

1016.96 

7102 

932256 

70.328 

168.550 

3 

932258 

1017,78 

7102 

932255 

70.328 

168.551 

3 

932301 

1017.78 

7102 

932312 

70.326 

168.552 

3 

932315 

1017.78 

7102 

96  51 

70.326 

168.539 

3 

96  62 

1017.96 

7102 

96  51 

70.326 

168.539 

3 

96  57 

1018.66 

7102 

96  218 

70.329 

168.516 

3 

96  218 

1018.38 

7102 

96  230 

70.326 

168.529 

2 

96  236 

1019.16 

7102 

96  600 

70.330 

168.505 

3 

96  606 

1019.53 

7102 

96  609 

70.328 

168.533 

1 

96  610 

1019.53 

7102 

96  568 

70.H7 

168.698 

1 

96  563 

1020.03 

7102 

96  568 

70.337 

168.698 

1 

96  556 

1019.59 

7102 

96  730 

70.339 

168.681 

1 

96  736 

1020.09 

7102 

96  913 

70.335 

168.676 

1 

96  915 

1020.86 

7102 

96  913 

70.335 

168.676 

1 

961057 

1021.91 

7102 

961260 

70.356 

168.507 

2 

961265 

1021.50 

7102 

961626 

70.366 

168.679 

3 

961628 

1022.88 

AIR  T 
-27.76 
-27.86 
•27.36 
-27.56 
-26.90 
-26.86 
•26.66 
•25.80 
-26.66 
-26.66 
-23.02 
-22.12 
-20.26 
-19.78 
-19.00 
-17.92 
-17.56 
-17.92 
-18.32 
-19.16 
-19.50 
-19.50 
-17.08 
•16.68 
-16.72 
-13,56 
-13.66 
-13,70 
-13.66 
-12.58 
-12.58 
-12.16 
-11.90 
-11.66 
-11.38 
-11.76 
-11.76 
-11.76 
•11.86 
•12.68 
-13,72 
-16.28 
-15.02 
-15.02 
-17.88 
-19.16 
'21.36 
-21.66 
-22.66 
-21.52 
-23.96 


685 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIM 

MESS 

AIB  T 

U  SPO  V  DIR 

7102 

941608 

70.324 

168.472 

1 

941609 

1023.59 

-24.74 

A 

7102 

941608 

70.324 

168.472 

1 

941610 

1023.59 

-24.74 

V 

7102 

941751 

70.349 

168.459 

2 

941755 

1024.00 

-24.06 

7102 

941745 

70.352 

168.480 

2 

941748 

1023.38 

>23.98 

7102 

941932 

70.350 

168.453 

1 

941927 

1024.75 

-21.52 

7102 

941932 

70.350 

168.453 

1 

941937 

1024.75 

-21.52 

7102 

942103 

70.M7 

168.460 

1 

942106 

1(a4.69 

-17.72 

7102 

942112 

70.357 

168.478 

1 

942118 

1(»4.69 

-17.72 

7102 

942242 

70.»6 

168.460 

1 

942246 

1025.81 

-18.32 

7102 

942251 

70.356 

168.466 

3 

942257 

1025.97 

-18.46 

7102 

942242 

70.^ 

168.460 

3 

942248 

1025.81 

-18.32 

7102 

95  30 

70.356 

168.471 

3 

95  SO 

1026.13 

-17.52 

7102 

95  30 

70.356 

168.471 

3 

95  34 

1026.13 

-17.52 

7102 

95  205 

70.361 

168.468 

3 

95  212 

1026.19 

-17.94 

7102 

95  209 

70.361 

168.477 

3 

95  215 

1026.19 

-17.94 

7102 

95  347 

70.368 

168.471 

3 

95  346 

1026.34 

-18.36 

7102 

95  348 

70.365 

168.487 

1 

95  348 

1026.34 

-18.36 

7102 

95  528 

70.380 

168.435 

2 

95  531 

1026.63 

-22.10 

7102 

95  528 

70.380 

168.435 

2 

95  534 

1026.63 

-22.10 

7102 

95  709 

70.380 

168.466 

1 

95  715 

1026.50 

-22.96 

7102 

95  851 

70.382 

168.469 

2 

95  855 

1026.13 

-23.30 

7102 

95  851 

70.382 

168.469 

2 

951036 

1025.53 

-23.22 

7102 

95  851 

70.382 

168.469 

2 

951045 

1025.53 

-23.22 

7102 

951228 

70.398 

168.497 

2 

951233 

1023.88 

-22.70 

7102 

951412 

70.406 

168.540 

3 

951416 

1023.00 

-22.10 

7102 

951545 

70.436 

168.599 

1 

951545 

1021.56 

•21.42 

7102 

951545 

70.436 

168.599 

1 

951558 

1022.13 

-21.06 

7102 

951730 

70.424 

168.563 

3 

951733 

1020.91 

-19.54 

7102 

951733 

70.433 

168.568 

2 

951739 

1020.91 

-19.54 

7102 

951912 

70.439 

168.565 

3 

951916 

1019.91 

-18.80 

7102 

951912 

70.4U 

168.574 

2 

951918 

1019.91 

-18.80 

7102 

952051 

70.453 

168.600 

2 

952057 

1018.66 

-17.24 

7102 

952051 

70.454 

168.583 

3 

952057 

1018.66 

-17.24 

7102 

952231 

70.461 

168.598 

2 

952237 

1017.56 

-15.54 

7102 

952230 

70.462 

168.610 

2 

952236 

1017.56 

-15.54 

7102 

96  9 

70.473 

168.628 

3 

96  15 

1016.28 

-14.10 

7102 

96  9 

70.473 

168.628 

3 

96  16 

1016.n 

-14.10 

7102 

96  148 

70.483 

168.647 

2 

96  152 

1015.19 

-12.84 

71(« 

96  152 

70.485 

168.640 

3 

96  158 

1015.19 

-12.84 

7102 

96  327 

70.496 

168.670 

3 

96  331 

1013.31 

-12.10 

7102 

96  335 

70.499 

168.664 

3 

96  339 

1013.31 

-12.10 

7102 

96  335 

70.499 

168.664 

3 

96  513 

1010.91 

•10.84 

7102 

96  335 

70.499 

168.664 

3 

96  518 

1010.91 

•10.84 

7102 

96  647 

70.527 

168.683 

3 

96  648 

1009.25 

-9.02 

7102 

96  830 

70.542 

168.694 

3 

96  833 

1007.00 

-7.74 

7102 

96  830 

70.542 

168.694 

3 

961012 

1004.91 

-6.38 

7102 

961217 

70.563 

168.667 

2 

961218 

1002.44 

•5.10 

7102 

961357 

70.578 

168.651 

3 

961401 

1002.22 

-4.90 

7102 

961358 

70.578 

168.650 

1 

961524 

1004.09 

-9.00 

7102 

961358 

70.578 

168.650 

1 

961546 

1004.09 

-9.00 

7102 

961708 

70.586 

168.553 

3 

961712 

1005.84 

-12.34 

• 

486 


■uor 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR 

7102 

961TO 

70.587 

168.550 

3 

961727 

1006.00 

-12.*0 

7102 

961850 

70.5K 

168.*95 

2 

96185* 

1007.28 

•12.6* 

7102 

961901 

70.509 

168.*92 

3 

961903 

1007.28 

•12.6* 

7102 

9620*0 

70.590 

168.*3* 

3 

962036 

1008.81 

•13.56 

7102 

9620*0 

70.590 

168.*3* 

3 

9620*5 

1008.81 

•13.56 

7102 

962209 

70.588 

168.376 

3 

962215 

1010.3* 

•13.90 

7102 

962219 

70.590 

168.362 

2 

9622» 

1010.75 

-13.7* 

7102 

962350 

70.588 

168.313 

3 

96235* 

1011.8* 

-U.S8 

7102 

962358 

70.509 

168.292 

2 

97  6 

1011.8* 

-H.58 

7102 

97  127 

70.583 

168.2*3 

2 

97  131 

1012.56 

-15.22 

7102 

97  1*0 

70.585 

168.232 

3 

97  1*6 

1012.56 

-15.22 

7102 

97  306 

70.58* 

168.188 

3 

97  312 

101*. 75 

-15.76 

7102 

97  322 

70.583 

168.166 

3 

97  327 

1015.3* 

-15.*0 

7102 

97  322 

70.583 

168.166 

3 

97  *52 

1016.63 

-16.78 

7102 

97  322 

70.583 

168.166 

3 

97  507 

1016.63 

-16.78 

7102 

97  627 

70.586 

168.0*6 

2 

97  631 

1017.66 

-17.78 

7102 

97  807 

70.587 

167.986 

2 

97  812 

1019.31 

•18.06 

7102 

97  807 

70.587 

167.986 

2 

97  951 

1020.63 

•18.10 

7102 

971203 

70.580 

167.839 

1 

971206 

1023.06 

-18.2* 

7102 

9713*6 

70.579 

167.798 

3 

9713*8 

1025.19 

-17.68 

7102 

971530 

70.580 

167.765 

2 

97153* 

1026.91 

-17.82 

7102 

9716*5 

70.589 

167.733 

2 

9716*8 

1028.06 

-17.3* 

7102 

971710 

70.585 

167.73* 

3 

971715 

1028.06 

-18.20 

7102 

971828 

70.587 

167.699 

3 

971833 

1029.38 

•19.8* 

7102 

9718*9 

70.590 

167.698 

3 

97185* 

1029.81 

•19.82 

7102 

972028 

70.595 

167.655 

3 

972013 

1(00.97 

-18.6* 

7102 

972028 

70.595 

167.655 

3 

972033 

1031. *7 

-18.80 

7102 

9721*8 

70.596 

167.638 

3 

9721*8 

1032.06 

-18.78 

7102 

972206 

70.597 

167.621 

3 

972213 

1033.06 

-18.7* 

7102 

972328 

70.597 

167.61* 

2 

972333 

103*. 81 

-17.98 

7102 

9723*8 

70.601 

167.59* 

2 

9723*8 

103*.81 

-17.98 

7102 

98  106 

70.597 

167.59* 

2 

98  107 

1035.03 

-17.*0 

7102 

98  128 

70.598 

167.587 

2 

98  13* 

1035.59 

-17.*6 

7102 

98  2U 

70.600 

167.58* 

3 

98  2*8 

1035.75 

-17.3* 

7102 

98  310 

70.602 

167.57* 

3 

98  315 

1035.69 

-17.32 

7102 

98  *25 

70.600 

167.593 

2 

ve  *31 

1036.13 

-17.38 

7102 

98  *25 

70.600 

167.593 

2 

98  *5* 

1035.81 

-17.*8 

7102 

98  60* 

70.611 

167.550 

2 

98  610 

1035.69 

-17.52 

7102 

98  7*6 

70.615 

167.550 

2 

98  7*8 

1035.91 

-19.1* 

7102 

98  928 

70.61* 

167.5*9 

1 

98  931 

1035.91 

-17.78 

7102 

981152 

70.6*2 

167.537 

1 

981155 

1035.03 

-17.60 

7102 

98133* 

70.622 

167.560 

2 

981339 

103* .66 

-17.*6 

7102 

981517 

70.628 

167.573 

2 

981516 

103*.22 

-16.88 

7102 

981623 

70.631 

167.568 

2 

981627 

1032.78 

-16.10 

7102 

981657 

70.635 

167.595 

2 

981701 

1033.56 

-15.66 

7102 

981807 

70.637 

167.603 

3 

981807 

1033.U 

-15.52 

7102 

981837 

70.6*0 

167.609 

2 

9818*2 

1033.66 

-1*.8* 

7102 

9819*8 

70.6U 

167.620 

2 

9819*8 

1033.50 

-U.66 

7102 

982016 

70.6*8 

167.625 

3 

982018 

1032.9* 

-u.a 

7102 

982128 

70.6*9 

167.636 

2 

982131 

1032.72 

-13.80 

7102 

982156 

70.651 

167.638 

2 

982201 

1033.16 

-13.86 

W  DIR 


*87 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

0U4L 

DATUM 

PRESS 

AIR 

7102 

962306 

70.654 

167.654 

3 

962307 

1032.78 

•13.64 

7102 

982336 

70.654 

167.658 

2 

962342 

1032.84 

-13.46 

7102 

99 

45 

70.655 

167.675 

3 

99 

48 

1031.84 

-13.30 

7102 

99 

116 

70.659 

167.667 

2 

99  118 

1031.84 

-13.34 

7102 

99 

223 

70.659 

167.694 

3 

99  228 

1031.13 

-13.16 

7102 

99 

258 

70.662 

167.691 

3 

99  303 

1031.63 

-13.40 

7102 

99 

404 

70.663 

167.716 

2 

99  411 

1030.97 

'13.68 

7102 

99 

441 

70.660 

167.715 

2 

99  4U 

1031.34 

-13.54 

7102 

99 

544 

70.670 

167.713 

2 

99  548 

1031.69 

•13.46 

7102 

99 

725 

70.670 

167.725 

3 

99  730 

1031.41 

-13.76 

7102 

99 

907 

70.675 

167.724 

2 

99  911 

1iai.69 

-13.78 

7102 

991 UO 

70.696 

167.751 

1 

991142 

1032.28 

-13.80 

7102 

991323 

70.661 

167.742 

2 

991327 

1031.56 

-13.94 

7102 

991505 

70.671 

167. 7U 

2 

991509 

1030.75 

-14.00 

7102 

991602 

70.668 

167.741 

1 

991605 

1031.47 

-13.84 

7102 

991645 

70.670 

167,735 

2 

991648 

1030.75 

-13.94 

7102 

991746 

70.664 

167.750 

2 

991748 

1030.25 

-13.58 

7102 

991825 

70.673 

167. 7U 

2 

991830 

1031.03 

-13.76 

7102 

991927 

70.671 

167.742 

2 

991932 

1030.41 

-13,42 

7102 

992004 

70.672 

167.742 

2 

992002 

1030.47 

-12.86 

7102 

992106 

70.671 

167.754 

2 

992111 

1031.47 

-12.52 

7102 

992144 

70.672 

167,737 

3 

992148 

1029.97 

-12.88 

7102 

992246 

70.671 

167.737 

3 

992248 

1031.56 

-12.56 

7102 

992323 

70.671 

167.729 

2 

992327 

1031.19 

-12.70 

7102 

100 

24 

70.669 

167.734 

1 

100 

27 

1031.75 

•12.36 

7102 

100 

105 

70.670 

167.727 

2 

100 

111 

1031.47 

-12.38 

7102 

100 

2P3 

70.669 

167.732 

3 

100 

209 

1032.78 

-12.60 

7102 

100 

247 

70.670 

167.725 

3 

100 

248 

1032.63 

-13.00 

7102 

100 

344 

70.667 

167.735 

3 

100 

348 

1033.00 

•13.88 

7102 

100 

429 

70.666 

167.723 

1 

100 

432 

1033.56 

-15.16 

7102 

100 

429 

70.666 

167.723 

1 

100 

529 

1033.50 

-17.34 

7102 

100 

429 

70.666 

167.723 

1 

100 

614 

1033.56 

-17,94 

7102 

100 

702 

70.668 

167.720 

3 

100 

708 

1034.50 

-19.14 

7102 

100 

846 

70.663 

167.721 

3 

100 

848 

1034.75 

-19.88 

7102 

100 

846 

70.663 

167.721 

3 

1001129 

1035.31 

•22.62 

7102 

1001311 

70.665 

167.711 

2 

1001312 

1036.41 

-17.94 

7102 

1001452 

70.662 

167.726 

2 

1001456 

1036.03 

-17.74 

7102 

1001452 

70.662 

167.726 

2 

1001542 

1035.59 

-17.98 

7102 

1001633 

70.655 

167.712 

2 

1001639 

1035.91 

-19.44 

7102 

1001723 

70.650 

167.741 

3 

1001726 

1035.69 

-21.10 

7102 

1001813 

70.653 

167.719 

2 

1001818 

1036.03 

-21,92 

7102 

1001905 

70.652 

167.722 

3 

1001911 

1036.53 

-22.28 

7102 

1001953 

70.646 

167.709 

2 

1001954 

1037.19 

-22.64 

7102 

1002045 

70.644 

167.695 

2 

1002048 

1037.28 

-22.56 

7102 

1002132 

70.646 

167.713 

3 

1002136 

1037.56 

-23.08 

7102 

1002224 

70.643 

167.716 

1 

1002227 

1038.28 

•22.48 

7102 

1002312 

70.644 

167.706 

2 

1002312 

1038.56 

-22.36 

7102 

101 

3 

70.636 

167.714 

2 

101 

8 

1038.78 

-22.52 

7102 

101 

52 

70.636 

167,709 

2 

101 

57 

1039.81 

•22.46 

7102 

101 

143 

70.631 

167,718 

3 

101 

148 

1040.53 

-22.14 

7102 

101 

234 

70.629 

167,716 

3 

101 

239 

1040.59 

-22.42 

U  DIR 


488 


W  SPO 


W  DIR 


tuai 

LOCTIN 

UT 

lONC 

7102 

101 

321 

70.624 

167,730 

7102 

101 

414 

70.622 

167,725 

7102 

101 

414 

70.622 

167,725 

7102 

101 

642 

70.618 

167.722 

7102 

101 

823 

70.614 

167.738 

7102 

101 

823 

70.614 

167.738 

7102 

1011114 

70.615 

167.782 

7102 

1011250 

70.601 

167.748 

7102 

101 1U1 

70.601 

167.753 

7102 

1011441 

70.601 

167.753 

7102 

1011621 

70.595 

167.750 

7102 

1011702 

70.594 

167.752 

7102 

1011801 

70.592 

167.763 

7102 

1011842 

70.588 

167.761 

7102 

1011844 

70.588 

167.762 

7102 

1012121 

70.583 

167.770 

7102 

1012203 

70.578 

167.776 

7102 

1012259 

70.575 

167.774 

7102 

1012342 

70.571 

167.785 

7102 

1012342 

70.571 

167.785 

7102 

102 

124 

70.563 

167,787 

7102 

102 

222 

70.557 

167.790 

7102 

102 

300 

70,553 

167.791 

7102 

102 

404 

70.548 

167,789 

7102 

102 

404 

70.548 

167.789 

7102 

102 

404 

70.548 

167.789 

7102 

102 

619 

70.539 

167.799 

7102 

102 

802 

70.530 

167.801 

7102 

102 

802 

70.530 

167.801 

7102 

102 

802 

70.530 

167.801 

7102 

1021246 

70.518 

167.814 

7102 

1021428 

70.502 

167.833 

7102 

1021428 

70.502 

167.833 

7102 

1021428 

70.502 

167.833 

7102 

1021750 

70.484 

167.856 

7102 

1021824 

70.401 

167.865 

7102 

1021929 

70.401 

167.872 

7102 

1022003 

70.472 

167.881 

7102 

1022109 

70.468 

167.877 

7102 

1022142 

70.463 

167.890 

7102 

1022249 

70.456 

167.889 

7102 

1022320 

70.451 

167.891 

7102 

1022320 

70.451 

167.891 

7102 

103 

100 

70.440 

167.098 

7102 

103 

209 

70.433 

167.903 

7102 

103 

239 

70.430 

167.911 

7102 

103 

352 

70.422 

167.913 

7102 

1(0 

419 

70.419 

167.925 

7102 

103 

419 

70.419 

167.925 

7102 

103 

559 

70.414 

167.913 

7102 

103 

740 

70.407 

167.916 

OUM. 

DATTIN 

PRCSS 

AIR 

3 

101 

327 

1041.09 

-22.66 

1 

101 

417 

1042.34 

•22.82 

1 

101 

500 

1042.50 

•23.40 

2 

101 

647 

1042.50 

-24.42 

3 

101 

827 

1043.34 

•25.08 

3 

1011008 

1043.50 

-26.74 

1 

1011117 

1044.94 

•26.76 

2 

1011256 

1044.38 

-27,50 

3 

101 1U5 

1045.47 

•27.84 

3 

1011517 

1046.75 

-28.06 

2 

1011618 

1046.53 

•27,98 

3 

1011700 

1046.53 

-27.86 

2 

1011806 

1047.56 

•27.66 

3 

1011848 

1047.69 

-27.52 

2 

1012029 

1048.28 

-26.04 

2 

1012126 

1048.06 

-25.62 

2 

1012208 

1049.00 

-25.02 

3 

1012306 

1048.78 

-24.70 

3 

1012347 

1049.28 

-24.32 

3 

102 

44 

1050.09 

-23.74 

3 

102 

m 

1049.06 

-23,24 

3 

102 

227 

1048.56 

-23.24 

3 

102 

306 

1049.94 

-23.34 

3 

102 

408 

1049.66 

-23.68 

3 

102 

442 

1048.84 

•24.04 

3 

102 

547 

1048.56 

-24.58 

3 

102 

621 

1048.34 

•25.08 

3 

102 

806 

1048.34 

-26.40 

3 

102 

945 

1047,50 

-27.00 

3 

1021103 

1046.41 

-27.34 

2 

1021248 

1044.81 

-26.52 

3 

1021430 

1044.22 

•24.34 

3 

1021615 

1043.22 

-24.28 

3 

1021644 

1043.72 

-24.72 

2 

1021756 

1043.22 

-24.08 

3 

1021826 

1043.00 

•24.60 

1 

1021935 

1042,72 

-23.32 

2 

1022008 

1042.56 

•21.82 

1 

1022114 

1042.41 

-19.80 

1 

1022148 

1042.50 

-19.84 

2 

1022254 

1041.09 

-17.96 

2 

1022324 

1040.59 

-17.94 

2 

103 

35 

1039.28 

-17.46 

3 

103 

103 

1039.09 

-17.42 

3 

103 

215 

1038.U 

-17.28 

3 

103 

244 

1038.00 

-17.58 

3 

103 

356 

1036.03 

-17.90 

2 

103 

418 

1036.03 

-17.90 

2 

103 

535 

1035.25 

-17.66 

2 

103 

605 

1034  .U 

-17.36 

2 

103 

744 

1033.16 

-19.88 

409 


w  tfo  w  oia 


■UOY 

LOOT IN 

LAT 

LQN6 

QUAL 

DATTIH 

PttEtS 

AIK 

7102 

103  922 

70.390 

167.937 

1 

103 

924 

1029.59 

-20.56 

7102 

103  922 

70,390 

167.937 

1 

1031050 

1028.U 

-20.70 

7102 

1031234 

70.399 

167.931 

2 

1031238 

1026.03 

-20.42 

7102 

1031417 

70.401 

167.939 

2 

1031418 

1024.47 

-20.96 

7102 

1031618 

70.398 

167.933 

2 

1031603 

1021.06 

-22.96 

7102 

1031618 

70.398 

167.933 

2 

1031618 

1021.06 

-22.96 

7102 

1031739 

70.399 

167.931 

3 

10317U 

1019.09 

-22.88 

7102 

1031800 

70.W7 

167.934 

3 

1031805 

1018.75 

•22.08 

7102 

1031917 

70.404 

167.936 

2 

1031917 

1017.78 

-19.94 

7102 

1031941 

70.399 

167.930 

2 

1031947 

1016.63 

-19.34 

7102 

1032057 

70.402 

167.930 

1 

1032102 

1014.91 

-17,60 

7102 

1032121 

70.402 

167.940 

1 

1032127 

1014.75 

•16.46 

7102 

1032236 

70.405 

167.923 

2 

1032235 

1013.88 

-15.54 

7102 

1032301 

70.404 

167.930 

3 

1032300 

1012.88 

-15,54 

7102 

1032301 

70.404 

167.930 

3 

104 

13 

1011.94 

-14.60 

7102 

104  39 

70.403 

167.923 

1 

104 

42 

1011.06 

-15.10 

7102 

104  158 

70.406 

167.914 

3 

104 

201 

1010.03 

-14.92 

7102 

104  221 

70.404 

167.923 

2 

104 

225 

1008.66 

•14.62 

7102 

104  340 

70.405 

167,912 

3 

104 

344 

1008.88 

-14.76 

7102 

104  401 

70.407 

167.914 

1 

104 

404 

1008.66 

-14.52 

7102 

104  538 

70.407 

167.913 

2 

104 

525 

1003.16 

-15.08 

7102 

104  538 

70.407 

167.913 

2 

104 

540 

1007.16 

-15.08 

7102 

104  719 

70.405 

167.923 

2 

104 

723 

1007.88 

-15.76 

7102 

104  901 

70.394 

167.947 

1 

104 

904 

1007.66 

•16.60 

7102 

1041221 

70.394 

167.983 

1 

1041223 

1010.84 

•25.30 

7102 

1041404 

70.392 

168.012 

2 

1041410 

1011.94 

•28.24 

7102 

1041557 

70.365 

168.012 

1 

1041549 

1014.19 

•29.08 

7102 

1041557 

70.365 

168.012 

1 

1041558 

1013.38 

-29.46 

7102 

1041728 

70.383 

168.006 

3 

1041732 

1014.97 

•28.88 

7102 

1041739 

70.377 

168.013 

2 

1041743 

1014.97 

-28.88 

7102 

1041906 

70.376 

168.014 

3 

1041911 

1015.13 

•28.30 

7102 

1041921 

70.374 

168.011 

2 

1041925 

1015.69 

•27.84 

7VJ2 

1042043 

70.373 

168.017 

1 

1042047 

1015.84 

-27.28 

7102 

1042101 

70.367 

168.020 

2 

1042107 

1016.00 

-27.10 

7102 

1042226 

70.364 

168.030 

1 

1042229 

1016.41 

-25.62 

7102 

1042242 

70.361 

168.029 

3 

1042246 

1016.41 

•25.62 

7102 

105  19 

70.358 

168.039 

3 

105 

7 

1016.04 

-25.24 

7102 

105  19 

70.358 

168.039 

3 

105 

19 

1016.84 

-25.24 

7102 

105  146 

70.354 

168.039 

3 

105 

147 

1017.00 

-25.18 

7102 

105  200 

70.353 

168.041 

3 

105 

202 

1017.50 

-25.24 

7102 

105  327 

70.351 

168.037 

3 

105 

331 

1016.84 

-25.26 

7102 

105  338 

70.348 

168.042 

3 

105 

338 

1016.84 

•25.26 

7102 

105  510 

70.340 

168.041 

1 

105 

513 

1017.72 

•25.60 

7102 

105  510 

70.340 

168.041 

1 

105 

519 

1017.72 

•25.60 

7102 

105  tS7 

70.348 

168.031 

3 

105 

702 

1018.44 

-27.52 

7102 

105  840 

70.345 

168.042 

3 

105 

843 

1018.81 

•29.50 

7102 

105  840 

70.345 

168.042 

3 

1051023 

1019.03 

-28.52 

7102 

1051210 

70,343 

168.034 

1 

1051213 

1018.44 

-28.82 

7102 

1051353 

70,349 

168.037 

1 

1051356 

1018.88 

-27.06 

7102 

1051534 

70.347 

168.042 

2 

1051538 

1018.97 

-26.20 

7102 

1051534 

70.347 

168.042 

2 

1051534 

1018.97 

-26.20 

T 


490 


K»r 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

pitets 

AIR  T 

U  SH)  U  DIft 

^1^  7102 

1051716 

70.366 

168.067 

3 

1051719 

1019.16 

•25.16 

7102 

1051716 

70.366 

168.067 

3 

1051719 

1019.16 

•25.16 

7102 

1051856 

70.351 

168.069 

2 

1051859 

1019.31 

•23.10 

7102 

1051900 

70.366 

168.035 

3 

1051906 

1019.31 

•23.10 

7102 

1052(06 

70.351 

168.067 

1 

1052066 

1018.88 

•20.86 

7102 

1052036 

70.351 

168.067 

1 

1052038 

1018.88 

•20.86 

7102 

1052216 

70.366 

168.060 

1 

1052217 

1019.16 

•18.66 

7102 

1052219 

70.367 

168.053 

2 

1052219 

1019.16 

•18.66 

7102 

1052353 

70.368 

168.069 

2 

1052358 

1019.16 

-16.32 

7102 

1052357 

70.368 

168.056 

3 

106 

2 

1019.16 

-16.32 

7102 

106  132 

70.365 

168.060 

3 

106 

137 

1018.U 

-16.96 

7102 

106  137 

70.3U 

168.063 

3 

106 

161 

1018.U 

•16.96 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

316 

1018.09 

-15.22 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

319 

1018.09 

-15.22 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

653 

1017.78 

•16.50 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

501 

1017.78 

-16.50 

7102 

106  636 

70.365 

168.057 

3 

106 

638 

1018.09 

-17.70 

7102 

105  860 

70.365 

168.062 

3 

105 

863 

1018.81 

-29.50 

7102 

105  860 

70.365 

168.062 

3 

1051023 

1019.03 

-28.52 

7102 

1051210 

70.363 

168.036 

1 

1051213 

1018.66 

-28.82 

7102 

1051353 

70.369 

168.037 

1 

1051356 

1018.88 

•27.06 

7102 

1051536 

70.367 

168.062 

2 

1051538 

1018.97 

•26.20 

7102 

1051536 

70.367 

168.062 

2 

1051536 

1018.97 

-26.20 

7102 

1051716 

70.366 

168.067 

3 

1051719 

1019.16 

•25.16 

7102 

1051716 

70.366 

168.067 

3 

1051719 

1019.16 

-25.16 

7102 

1051856 

70.351 

168.069 

2 

10S1»9 

1019.31 

-23.10 

7102 

1051900 

70.366 

168.035 

3 

1051906 

1019.31 

-23.10 

7102 

1052036 

70.351 

168.067 

1 

1052066 

1018.88 

•20.86 

7102 

1052036 

70.351 

168.067 

1 

1052038 

1018.88 

•20.86 

7102 

1052216 

70.366 

168.060 

1 

1052217 

1019.16 

-18.66 

7102 

1052219 

70.367 

168.053 

2 

1052219 

1019.16 

•18.66 

7102 

1052353 

70.368 

168.069 

2 

105Z358 

1019.16 

-16.32 

7102 

1052357 

70.368 

168.056 

3 

106 

2 

1019.16 

•16.32 

7102 

106  132 

70.365 

168.060 

3 

106 

137 

1018.66 

-16.96 

7102 

106  137 

70.366 

168.063 

3 

106 

161 

1018.66 

-16.96 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

316 

1018.09 

•15.22 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

319 

1018.09 

-15.22 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

653 

1017.78 

-16.50 

7102 

106  315 

70.365 

168.065 

3 

106 

501 

1017.78 

-16.50 

7102 

106  636 

70.365 

168.057 

3 

106 

638 

1018.09 

-17.70 

7102 

106  817 

70.363 

168.057 

2 

106 

819 

1017.88 

-19.90 

7102 

106  817 

70.363 

168.057 

2 

106 

959 

1018.88 

-21.08 

7102 

1061156 

70.366 

168.106 

2 

1061155 

1018.97 

-21.00 

7102 

1061361 

70.360 

168.091 

1 

1061366 

1018.75 

-20.32 

7102 

1061523 

70.363 

168.108 

2 

1061528 

1018.66 

•20.86 

7102 

1061656 

70.337 

168.101 

2 

1061^ 

1019.09 

•21.72 

7102 

1061703 

70.361 

168.109 

2 

1061707 

1019.09 

•21.72 

7102 

1061838 

70.339 

168.125 

3 

1061863 

1017.50 

-21.20 

7102 

1061862 

70.361 

168.128 

3 

1061867 

1017.50 

-21.20 

7102 

1062022 

70.362 

168.162 

3 

1062019 

1017.56 

-20.60 

7102 

• 

1062022 

70.362 

168.162 

3 

1062025 

1017.56 

-20.02 
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1062159 

70.333 

168.162 

3 

1062201 

1017.16 

-19.46 

7102 

1062202 

70.335 

168.166 

1 

1062205 

1017.16 

-19.46 

7102 

1062336 

70.329 

168.192 

3 

1062341 

1016.34 

-17.78 

7102 

1062341 

70.331 

168.197 

2 

1062340 

1016.34 

-17.78 

7102 

107  122 

70.328 

168.233 

2 

107  128 

1015.41 

-17.04 

7102 

107  117 

70.327 

168.226 

3 

107  119 

1016.13 

-17.20 

7102 

107  255 

70.322 

168.264 

3 

107  259 

1014.75 

-16.18 

7102 

107  303 

70.327 

168.262 

3 

107  308 

1014.75 

-16.18 

7102 

107  434 

70.319 

168.306 

2 

107  435 

1013.09 

-15.72 

7102 

107  434 

70.319 

168.306 

2 

107  449 

1013.09 

-15.72 

7102 

107  613 

70.319 

168.322 

3 

107  617 

1013.00 

-16.30 

7102 

107  756 

70.313 

168.358 

3 

107  756 

1011.56 

-17.00 

7102 

107  756 

70.313 

168.358 

3 

107  801 

1011.56 

-17.00 

7102 

107  930 

70.297 

168.415 

1 

107  940 

1010.75 

-17.28 

7102 

1071144 

70.300 

168.458 

2 

1071147 

1010.25 

-17.64 

7102 

1071327 

70.291 

168.525 

3 

1071332 

1008.47 

-17.72 

7102 

1071510 

70.289 

168.574 

2 

1071514 

1007.66 

-18.08 

7102 

1071633 

70.292 

168.612 

2 

1071^7 

1008.00 

-17.46 

7102 

1071650 

70.285 

168.615 

2 

1071656 

1007.16 

-17.12 

7102 

1071816 

70.280 

168.648 

2 

1071816 

1006.66 

-17.08 

7102 

1071827 

70.281 

168.658 

3 

1071831 

1007.59 

-17.00 

7102 

1071958 

70.277 

168.702 

2 

1072002 

1006.34 

-16.14 

7102 

1072009 

70.280 

168.704 

3 

1072014 

1006.34 

-16.14 

7102 

1072136 

70.271 

168,747 

2 

1072141 

1007.59 

-14.82 

7102 

1072149 

70.275 

168.751 

2 

1072155 

1007.22 

•14.70 

7102 

1072315 

70.266 

168.807 

3 

1072319 

1007.88 

-13.90 

7102 

1072329 

70.271 

168.808 

2 

1072335 

1007.16 

-13.72 

7102 

108  54 

70.263 

168.866 

3 

108  59 

1006.72 

-12.80 

7102 

108  109 

70.269 

168.866 

2 

108  116 

1006.72 

-12.80 

7102 

108  232 

70.264 

168.924 

1 

108  234 

1007.72 

-12.14 

7102 

108  252 

70.270 

168.929 

3 

108  256 

1007.U 

-12.06 

7102 

108  411 

70.266 

168.985 

2 

108  416 

1007.06 

•12.08 

7102 

108  433 

70.271 

168.906 

1 

108  437 

1007.38 

•12.30 

7102 

108  916 

70.270 

169.097 

1 

108  919 

1007.44 

-13.12 

7102 

1081132 

70.265 

169.119 

2 

1081135 

1007.44 

-13.30 

7102 

1081316 

70.269 

169.197 

3 

1081319 

1008.25 

•13.58 

7102 

1081457 

70.271 

169.231 

3 

1081501 

1008.16 

-13.72 

71(» 

1081612 

70.280 

169.259 

1 

1081614 

1008.09 

-13.74 

71(» 

1081639 

70.273 

169.258 

2 

1081644 

1008.38 

-13.68 

7102 

1081753 

70.273 

169.278 

3 

1081758 

1008.97 

-13.78 

7102 

1M1818 

70.274 

169.278 

2 

1081819 

1008.97 

-13.78 

7102 

1081936 

70.274 

169.294 

2 

1081941 

1009.75 

•13.60 

7102 

1081956 

70.276 

169.293 

3 

1062001 

1009.69 

-13.76 

71(tt 

1082114 

70.273 

169.299 

2 

1082119 

1010.13 

-13.40 

7102 

1082137 

70.275 

169.303 

3 

1082140 

1010.47 

-13.14 

7102 

1082255 

70.275 

169.316 

3 

1082255 

1010.84 

-13.36 

7102 

1082318 

70.27f 

169,317 

3 

1082319 

1010.84 

-13.36 

rm 

109  33 

70.276 

169.324 

3 

109  39 

1011.00 

-12.42 

7102 

109  56 

70.279 

169.317 

2 

109  58 

1010.91 

•12.42 

7102 

109  212 

70.277 

169.336 

3 

109  218 

1011.44 

-12.38 

7102 

109  239 

70.280 

169.3» 

3 

109  245 

1011.13 

-12.32 
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109  350 

70.278 

169.342 

3 

109 

1011.22 

■12.U 

7102 

109  421 

70.279 

169.330 

2 

109 

425 

1011.28 

•12.32 

7102 

109  854 

70.283 

169.328 

2 

109 

858 

1011.78 

•12.28 

7102 

109  854 

70.283 

169.328 

2 

1091039 

1012.00 

•12.04 

7102 

1091120 

70.293 

169.341 

1 

1091119 

1011.56 

•12.30 

7102 

1091304 

70.275 

169.343 

2 

1091309 

1011.94 

-11.96 

7102 

1091446 

70.280 

169.335 

2 

1091446 

1011.56 

•12.00 

7102 

1091627 

70.284 

169.336 

2 

1091631 

1012.50 

9.30 

7102 

1091733 

70.287 

169.320 

2 

1091737 

1012.06 

9.30 

7102 

1091808 

70.286 

169.326 

3 

1091812 

1012.00 

9.30 

7102 

1091915 

70.286 

169.312 

3 

1091919 

1012.U 

9.30 

7102 

1091945 

70.294 

169.316 

2 

1091949 

1012.06 

9.30 

7102 

1092054 

70.290 

169.320 

1 

1092057 

1012.94 

9.30 

7102 

1092127 

70.291 

169.316 

3 

1092127 

1012.50 

9.30 

7102 

1092235 

70.289 

169.309 

3 

1092239 

1013.00 

9.30 

7102 

1092305 

70.290 

169.308 

3 

1092310 

1012.56 

9.30 

7102 

1082318 

70.276 

169.317 

3 

110 

516 

1013.75 

9.30 

7102 

1092305 

70.290 

169.308 

3 

110 

18 

1013.09 

9.30 

7102 

1092305 

70.290 

169.308 

3 

110 

49 

1013.30 

9.30 

7102 

110  152 

70.286 

169.309 

2 

110 

157 

1013.31 

9.30 

7102 

110  227 

70.294 

169.287 

3 

110 

233 

1013.88 

9.30 

7102 

110  330 

70.293 

169.298 

3 

110 

334 

1013.53 

9.30 

7102 

110  409 

70.298 

169.286 

1 

110 

412 

1013.31 

9.30 

7102 

110  409 

70.298 

169.286 

1 

110 

516 

1013.75 

9.30 

7102 

110  650 

70.302 

169.249 

2 

110 

1014.19 

9.30 

7102 

110  834 

70.306 

169.226 

1 

110 

837 

1014.91 

9.30 

7102 

1101251 

70.300 

169.233 

2 

1101255 

1015.19 

9.30 

7102 

1101434 

70.305 

169.234 

3 

1101439 

1014.59 

9.30 

7102 

1101434 

70.305 

169.234 

3 

1101619 

1014.81 

9.30 

7102 

1101712 

70.308 

169.215 

1 

1101715 

1014.38 

9.30 

7102 

1101756 

70.309 

169.220 

3 

1101800 

1015.25 

9.30 

7102 

1101854 

70.309 

169.211 

3 

1101858 

1014.59 

9.30 

7102 

1101934 

70.311 

169.212 

3 

1101939 

1014.97 

9.30 

7102 

1101935 

70.312 

169.211 

1 

1102039 

1014.47 

9.30 

7102 

1102114 

70.311 

169.195 

2 

1102116 

1014.31 

9.30 

7102 

1102212 

70.309 

169.199 

2 

1102218 

1014.25 

9.30 

7102 

1102254 

70.308 

169.191 

3 

1102258 

1014.81 

9.30 

7102 

1102352 

70.308 

169.201 

3 

1102355 

1013.81 

9.30 

7102 

1102352 

70.308 

169.201 

3 

111 

» 

1013.75 

9.30 

7102 

111  130 

70.306 

169.200 

2 

111 

136 

1014.47 

9.30 

7102 

111  215 

70.308 

169.198 

3 

111 

218 

1014.25 

9.30 

7102 

111  309 

70.306 

169.208 

3 

111 

309 

lOli.n 

9.30 

7102 

111  357 

70.315 

169.203 

3 

111 

400 

1013.75 

9.30 

7102 

111  449 

70.304 

169.220 

2 

111 

U9 

1013.59 

9.30 

7102 

111  629 

70.310 

169.195 

3 

111 

630 

1013.38 

9.30 

7102 

111  811 

70.310 

169.196 

3 

111 

815 

1014.09 

9.30 

7102 

111  811 

70.310 

169.196 

3 

111 

954 

1013.25 

9.30 

7102 

1111239 

70.311 

169.207 

2 

1111243 

1013.31 

9.30 

7102 

1111421 

70.312 

169.196 

2 

1111425 

1013.66 

9.30 

7102 

1111421 

70.312 

169.198 

2 

1111604 

1013.31 

9.30 

7102 

1111651 

70.322 

169.195 

1 

1111652 

1013.97 

9.30 
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7102 

1111741 

70.312 

169.190 

3 

1111748 

1013.75 

9.30 

7102 

1111831 

70.311 

169.196 

3 

1111836 

1013.09 

9.30 

7102 

1111922 

70.314 

169.193 

2 

1111927 

1012.78 

9.30 

7102 

1111922 

70.314 

169.193 

2 

1112018 

1013.a 

9.30 

7102 

1112102 

70.310 

169.187 

3 

1112107 

1013.53 

9.30 

7102 

1112153 

70.309 

169.193 

3 

1112157 

1013.97 

9.30 

7102 

1112241 

70.306 

169.188 

3 

1112246 

1013.09 

9.30 

7102 

1112241 

70.306 

169.188 

3 

1112334 

1013.59 

9.30 

7102 

1112241 

70.306 

169.188 

3 

112 

28 

1012.78 

9.30 

7102 

112  109 

71^.307 

169.192 

3 

112 

113 

1014.25 

9.30 

7102 

112  m 

70.308 

169.192 

3 

112 

207 

1013.44 

9.30 

7102 

112  248 

70.307 

169.199 

3 

112 

248 

1013.53 

9.30 

7102 

112  345 

70.310 

169.196 

3 

112 

349 

1014.47 

9.30 

7102 

112  429 

70.303 

169.218 

2 

112 

434 

1014.03 

9.30 

7102 

112  429 

70.303 

169.218 

2 

112 

528 

1013.88 

9.30 

7102 

112  607 

70.308 

169.188 

2 

112 

612 

1014.47 

9.30 

7102 

112  749 

70.309 

169.193 

2 

112 

933 

1015.34 

9.30 

7102 

1121228 

70.310 

169.197 

3 

1121231 

1016.28 

9.30 

71MI 

1121410 

70.308 

169.197 

3 

1121415 

1016.72 

9.30 

7102 

1121410 

70.308 

169.197 

3 

1121555 

1017.28 

9.30 

7102 

1121628 

70.313 

169.194 

1 

1121630 

1016.84 

9.30 

7102 

1121731 

70.309 

169.196 

3 

1121736 

1017.00 

9.30 

7102 

1121810 

70.305 

169.203 

3 

1121815 

1017.44 

9.30 

7102 

1121911 

70.310 

169.200 

3 

1121916 

1017.94 

9.30 

7102 

1121951 

70.307 

169.198 

2 

1121955 

1018.U 

9.30 

7102 

1122051 

70.310 

169.194 

3 

1122055 

1018.75 

9.30 

7102 

1122132 

70.308 

169.195 

2 

1122136 

1018.97 

9.S0 

7102 

1122230 

70.309 

169.193 

3 

1122234 

1019.25 

9.30 

7102 

1122310 

70.308 

169.194 

3 

1122313 

1019.59 

9.30 

7102 

113  10 

70.308 

169.196 

2 

113 

16 

1019.81 

9.30 

7102 

113  48 

70.309 

169.192 

1 

113 

49 

1020.19 

9.30 

7102 

113  151 

70.311 

169.182 

3 

113 

157 

1020.91 

9.30 

7102 

113  228 

70.311 

169.189 

3 

113 

231 

1020.97 

9.30 

7102 

113  332 

70.313 

169.182 

3 

113 

336 

1020.97 

9.30 

7102 

113  407 

70.309 

169.201 

2 

113 

413 

1021.41 

9.30 

7102 

113  407 

70.309 

169.201 

2 

113 

516 

1021.78 

9.30 

7102 

113  546 

70.316 

169.176 

2 

113 

549 

1021.78 

9.30 

71M 

113  910 

70.321 

169.151 

1 

113 

913 

1023.16 

9.30 

7102 

1131215 

70.322 

169.189 

1 

1131218 

1024.69 

9.30 

7102 

1131358 

70.315 

169.179 

2 

1131358 

1025.19 

9.30 

7102 

1131539 

70.316 

169.186 

2 

1131543 

1025.31 

9.30 

7102 

1131607 

70.313 

169.178 

1 

1131607 

1025.69 

9.30 

7102 

1131720 

70.317 

169.190 

2 

1131724 

1026.03 

9.30 

7102 

1131749 

70.314 

169.167 

1 

1131749 

1026.03 

9.30 

7102 

1131901 

70.318 

169.189 

1 

1131900 

1027.00 

9.30 

7102 

1131930 

70.315 

169.170 

1 

1131934 

1027.44 

9.30 

7102 

1131930 

70.315 

169.170 

1 

1132042 

1028.00 

9.30 

7102 

1132111 

70.317 

169.183 

2 

1132115 

1027.06 

9.30 

7102 

1132217 

70.319 

169.173 

3 

1132219 

1027.28 

9.30 

7102 

1132250 

70.320 

169.176 

3 

1132249 

1027.56 

9.30 

7102 

1132356 

70.319 

169.178 

2 

114 

3 

1028.66 

9.30 
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7102 

114 

28 

70.322 

169.170 

2 

114 

30 

1028.72 

9.30 

7102 

114 

138 

70.321 

169.164 

2 

114 

142 

1029.16 

9.30 

7102 

114 

207 

70.320 

169.173 

3 

114 

210 

1029.31 

9.30 

7102 

114 

322 

70.322 

169.161 

3 

114 

325 

1030.03 

9.30 

7102 

114 

346 

70.319 

169.176 

3 

114 

349 

1030.03 

9.30 

7102 

114 

346 

70.319 

169.176 

3 

114 

504 

1029.59 

9.30 

7102 

114 

346 

70.319 

169.176 

3 

114 

531 

1029.66 

9.30 

71W 

114 

706 

70.322 

169.159 

1 

114 

709 

1030.31 

9.30 

7102 

114 

849 

70.321 

169.162 

1 

114 

849 

1030.81 

9.30 

7102 

114 

849 

70.321 

169.162 

1 

1141204 

1032.78 

9.30 

7102 

1141345 

70.315 

169.170 

3 

1141349 

1032.72 

9.30 

7102 

1141527 

70.321 

169.164 

2 

1141531 

1033.72 

9.30 

7102 

1141707 

70.320 

169.168 

2 

1141712 

1033.66 

9.30 

7102 

1141728 

70.316 

169.168 

2 

1141731 

1033.44 

9.30 

7102 

1141848 

70.323 

169.175 

2 

1141849 

1034.09 

9.30 

7102 

1141908 

70.320 

169.155 

2 

1141913 

1(03.94 

9.30 

7102 

1142026 

70.327 

169.166 

1 

1142031 

1033.72 

9.30 

7102 

1142026 

70.327 

169.166 

1 

1142049 

1033.72 

9.30 

7102 

1142205 

70.322 

169.164 

2 

1142204 

1033.72 

9.30 

7102 

1142229 

70.321 

169.169 

3 

1142233 

1033.78 

9.30 

7102 

1142346 

70.320 

169.174 

2 

1142349 

1033.72 

9.30 

7102 

115 

127 

70.322 

169.161 

2 

115 

133 

1033.U 

9.30 

7102 

115 

146 

70.317 

169.167 

3 

115 

149 

1033.44 

9.30 

7102 

115 

309 

70.322 

169.163 

3 

115 

313 

1033.78 

9.30 

7102 

115 

325 

70.318 

169.180 

3 

115 

330 

1033.56 

9.30 

7102 

115 

325 

70.318 

169.180 

3 

115 

452 

1033.50 

9.30 

7102 

115 

325 

70.318 

169.180 

3 

115 

510 

1033.50 

9.30 

7102 

115 

644 

70.324 

169.181 

3 

115 

649 

1032.56 

9.30 

7102 

115 

826 

70.321 

169.189 

2 

115 

828 

1032.63 

9.30 

7102 

1151333 

70.328 

169.207 

2 

1151338 

1028.38 

9.30 

7102 

1151515 

70.335 

169.221 

2 

1151520 

1027.78 

9.30 

7102 

1151656 

70.341 

169.236 

2 

1151700 

1026.03 

9.30 

7102 

1151705 

70.342 

169.228 

3 

1151709 

1026.03 

9.30 

7102 

1151835 

70.346 

169.249 

3 

1151841 

1025.69 

9.30 

7102 

1151849 

70.347 

169.246 

3 

1151850 

1025.69 

9.30 

7102 

1152016 

70.353 

169.256 

1 

1152018 

1024.69 

9.30 

7102 

1152016 

70.353 

169.256 

1 

1152033 

1024.47 

9.30 

7102 

1152154 

70.360 

169.256 

2 

1152159 

1023.16 

9.30 

7102 

1152208 

70.361 

169.257 

1 

1152211 

1023.16 

9.30 

7102 

1152334 

70.366 

169.267 

2 

1152341 

1022.22 

9.30 

7102 

1152345 

70.368 

169.266 

1 

1152348 

1022.22 

9.30 

7102 

116 

115 

70.372 

169.260 

2 

116 

118 

1021.56 

9.30 

7102 

116 

128 

70.366 

169.271 

1 

116 

130 

1021.56 

9.30 

7102 

116 

258 

70.374 

169.269 

3 

116 

302 

1020.41 

9.30 

7102 

116 

302 

70.374 

169.277 

3 

116 

308 

1020.41 

9.30 

7102 

116 

444 

70.370 

169.294 

2 

116 

442 

1019.59 

9.30 

7102 

116 

444 

70.370 

169.294 

2 

116 

450 

1019.59 

9.30 

7102 

116 

622 

70.375 

169.261 

3 

116 

626 

1019.31 

9.30 

7102 

116 

805 

70.370 

169.246 

2 

116 

806 

1019.75 

9.30 

7102 

116 

805 

70.370 

169.246 

2 

116 

950 

1020.41 

9.30 

7102 

1161321 

70.371 

169.273 

2 

1161324 

1022.00 

9.30 

495 


HIOY 

LKTIH 

LAT 

LONC 

QUAL 

OATTIH 

PRESS 

AIR  T 

rroz 

1161502 

70.371 

169.279 

2 

1161508 

1022.50 

9.30 

7102 

1161644 

70.371 

169.278 

1 

11616a 

1023.94 

9.30 

7102 

1161640 

70.371 

169.276 

1 

11616M 

1023.W 

9.30 

7102 

1161825 

70.370 

169.283 

2 

1161830 

1024.16 

9.30 

7102 

1161824 

70.368 

169.276 

2 

1161827 

1024.16 

9.30 

7102 

1162006 

70.369 

169.289 

2 

1162012 

1024.47 

9.30 

7102 

1162003 

70.367 

169.280 

1 

11620a 

1024.47 

9.30 

7102 

1162146 

70.368 

169.281 

2 

1162150 

1025.03 

9.30 

7102 

1162143 

70.369 

169.278 

2 

1162145 

1025.03 

9.30 

7102 

1162322 

70.366 

169.280 

3 

1162326 

1024.97 

9.30. 

7102 

1162324 

70.368 

169.279 

1 

1162327 

1024.97 

9.30 

7102 

117  104 

70.368 

169.275 

1 

117  ia 

1025.47 

9.30 

7102 

117  103 

70.369 

169.280 

2 

117  ia 

1025.47 

9.30 

7102 

117  2U 

70.370 

169.277 

3 

117  248 

1025.41 

9.30 

7102 

117  243 

70.368 

169.288 

3 

117  248 

1025.41 

9.30 

7102 

117  422 

70.3a 

169.293 

2 

117  427 

1025.81 

9.30 

7102 

117  427 

70.374 

169.282 

1 

117  430 

1025.81 

9.30 

7102 

117  602 

70.368 

169.270 

2 

117  608 

1026.03 

9.30 

7102 

117  7U 

70.3a 

169.274 

3 

117  748 

1025.69 

9.30 

71l» 

117  7a 

70.3a 

169.274 

3 

117  927 

1026.41 

9.30 

7102 

1171307 

70.358 

169.262 

1 

1171311 

1026.19 

9.30 

7102 

1171450 

70.363 

169.275 

3 

11714a 

1026.19 

9.30 

7102 

1171632 

70.365 

169.2a 

2 

1171624 

1025.41 

9.30 

7102 

1171632 

70.365 

169.2a 

2 

11716U 

1025.41 

9.30 

7102 

1171803 

70.361 

169.274 

3 

1171808 

1026.13 

9.30 

7102 

1171811 

70.365 

169.289 

2 

1171817 

ioa.i3 

9.30 

7102 

11719a 

70.3M 

169.2tt 

2 

1171950 

1026.19 

9.30 

7102 

1171952 

70.362 

169.2a 

3 

11719a 

1025.81 

9.30 

7102 

1172125 

70.361 

169.291 

2 

1172130 

1025.91 

9.30 

7102 

1172131 

70.359 

169.294 

2 

1172ia 

1025.91 

9.30 

7102 

1172310 

70.362 

169.289 

2 

1172315 

1026.19 

9.30 

7102 

1172304 

70.360 

169.293 

3 

11723a 

1026.19 

9.30 

7102 

118  a 

70.359 

169.297 

3 

118  45 

1026.13 

9.30 

7102 

118  a 

70.359 

169.297 

3 

118  a 

1025.75 

9.30 

7102 

118  222 

70.359 

169.296 

3 

118  227 

1026.34 

9.30 

7102 

118  232 

70.361 

169.285 

3 

118  238 

1026.34 

9.30 

7102 

118  400 

70.358 

169.303 

2 

118  4a 

1026.25 

9.30 

7102 

118  415 

70.356 

169.2a 

1 

118  418 

1026.25 

9.30 

7102 

118  541 

70.365 

169.272 

2 

118  M7 

1025.97 

9.30 

7102 

118  723 

70.361 

169.2a 

2 

118  727 

1025.81 

9.30 

7102 

118  904 

70.357 

169.294 

1 

118  9a 

1026.03 

9.30 

7102 

1181259 

70.356 

169.301 

1 

11813W 

1025.41 

9.30 

7102 

1181438 

70.359 

169.298 

3 

11814a 

1025.53 

9.30 

7102 

1181438 

70.359 

169.298 

3 

1181620 

1024.69 

9.30 

7102 

11817a 

70.357 

169.269 

1 

1181747 

1024.53 

9.30 

7102 

1181758 

70.361 

169.294 

3 

1181805 

1024.75 

9.30 

71 U2 

1181923 

70.359 

169.290 

2 

1181929 

1024.31 

IB.a 

7102 

1181939 

70.361 

169.313 

1 

1181941 

1024.31 

18.a 

7102 

11821(a 

70.360 

169.300 

2 

1182ia 

1023.a 

13.22 

7102 

1182120 

70.363 

169.312 

2 

1182124 

1023.a 

20.24 

7102 

1182241 

70.363 

169.3a 

3 

1182245 

1023.50 

18.12 

U  OIR 


496 


U  SPO 


U  DIR 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

7102 

11822S8 

70.364 

169.309 

7102 

119 

23 

70.361 

169.316 

7102 

119 

23 

70.361 

169.316 

7102 

119 

201 

70.365 

169.313 

7102 

119 

220 

70.367 

169.308 

7102 

119 

340 

70.365 

169.322 

7102 

119 

403 

70.364 

169.303 

7102 

119 

410 

70.364 

169.303 

7102 

119 

700 

70.369 

169.305 

7102 

119 

842 

70.382 

169.294 

7102 

1191245 

70.362 

169.299 

7102 

1191427 

TOM 

169.300 

7102 

1191427 

70.365 

169.300 

7102 

1191721 

70.364 

169.279 

7102 

1191748 

70.365 

169.291 

7102 

1191903 

70.360 

169.284 

7102 

1191927 

70.361 

169.284 

7102 

1191927 

70.361 

169.284 

7102 

1192109 

70.358 

169.284 

7102 

1192222 

70.354 

169.277 

7102 

1192244 

70.355 

169.275 

7102 

120 

0 

70.350 

169.273 

7102 

120 

0 

70.350 

169.273 

7102 

120 

140 

70.344 

169.266 

7102 

120 

208 

70.3U 

169.262 

7102 

120 

318 

70.338 

169.261 

7102 

120 

350 

70.330 

169.246 

7102 

120 

350 

70.330 

169.246 

7102 

120 

820 

70.321 

169.247 

7102 

120 

820 

70.321 

169.247 

7102 

1201233 

70.316 

169.237 

7102 

1201416 

70.315 

169.247 

7102 

1201416 

70.315 

169.247 

7102 

1201700 

70.308 

169.226 

7102 

1201737 

70.308 

169.237 

7102 

1201B41 

70.305 

169.229 

7102 

1201842 

70.305 

169.232 

7102 

1202057 

70.304 

169.224 

7102 

1202200 

70.300 

169.225 

7102 

1202234 

70.299 

169.219 

7102 

1202340 

70.296 

169.221 

7102 

121 

14 

70.298 

169.216 

7102 

121 

120 

70.294 

169.212 

7102 

121 

156 

70.295 

169.208 

7102 

121 

257 

70.292 

169.205 

7102 

121 

338 

70.291 

169.189 

7102 

121 

436 

70.290 

169.197 

7102 

121 

436 

70.290 

169.197 

7102 

121 

618 

70.289 

169.168 

7102 

121 

758 

70.286 

169.154 

7102 

121 

758 

70.286 

169.154 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR 

3 

1182303 

1023.59 

17.76 

2 

119 

24 

1022.13 

9.30 

2 

119 

44 

1022.13 

9.30 

2 

119 

205 

1022.00 

9.30 

3 

119 

220 

1022.00 

9.30 

3 

119 

345 

1021.50 

9.30 

3 

119 

406 

1021.72 

9.30 

3 

119 

520 

1020.63 

9.30 

3 

119 

705 

1019.69 

9.30 

1 

119 

842 

1019.59 

9.30 

3 

1191248 

1018.U 

9.30 

2 

1191432 

1017.72 

9.30 

2 

1191612 

1017.06 

9.30 

2 

1191724 

1016.94 

9.30 

3 

1191750 

1016.94 

9.30 

3 

1191905 

1017.22 

9.30 

1 

1191930 

1017.66 

11.76 

1 

1192045 

1017.56 

9.30 

3 

1192112 

1017.72 

9.30 

3 

1192226 

1018.22 

9.30 

3 

1192250 

1018.22 

9.30 

1 

120 

3 

1018.38 

9.30 

1 

120 

32 

1018.75 

9.30 

3 

120 

144 

1018.38 

9.30 

3 

120 

214 

1018.66 

9.30 

3 

120 

320 

1018.97 

9.30 

2 

120 

350 

1019.31 

9.30 

2 

120 

502 

1021.19 

9.30 

2 

120 

824 

1023.38 

9.30 

2 

1201003 

1024.25 

9.30 

1 

1201235 

1024.97 

9.30 

2 

1201420 

1026.03 

9.30 

2 

1201559 

1026.25 

9.30 

1 

1201659 

1026.41 

9.30 

3 

1201741 

1026.78 

9.30 

3 

1201845 

1026.69 

9.30 

1 

1202026 

1026.69 

9.30 

3 

1202059 

1026.78 

9.30 

3 

1202203 

1025.81 

9.30 

3 

1202239 

1026.50 

9.30 

3 

1202344 

1026.56 

9.30 

2 

121 

20 

1026.13 

9.30 

1 

121 

123 

1025.09 

9.30 

3 

121 

202 

1025.41 

9.30 

3 

121 

302 

1025.03 

9.30 

3 

121 

342 

1024.16 

9.30 

2 

121 

439 

1024.59 

9.30 

2 

121 

521 

1022.56 

9.30 

2 

121 

620 

1022.22 

9.30 

1 

121 

802 

1021.63 

9.30 

1 

121 

942 

1020.41 

9.30 

BUOY 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

7102 

121 

738 

70.286 

169.154 

7102 

121 1403 

70.286 

169.125 

7102 

1211406 

70.286 

169.130 

7102 

1211406 

70.286 

169.130 

7102 

1211724 

70.282 

169.119 

7102 

1211818 

70.;»1 

169.112 

7102 

1211904 

70.280 

169.115 

7102 

1212000 

70.276 

169.106 

7102 

1212044 

70.277 

169.107 

7102 

121213^ 

70.272 

169.103 

7102 

1212222 

70.273 

169.103 

7102 

1212318 

70.267 

169.106 

7102 

122 

3 

70.269 

169.100 

7102 

122 

144 

70.265 

169.098 

7102 

122 

236 

70.261 

169.107 

7102 

122 

327 

70.261 

169.093 

7102 

122 

416 

70.257 

169.104 

7102 

122 

416 

70.257 

169.104 

7102 

122 

556 

70.255 

169.090 

7102 

122 

737 

70.248 

169.082 

OUAL 

OATTIM 

PRESS 

AIR 

1 

1211223 

1018.66 

9.30 

3 

1211408 

1017.06 

9.30 

1 

1211548 

1016.94 

9.30 

1 

1211638 

1016.72 

9.30 

3 

1211729 

1016.56 

9.30 

3 

1211820 

1016.28 

9.30 

3 

1211905 

1017.00 

9.30 

2 

1212005 

1017.00 

9.30 

1 

1212047 

1016.72 

9.30 

3 

12121U 

1017.06 

9.30 

3 

1212226 

1016.72 

9.30 

3 

1212320 

1016.94 

9.30 

2 

122 

9 

1017.06 

9.30 

3 

122 

150 

1017.34 

9.30 

3 

122 

241 

1017.22 

9.30 

3 

122 

331 

1017.88 

9.30 

2 

122 

420 

1017.94 

9.30 

2 

122 

511 

1018.59 

9.30 

2 

122 

602 

1018.16 

9.30 

3 

122 

743 

1019.09 

9.30 

W  Sf>D  U  OIR 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7103 

61 

911 

70.833 

168.132 

1 

61  910 

1006.38 

-27.64 

3.00 

147.53 

7103 

61 

911 

70.833 

168.132 

1 

611046 

1006.88 

-27.56 

4.75 

64.48 

7103 

611231 

70.850 

168.146 

2 

611232 

1008.53 

-27.70 

2.50 

136.19 

7103 

61UH 

70.BS8 

168.143 

2 

611417 

1009.19 

-28.90 

2.25 

133.37 

7103 

6114U 

70.858 

168.143 

2 

611601 

1009.72 

-29.14 

1.50 

150.25 

7103 

61UU 

70.858 

168.143 

2 

611609 

1009.84 

-29.86 

1.00 

108.06 

7103 

611736 

70.859 

168.114 

3 

611740 

1010.78 

-30.26 

1.50 

126.36 

7103 

611748 

70.862 

168.115 

2 

611752 

1010.78 

-30.26 

1.50 

126.38 

7103 

611916 

70.857 

168.107 

2 

611921 

1011.50 

-30.74 

1.50 

140.44 

7103 

611930 

70.857 

168.109 

2 

611933 

1011.50 

-30.74 

1.50 

140.45 

7103 

6120S4 

70.856 

168.107 

1 

612057 

1012.25 

-29.54 

0.00 

355.60 

7103 

612110 

70.856 

168.108 

2 

612116 

1012.59 

-28.88 

0.25 

317.64 

7103 

612234 

70.857 

168.090 

2 

612240 

1013.41 

-27.66 

0.00 

355.62 

7103 

6122S1 

70.853 

168.109 

3 

612255 

1013.41 

-27.66 

0.00 

355.61 

7103 

62 

29 

70.856 

168.096 

2 

62  21 

1013.53 

-27.68 

0.25 

209.36 

7103 

62 

29 

70.856 

168.096 

2 

62  33 

1013.53 

-27.68 

0.25 

209.37 

7103 

62 

154 

70.852 

168.083 

3 

62  200 

1014.13 

-28.32 

0.00 

355.63 

7103 

62 

207 

70.850 

168.088 

1 

62  213 

1014.25 

-28.56 

0.00 

355.63 

7103 

62 

337 

70.858 

168.062 

3 

62  342 

1014.63 

-30.20 

0.75 

267.05 

7103 

62 

347 

70.845 

168.097 

1 

62  352 

1014.63 

-30.20 

0.75 

267.05 

7103 

62 

528 

70.854 

168.047 

2 

62  522 

1015.00 

-32.10 

1.50 

247.37 

7103 

62 

528 

70.854 

168.047 

2 

62  533 

1015.00 

-32.10 

1.50 

247.40 

7103 

62 

708 

70.848 

168.055 

2 

62  712 

1015.13 

-33.18 

1.00 

276.93 

7103 

62 

848 

70.837 

168.047 

2 

62  852 

1015.56 

•33.54 

1.00 

265.77 

7103 

62 

848 

70.837 

168.047 

2 

621219 

1015.34 

•31.10 

2.00 

68.81 

7103 

62 

848 

70.837 

168.047 

2 

621406 

1015.13 

•30.10 

2.00 

237.56 

7103 

62 

848 

70.837 

168.047 

2 

621540 

1015.41 

•28.56 

2.00 

241.78 

7103 

621727 

70.844 

168.015 

2 

621731 

1015.34 

-27.74 

2.00 

2a  .61 

7103 

621723 

70.846 

168.011 

2 

621728 

1015.34 

-27.74 

2.00 

2a. 63 

7103 

621900 

70.835 

167.988 

1 

621903 

1015.84 

-29.22 

2.00 

213.71 

7103 

621900 

70.835 

167.988 

1 

621903 

1015.84 

-29.22 

2.00 

293.88 

7103 

622042 

70.844 

167.988 

1 

622045 

1016.44 

-28.88 

1.75 

213.73 

7103 

622049 

70.839 

168.001 

2 

622054 

1016.44 

-28.88 

1.75 

213.72 

7103 

622222 

70.844 

167.989 

2 

622228 

1016.78 

-27.60 

2.00 

227.78 

7103 

622227 

70.842 

168.001 

2 

622233 

1016.78 

-27.60 

2.00 

227.78 

7103 

63 

3 

70.846 

167.957 

1 

63  7 

1017.00 

-26.02 

2.00 

258.74 

7103 

63 

8 

70.839 

167.995 

1 

63  10 

1017.00 

•26.02 

2.00 

258.74 

7103 

63 

143 

70.834 

167.982 

2 

63  146 

1017.59 

-23.68 

3.50 

319.20 

7103 

63 

145 

70.834 

167.982 

2 

63  149 

1017.59 

-23.68 

3.50 

319.20 

7103 

63 

325 

70.830 

167.986 

3 

63  331 

1018.03 

-23.56 

2.75 

326.23 

7103 

63 

325 

70.833 

167.954 

3 

63  330 

1018.03 

-23.56 

2.75 

326.25 

7103 

63 

508 

70.858 

167.954 

1 

63  510 

1018.59 

-25.90 

2.25 

307.99 

7103 

63 

508 

70.858 

167.954 

1 

63  509 

1018.59 

-25.90 

2.25 

307.99 

7103 

63 

645 

70.830 

167.954 

2 

63  649 

1018.97 

-23.34 

4.25 

324.86 

7103 

63 

827 

70.824 

167.938 

2 

63  828 

1019.69 

-23.60 

3.25 

337.61 

7103 

63 

827 

70.824 

167.938 

2 

631209 

1022.06 

•29.68 

2.00 

336.14 

7103 

631349 

70.808 

167.958 

1 

631352 

1022.78 

-29.88 

2.25 

316.43 

7103 

631S32 

70.794 

167.911 

1 

631521 

1023.31 

-25.52 

3.00 

331.92 

7103 

631S32 

70.794 

167.911 

1 

631537 

1023.59 

-25.56 

2.75 

337.58 

7103 

631705 

70.807 

167.935 

2 

631709 

1024.53 

-26.22 

3.25 

343.19 

7103 

631713 

70.803 

167.918 

2 

631718 

1024.53 

-26.22 

3.25 

343.18 

499 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

7103 

631851 

70.802 

167.92? 

2 

631857 

1025.13 

-27.76 

2.50 

351.63 

7103 

631849 

70.803 

167.911 

3 

631851 

1025.13 

-27.76 

2.50 

351.63 

7103 

632031 

70.803 

167.924 

1 

632033 

1026.22 

•28.30 

1.75 

333.35 

7103 

632031 

70.803 

167.924 

1 

632033 

1026.22 

-28.30 

1.75 

333.34 

7103 

632207 

70.799 

167.920 

3 

632213 

1027.22 

-25.08 

2.00 

341.78 

7103 

632211 

70.808 

167.917 

1 

632216 

1027.22 

-25.08 

2.00 

341.79 

7103 

632348 

70.791 

167.914 

2 

632352 

1027.50 

-22.86 

3.75 

329.13 

7103 

632349 

70.801 

167.902 

1 

632357 

1027.50 

-22.86 

3.75 

329.14 

7103 

64  131 

70.794 

167.887 

3 

64  136 

1028.38 

-24.56 

4.00 

327.75 

7103 

64  125 

70.789 

167.910 

2 

64  127 

1027.78 

-24.34 

4.00 

326.34 

7103 

64  305 

70.789 

167.910 

3 

64  309 

1028.59 

-25.64 

2.25 

323.51 

7103 

64  313 

70.789 

167.874 

3 

64  316 

1028.59 

-25.64 

2.25 

323.54 

7103 

64  444 

70.785 

167.935 

1 

64  U9 

1029.25 

-25.96 

2.00 

338.99 

7103 

64  456 

70.794 

167.871 

1 

64  457 

1029.25 

-25.96 

2.00 

338.99 

7103 

64  625 

70.795 

167.870 

2 

64  628 

1029.53 

-28.60 

1.25 

324,97 

7103 

64  806 

70.786 

167.866 

2 

64  810 

1030.75 

-29.94 

1.50 

310.95 

7103 

64  806 

70.786 

167.866 

2 

64  949 

1030.84 

-27.36 

2.50 

323.57 

7103 

641155 

70.729 

167.846 

1 

641155 

1031.34 

-30.04 

1.75 

324.99 

7103 

641337 

70.771 

167.887 

2 

641340 

1031.56 

-30.96 

5.75 

188.57 

7103 

641519 

70.777 

167.881 

2 

641524 

1031.84 

-31.42 

2.25 

322.14 

7103 

641644 

70.779 

167.878 

1 

641646 

1032.00 

-31.56 

1.75 

310.90 

71  (B 

641701 

70.775 

167.881 

2 

641703 

1032.00 

-31.56 

1.75 

310.90 

7103 

641826 

70.773 

167.862 

2 

641830 

1031.19 

-29.10 

3.50 

313.72 

7103 

641839 

70.777 

167.879 

2 

641845 

1030.84 

•28.76 

4.25 

322.16 

7103 

642019 

70.775 

167.868 

2 

642012 

1031.78 

-27.96 

4.50 

340.44 

7103 

642019 

70.775 

167.868 

2 

642024 

1031.78 

•27.96 

4.50 

340.44 

7103 

642146 

70.767 

167.860 

2 

642152 

1032.06 

•28.46 

4.25 

351.70 

7103 

642158 

70.773 

167.873 

3 

642203 

1032.06 

•28.46 

4.25 

351.70 

7103 

642328 

70.765 

167.867 

3 

642331 

1032.06 

•28.58 

3.50 

339.03 

7103 

642339 

70.771 

167.871 

2 

642345 

1032.34 

-28.58 

4.00 

340.44 

7103 

65  105 

70.763 

167.871 

2 

65  110 

1032.28 

•28.48 

4.50 

348.88 

7103 

65  119 

70.773 

167.852 

2 

65  124 

1032.28 

-28.48 

4.50 

348.89 

7103 

65  243 

70.765 

167.871 

3 

65  248 

1032.56 

-29.00 

3.00 

353.11 

7103 

65  301 

70.770 

167.846 

3 

65  303 

1032.56 

-29.00 

3.00 

353.11 

7103 

65  423 

70.761 

167.894 

2 

65  427 

1032.84 

•30.34 

2.75 

354.50 

7103 

65  423 

70.761 

167.894 

2 

65  445 

1032.78 

-30.84 

2.75 

355.88 

7103 

65  603 

70.768 

167.858 

2 

65  609 

1033.16 

-31.80 

2.50 

353.09 

7103 

65  743 

70.769 

167.867 

2 

65  748 

1033.59 

-31,48 

2.50 

350.29 

7103 

65  926 

70.716 

167.842 

1 

65  928 

1034.09 

-31.10 

2.25 

358.78 

7103 

651143 

70.803 

167.850 

1 

651143 

1034.31 

-32.16 

2.00 

355.94 

7103 

651325 

70.758 

167.869 

2 

651330 

1034.53 

•33.12 

1.25 

339.05 

7103 

651506 

70.764 

167.854 

2 

651512 

1034.66 

-32.70 

2.50 

353.11 

7103 

651506 

70.764 

167.854 

2 

651626 

1034.97 

-32.12 

1.50 

351.71 

7103 

651647 

70.761 

167.858 

2 

651653 

1035.25 

-31.68 

2.00 

358.74 

7103 

651647 

70,761 

167.858 

2 

651738 

1034.97 

•32.74 

2.00 

355.93 

7103 

651805 

70.765 

167.864 

2 

651809 

1034.97 

-33.22 

1.00 

339.05 

7103 

651828 

70.764 

167.870 

2 

651833 

1034.97 

-33.22 

1.00 

339.04 

7103 

651947 

70.765 

167.863 

2 

651951 

1035.09 

-32.22 

2.25 

351.70 

7103 

652008 

70.769 

167,873 

2 

652012 

1035.69 

-31.96 

2.25 

351.69 

7103 

652126 

70.764 

167.868 

2 

652132 

1035.59 

-31.10 

2.50 

0.13 

7103 

652147 

70.770 

167.863 

2 

652153 

1035.59 

-30.70 

3.00 

5.76 

500 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIH 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7103 

6S2306 

70.763 

167.871 

2 

652309 

1035.81 

-29.56 

2.50 

8,57 

7103 

652327 

70.769 

167.860 

2 

652333 

1035.81 

-29.56 

2.50 

8.57 

7103 

66  44 

70.764 

167.869 

2 

66  48 

1035.91 

-29.30 

2.50 

17.01 

7103 

66  108 

70.769 

167.858 

2 

66  112 

1035.97 

-29.14 

2.25 

8.57 

7103 

66  223 

70.764 

167.863 

2 

66  227 

1036.19 

-29.94 

2.00 

8.58 

7103 

66  249 

70,769 

167.845 

3 

66  254 

1035.97 

-30.32 

2.25 

8.59 

7103 

66  249 

70.769 

167.845 

3 

66  333 

1035.53 

-30.96 

2.50 

5.79 

7103 

66  402 

70.761 

167.884 

2 

66  403 

1035.69 

-31.42 

2.50 

17.01 

7103 

66  431 

70.769 

167.854 

1 

66  435 

1035.81 

•32.04 

1.75 

11.38 

7103 

66  543 

70.768 

167.858 

2 

66  548 

1035,75 

•33.26 

1.50 

24.05 

7103 

66  723 

70.765 

167.859 

3 

66  727 

1035.59 

-33.22 

1.25 

22.64 

7103 

65  926 

70.716 

167.842 

1 

65  928 

1034.09 

-31.10 

2.25 

358.78 

7103 

651143 

70.803 

167.850 

1 

651143 

1034.31 

-32.16 

2.00 

355.94 

7103 

651325 

70,758 

167.869 

2 

651330 

1034.53 

-33.12 

1.25 

339.05 

7103 

651506 

70.764 

167.854 

2 

651512 

1034.66 

-32.70 

2.50 

353.11 

7103 

651506 

70.764 

167.854 

2 

651626 

1034.97 

-32.12 

1.50 

351.71 

7103 

651647 

70.761 

167.858 

2 

651653 

1035.25 

-31.68 

2.00 

358.74 

7103 

651647 

70.761 

167.858 

2 

651738 

1034.97 

-32.74 

2.00 

355.93 

7103 

651805 

70.765 

167.864 

2 

651809 

1034.97 

-33.22 

1.00 

339.05 

7103 

651828 

70.764 

167.870 

2 

651833 

1034.97 

-33.22 

1.00 

339.04 

7103 

651947 

70,765 

167.863 

2 

651951 

1035.09 

•32.22 

2.25 

351.70 

71(B 

652008 

70.769 

167.873 

2 

652012 

1035.69 

-31.96 

2.25 

351.69 

7103 

652126 

70.764 

167.868 

2 

652132 

1035.59 

•31.10 

2.50 

0.13 

7103 

652147 

70.770 

167.863 

2 

652153 

1035.59 

-30.70 

3.00 

5.76 

7103 

652306 

70.763 

167.871 

2 

652309 

1035.81 

-29.56 

2.50 

8.57 

7103 

652327 

70.769 

167.860 

2 

652333 

1035.81 

-29.56 

2.50 

8.57 

7103 

66  44 

70.764 

167.869 

2 

66  48 

1055.91 

-29.30 

2.50 

17.01 

7103 

66  108 

70.769 

167.858 

2 

66  112 

1035.97 

-29.14 

2.25 

8.57 

7103 

66  223 

70.764 

167.863 

2 

66  227 

1036.19 

-29.94 

2.00 

8.58 

7103 

66  249 

70.769 

167.845 

3 

66  254 

1035.97 

-30.32 

2.25 

8.59 

7103 

66  249 

70.769 

167.845 

3 

66  333 

1035.53 

-30.96 

2.50 

5.79 

7103 

66  402 

70.761 

167.884 

2 

66  403 

1035.69 

-31.42 

2.50 

17.01 

7103 

66  431 

70.769 

167.854 

1 

66  4X1 

1035.81 

-32.04 

1.75 

11.38 

7103 

66  543 

70.768 

167.858 

2 

66  548 

1035.75 

-33.26 

1.50 

24.05 

7103 

66  723 

70.765 

167.859 

3 

66  727 

1035.59 

-33.22 

1.25 

22.64 

7103 

66  904 

70.748 

167.854 

1 

66  906 

1035.31 

•32.04 

3.25 

35.32 

7103 

661131 

70.703 

167.830 

1 

661132 

1035.47 

-31.54 

2.25 

39.54 

7103 

661312 

70.758 

167.869 

2 

661315 

1034.97 

-32.54 

2.00 

29.69 

7103 

661455 

70.765 

167.872 

2 

661500 

1034.59 

-33.48 

2.25 

25.a 

7103 

661455 

70.765 

167.872 

2 

661559 

1034,25 

-33.76 

3.00 

35.28 

71(» 

661636 

70.764 

167.864 

2 

661642 

1034.16 

-33.56 

2.50 

35.29 

7103 

661743 

70.766 

167.867 

3 

661747 

1033.88 

-33.56 

2.75 

33.88 

7103 

661816 

70.761 

167.865 

2 

661820 

1033.94 

-33.28 

2.25 

26.85 

7103 

661924 

70.764 

167.863 

2 

661927 

1033.66 

-33.26 

2.50 

25.45 

7103 

661956 

70.772 

167.885 

1 

661957 

1033.78 

-32.90 

2.75 

36.69 

7103 

662105 

70.765 

167.878 

2 

662109 

1033.59 

•31.26 

3.25 

36.68 

7103 

662136 

70.772 

167.862 

2 

662141 

1033.50 

•30.82 

3.00 

35.28 

7103 

662243 

70.764 

167.867 

2 

662248 

1033.06 

-30.50 

3.50 

39.51 

7103 

662316 

70,767 

167.869 

2 

662321 

1033.38 

•30.44 

3.50 

35.29 

7103 

67  23 

70.763 

167,872 

3 

67  27 

1032.94 

-29.64 

3.50 

33.88 

7103 

67  56 

70.762 

167.890 

2 

67  102 

1032.78 

-29.62 

3.50 

33.86 

BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7103 

67 

159 

70.767 

167.883 

3 

67 

203 

1032.44 

-29.50 

3.00 

40.89 

7103 

67 

237 

70.767 

167.871 

3 

67 

242 

1032.34 

-29.70 

3.00 

136.53 

7103 

67 

339 

70.762 

167.896 

2 

67 

3U 

1032.34 

-30.20 

3.25 

36.67 

7103 

67 

420 

70.767 

167.862 

1 

67 

423 

1032.13 

-30.50 

3.00 

29.65 

7103 

67 

420 

70.767 

167.862 

1 

67 

526 

1031.69 

-30.72 

3.50 

39.51 

7103 

67 

701 

70.767 

167.877 

3 

67 

703 

1031.69 

-31.28 

3.25 

38.10 

7103 

67 

701 

70.767 

167.877 

3 

67 

842 

1031.03 

-32.20 

3.00 

36.64 

7103 

67 

701 

70.767 

167.877 

3 

671118 

1030.84 

-32.72 

3.50 

241.99 

7103 

671301 

70.761 

167.891 

2 

671303 

1030.31 

-32.66 

3.75 

35.27 

7103 

671443 

70.765 

167.882 

2 

671445 

1029.75 

-32.04 

3.00 

33.86 

7103 

671443 

70.765 

167.882 

2 

671538 

1029.59 

-30.82 

4.00 

36.68 

7103 

671623 

70.754 

167.855 

2 

671629 

1029.47 

-30.26 

4.25 

35.29 

7103 

671721 

70.775 

167.852 

2 

671724 

1028.88 

-29.38 

5.00 

32.49 

7103 

671804 

70.765 

167.906 

2 

671803 

1028.94 

-29.04 

4.75 

33.87 

7103 

671903 

70.762 

167.897 

3 

671908 

1028.16 

-28.48 

5.25 

43.68 

7103 

671944 

70.761 

167.903 

1 

671947 

1027.88 

-28.22 

4.50 

47.90 

7103 

671944 

70.761 

167.903 

1 

672048 

1027.66 

-27.90 

5.00 

40.87 

7103 

672124 

70.763 

167.904 

3 

672129 

1027.66 

-28.08 

5.75 

38.05 

7103 

672223 

70.759 

167.908 

2 

672227 

1027.00 

-27.22 

6.00 

35.24 

7103 

672302 

70.760 

167.911 

3 

672303 

1026.78 

-26.88 

5.50 

33.83 

7103 

68 

2 

70.753 

167.920 

3 

68 

3 

1026.13 

-27.40 

5.50 

23.90 

7103 

68 

44 

70.762 

167.903 

2 

68 

48 

1025.41 

-28.34 

6.00 

31.01 

7103 

68 

141 

70.755 

167.939 

2 

68 

145 

1024.47 

-27.74 

6.00 

26.78 

7103 

68 

225 

70.754 

167.936 

3 

68 

230 

1024.03 

-27.20 

6.25 

30.98 

7103 

68 

321 

70.749 

167.963 

3 

68 

326 

1023.09 

-26.48 

6.25 

26,75 

7103 

68 

407 

70.747 

167.940 

3 

68 

411 

1022.16 

-26.78 

5.50 

21.12 

7103 

68 

407 

70.747 

167.940 

3 

68 

503 

1021.78 

-26.28 

6.00 

25.35 

7103 

68 

640 

70.745 

167.980 

2 

68 

645 

1021.00 

-26.56 

7.25 

30.95 

7103 

68 

821 

70.736 

167.971 

2 

68 

826 

1020.50 

-27.52 

6.50 

37.81 

7103 

68 

821 

70.736 

167.971 

2 

681005 

1019.03 

-28.72 

6.50 

33.75 

7103 

68 

821 

70.736 

167.971 

2 

681106 

1018.25 

•28.80 

7.00 

32.34 

7103 

681248 

70.725 

168.039 

2 

681250 

1016.78 

•28.6? 

7.00 

35,11 

7103 

681431 

70.718 

168.073 

2 

681433 

1015.56 

-28.34 

6.75 

40.67 

7103 

681431 

70.718 

168.073 

2 

681515 

1014.47 

-28.86 

6.50 

36.43 

7103 

681431 

70.718 

168.073 

2 

681617 

1014.25 

•28.66 

7.00 

35.02 

7103 

681700 

70.712 

168.107 

2 

681703 

1013.75 

-28.74 

7.00 

33.60 

7103 

681753 

70.709 

168.124 

3 

681753 

1012.75 

-28.42 

6.75 

32.16 

7103 

681842 

70.708 

168.138 

3 

681847 

1011.88 

-27.96 

7.50 

36.36 

7103 

681933 

70.709 

168.157 

2 

681933 

1011.66 

-27.84 

7.00 

37.74 

7103 

681933 

TO.Ttt? 

168.157 

2 

682027 

1011.00 

-2r.n2 

7.00 

39.13 

7103 

682112 

70.706 

168.180 

2 

682117 

1010.28 

-26.00 

6.00 

46.15 

7103 

682201 

70.701 

168.194 

3 

682203 

1010.00 

•26.10 

6.75 

37.69 

7103 

682251 

70.696 

168.211 

3 

682254 

10C9.56 

-25.64 

7.25 

41.89 

7103 

682341 

70.693 

168.231 

2 

682347 

1008.53 

-25.92 

8.00 

37.65 

7103 

682341 

70.693 

168.231 

2 

69 

33 

1008.53 

-25.30 

7.25 

40.45 

7103 

69 

120 

70.689 

168.263 

2 

69 

124 

1007.59 

-25.30 

7.25 

46.05 

7103 

69 

212 

70.691 

168.275 

3 

69 

218 

1006.88 

-25.38 

6.00 

51.65 

7103 

69 

259 

70.681 

168.308 

2 

69 

302 

1006.97 

-25.48 

7.00 

47.40 

7103 

69 

356 

70.687 

168.318 

1 

69 

359 

1006.09 

-25.90 

7.25 

33.31 

7103 

69 

439 

70.678 

168.347 

2 

69 

444 

1005.88 

-25.70 

7.25 

38.91 

7103 

69 

439 

70.678 

168.347 

2 

69 

539 

1005.56 

-25.52 

7.50 

40.30 

502 


BUOY 

LXTtN 

LAT 

LONG 

flUAL 

OATTtM 

MESS 

AIR  T 

U  SW 

W  OIR 

7103 

69 

618 

70.675 

168.370 

3 

69  624 

1005.U 

-25.42 

7.00 

41.69 

7103 

69 

800 

70.669 

168.388 

2 

69  754 

1005.22 

-25.26 

8.00 

37.44 

7103 

69 

800 

70.669 

168.388 

2 

69  8flS 

1005.22 

■3S.26 

8.00 

37.40 

7103 

69 

800 

70.669 

168.388 

2 

69  942 

1004.28 

-24.92 

7.25 

36.03 

7103 

69 

800 

70.669 

168.388 

2 

691053 

1004.56 

-24.84 

7.50 

33.21 

7103 

691236 

70.661 

168.427 

2 

691Z59 

1004.34 

-25.70 

6.50 

36.00 

7103 

691419 

70.660 

168.450 

2 

691421 

1003.75 

-26.16 

5.25 

30.34 

7103 

691419 

70.660 

168.450 

2 

691455 

1003.69 

'26.40 

5.50 

217.35 

7103 

691419 

70.660 

168.450 

2 

691604 

1003.25 

-26.26 

5.50 

19.07 

7103 

691637 

70.666 

168.463 

1 

691640 

1002.91 

-26.00 

6.75 

26.09 

7103 

691742 

70.656 

168.444 

3 

691747 

1002.63 

'25.94 

6.25 

24.69 

7103 

691821 

70.655 

168.444 

2 

691825 

1002.69 

-26.08 

6.25 

21.89 

7103 

691920 

70.651 

168.a3 

3 

691926 

1002.69 

-25.90 

5.25 

20.48 

7103 

692003 

70.651 

168.446 

2 

692004 

1002.91 

'26.04 

5.25 

19.08 

7103 

692100 

70.652 

168.451 

3 

692104 

1002.81 

'25.66 

5.50 

14.85 

7103 

692140 

70.651 

168.455 

3 

692146 

1002.63 

-25.12 

5.25 

20.47 

7103 

692240 

70.650 

168.448 

3 

692246 

1002.09 

-24.48 

5.50 

20.47 

7103 

692320 

70.646 

168.455 

3 

692325 

1002.19 

•24.46 

5.00 

19.07 

7103 

692320 

70.646 

168.455 

3 

70  23 

1002.19 

'24.18 

5.00 

20.47 

7103 

70 

58 

70.645 

168.461 

3 

70  101 

1001.88 

'24.04 

4.50 

20.47 

7103 

70 

201 

70.645 

168.462 

3 

70  204 

1001.69 

-23.38 

5.00 

16.24 

7103 

70 

238 

70.642 

168.461 

3 

70  244 

1001.31 

•23.68 

5.00 

16.24 

7103 

70 

343 

70.643 

168.458 

3 

70  347 

1001.53 

-24.08 

4.00 

14.84 

7103 

70 

418 

70.637 

168.481 

2 

70  423 

1001.47 

-24.50 

3.50 

10.61 

7103 

70 

418 

70.637 

168.481 

2 

70  528 

1001.38 

-24.78 

3.50 

3.56 

7103 

70 

558 

70.639 

168.489 

2 

70  604 

1001.53 

-23.56 

4.50 

27.46 

7103 

70 

738 

70.637 

168.466 

3 

70  743 

1001.38 

-22.80 

4.00 

3.57 

7103 

70 

921 

70.630 

168.450 

1 

70  923 

1001.53 

'22.82 

5.00 

21.84 

7103 

701225 

70.642 

168.512 

1 

701228 

1002.47 

•23.36 

5.50 

26.06 

7103 

701407 

70.625 

168.491 

2 

701411 

1002.41 

-23.46 

5.00 

17.60 

7103 

701407 

70.625 

168.491 

2 

701555 

1002.81 

-24.74 

5.50 

10.58 

7103 

701616 

70.607 

168.498 

1 

701619 

1003.03 

-24.96 

5.00 

9.17 

7103 

701730 

70.614 

168.489 

3 

701734 

1002.91 

-25.56 

5.00 

9.17 

7103 

701758 

70.615 

168.502 

2 

701802 

1003.03 

-25.76 

4.75 

9.17 

7103 

701909 

70.611 

168.496 

2 

701913 

1003.56 

'26.34 

5.00 

6.35 

7103 

701940 

70.612 

168.511 

2 

701946 

1003.34 

-26.22 

5.25 

7.75 

7103 

702048 

70.606 

168.498 

2 

702053 

1003.75 

-26.04 

5.75 

10.56 

7103 

702120 

70.604 

168.501 

2 

702125 

1003.69 

-25.96 

5.25 

9.16 

7103 

702228 

70.599 

168.509 

2 

702234 

1004.34 

-26.02 

5.75 

4.94 

7103 

702259 

70.600 

168.511 

3 

702304 

1003.84 

-25.98 

6.25 

4.93 

7103 

702259 

70.600 

168.511 

3 

71  14 

1004.00 

'25.84 

5.75 

4.93 

7103 

71 

38 

70.592 

168.509 

3 

71  43 

1004.13 

-25.74 

6.00 

3.52 

7103 

71 

149 

70.591 

168.508 

3 

71  155 

1003.75 

-25.60 

5.25 

6.34 

7103 

71 

216 

70.585 

168.525 

2 

71  222 

1003.69 

-25.90 

5.50 

3.52 

7103 

71 

331 

70.583 

168.513 

3 

71  334 

1003.56 

-26.36 

5.75 

3.51 

7103 

71 

356 

70.578 

168.534 

2 

71  402 

1003.63 

-26.54 

5.25 

4.91 

7103 

71 

513 

70.563 

168.543 

1 

71  516 

1003.63 

-27.04 

5.00 

4.89 

7103 

71 

537 

70.579 

168.508 

2 

71  541 

1003.63 

-27.16 

4.50 

3.50 

7103 

71 

716 

70.574 

168.527 

2 

71  716 

1003.41 

-26.90 

4.75 

2.11 

7103 

71 

858 

70.569 

168.528 

1 

71  901 

1003.56 

-26.80 

5.00 

4.88 

7103 

711211 

70.563 

168.551 

1 

711216 

1003.25 

-26.30 

5.25 

2.08 

503 


BUOY 

LOOT IN 

LAT 

LONC 

OUAL 

OATTIN 

PBESS 

AIR  T 

u  sn 

W  018 

7103 

711355 

70.548 

168.535 

2 

711358 

1002.97 

-23.84 

6.00 

11.92 

7103 

711355 

70.548 

168.535 

2 

711538 

1002.81 

-21.66 

7.00 

27.40 

7103 

711355 

70.548 

168.535 

2 

711556 

1002.81 

-21.66 

7.00 

27.40 

7103 

711717 

70.545 

168.563 

3 

711723 

1003.41 

-21.50 

6.75 

30.19 

7103 

711738 

70.538 

168.572 

2 

711741 

1003.47 

-21.68 

6.50 

32.98 

7103 

711856 

70.541 

168.568 

3 

711902 

1004.00 

-21.72 

7.25 

24.54 

7103 

711919 

70.542 

168.567 

3 

711920 

1003.75 

-21.70 

7.00 

31.58 

7103 

712036 

70.539 

168.573 

2 

712041 

1004.50 

-21.72 

7.50 

31.57 

7103 

712059 

70.539 

168.567 

2 

712104 

1004.50 

-21.72 

7.50 

31.57 

7103 

712216 

70.538 

168.574 

3 

712m 

1004.63 

-21.26 

6.75 

30.17 

7103 

712239 

70.537 

168.573 

3 

712244 

1004.50 

-21.16 

7.25 

32.97 

7103 

712356 

70.535 

168.581 

2 

72  1 

1005.06 

-20.94 

6.75 

32.97 

7103 

72  18 

70.532 

168.570 

2 

72  22 

1005.16 

-21.24 

7.00 

35.78 

7103 

72  137 

70.534 

168.584 

3 

72  143 

1004.63 

-21.24 

■'.00 

32.97 

7103 

72  157 

70.533 

168.588 

3 

72  201 

1004.63 

-21.24 

7.00 

32.96 

7103 

72  319 

70.533 

168.586 

3 

72  323 

1005.00 

-21.58 

6.75 

34.36 

7103 

72  337 

70.530 

168.594 

1 

72  340 

1004.84 

-21.56 

7.25 

31.55 

7103 

72  337 

70.530 

168.594 

1 

72  426 

1005.06 

-21.58 

7.50 

34.35 

7103 

72  502 

70.539 

168.587 

1 

72  502 

1005.28 

-21.70 

7.25 

38.58 

7103 

72  502 

70.539 

168.587 

1 

72  514 

1005.50 

-21.74 

7.50 

38.58 

7103 

72  656 

70.530 

168.596 

2 

72  701 

1006.66 

-21.50 

6.25 

37.17 

7103 

72  838 

70.536 

168.597 

2 

72  841 

1007.69 

-20.64 

5.50 

35.85 

7103 

721200 

70.514 

168.582 

1 

721202 

1008.63 

-18.04 

4.00 

87.80 

7103 

721342 

70.531 

168.593 

2 

721346 

1009.19 

•18.40 

4.25 

124.36 

7103 

721342 

70.531 

168.593 

2 

721523 

1010.72 

•17.34 

6.75 

207.32 

7103 

721703 

70.532 

168.596 

1 

721704 

1012.97 

-20.50 

7.25 

189.04 

7103 

721845 

70.530 

168.599 

3 

721850 

1015.84 

•25.46 

6.00 

191.85 

7103 

721845 

70.530 

168.599 

3 

721859 

1015.84 

•25.46 

6.00 

191.85 

7103 

722024 

70.529 

168.597 

3 

722028 

1017.81 

•26.24 

5.50 

190.U 

7103 

722024 

70.529 

168.597 

3 

722037 

1018.31 

•26.22 

6.25 

197.47 

7103 

722205 

70,535 

168.593 

1 

722207 

1019.47 

•25.46 

4.00 

203.10 

7103 

722216 

70.535 

168.589 

1 

722219 

1019.47 

-25.46 

4.00 

203.11 

7103 

722356 

70.536 

168.592 

2 

722344 

1020.50 

-25.14 

4.25 

197.48 

7103 

722356 

70.536 

168.592 

2 

73  1 

1020.50 

-25.14 

4.25 

197.48 

7103 

722356 

70.536 

168.592 

2 

73  1 

1020.50 

-25.14 

4.25 

197.48 

7103 

73  126 

70.538 

168.586 

2 

73  129 

1020.84 

•24.84 

3.50 

186.24 

7103 

73  136 

70.536 

168.589 

3 

73  140 

1020.84 

-24.76 

2.50 

186.24 

7103 

73  307 

70,539 

168.582 

3 

73  311 

1021.22 

•25.64 

1.50 

146.86 

7103 

73  314 

70.537 

168.593 

1 

73  317 

1021.22 

-25.64 

1.50 

146.86 

7103 

73  314 

70-537 

168.593 

1 

73  404 

1021.34 

-25.96 

1.25 

135.61 

7103 

73  450 

70.534 

168.588 

1 

73  452 

1021.66 

•27.86 

1.25 

118.73 

7103 

73  450 

70.534 

168.588 

1 

73  453 

1021.66 

-27.86 

1.25 

118,74 

7103 

73  635 

70.538 

168.581 

3 

73  634 

1021-72 

-28.84 

1.50 

96.24 

7103 

73  817 

70,533 

168.579 

2 

73  819 

1021.50 

•28.80 

2.25 

55.54 

7103 

73  818 

70.530 

168.600 

1 

731149 

1019.97 

-24.46 

4.00 

59.67 

7103 

731331 

70.532 

168.585 

2 

731334 

1019.47 

-22.10 

6.00 

70.92 

7103 

731513 

70.536 

168.589 

2 

731516 

1018.16 

-21.86 

6.50 

72.33 

7103 

731654 

70,534 

168.580 

1 

731656 

1017.75 

•21.66 

5.00 

77.96 

7103 

731655 

70.536 

168.589 

2 

731659 

1017.75 

-21.66 

5.00 

77,96 

7103 

731832 

70.535 

168.588 

2 

731834 

1017.22 

-21.26 

5.00 

79.36 

7103 

731836 

70.534 

168.595 

3 

731840 

1017.28 

-21.20 

4.50 

84.98 

504 


8U0Y 

LOCTIM 

LAT 

LOMG 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

U  $PO 

W  DIR 

7«3 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732017 

1016.94 

'21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732016 

1016.94 

'21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732153 

70.537 

168.594 

3 

732158 

1017.28 

'21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732156 

70.535 

168.586 

3 

732201 

1017.28 

'21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732336 

70.537 

168.594 

3 

732340 

1016.94 

'21.74 

3.50 

125.77 

7103 

732332 

70.538 

168.597 

2 

732334 

1017.22 

'21.84 

3.25 

127.16 

7103 

74 

115 

70.536 

168.595 

3 

74  119 

1017.16 

'22.58 

2.75 

120.13 

7103 

74 

115 

70.539 

168.582 

2 

74  119 

1017.16 

'22.58 

2.75 

120.14 

7103 

74 

255 

70.539 

168.580 

3 

74  258 

1017.28 

•23.98 

1.75 

127.18 

7103 

74 

254 

70.536 

168.597 

3 

74  258 

1017.28 

'23.98 

1.75 

127.17 

7103 

74 

255 

70.539 

168.580 

3 

74  343 

1017.00 

•24.08 

1.50 

118.74 

7103 

74 

433 

70.537 

168.603 

2 

74  434 

1017.38 

-24.02 

2.25 

100.45 

7103 

74 

437 

70.537 

168.589 

1 

74  440 

1017.44 

•23.46 

2.50 

101.85 

7103 

74 

612 

70.540 

168.590 

3 

74  619 

1017.50 

-23.12 

1.00 

79.36 

7103 

74 

754 

70.538 

168.588 

2 

74  758 

1017.59 

-22.36 

1.75 

32.95 

7103 

73 

817 

70.533 

168.579 

2 

73  819 

1021.50 

-28.80 

2.25 

55.54 

7103 

73 

818 

70.530 

168.600 

1 

731149 

1019.97 

-24.46 

4.00 

59.67 

7103 

731331 

70.532 

168.585 

2 

731334 

1019.47 

-22.10 

6.00 

70.92 

7103 

731513 

70.536 

168.589 

2 

731516 

1018.16 

-21.86 

6.50 

72.33 

7103 

731654 

70.534 

168.580 

1 

731656 

1017.75 

-21.66 

5.00 

77.96 

7103 

731655 

70.536 

168.589 

2 

731659 

1017.75 

-21.66 

5.00 

77.96 

7103 

731832 

70.535 

168.588 

2 

731834 

1017.22 

-21.26 

5.00 

79.36 

7103 

731836 

70.534 

168.595 

3 

731840 

1017.28 

-21.20 

4.50 

84.98 

7103 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732017 

1016.94 

-21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732016 

1016.94 

•21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732153 

70.537 

168.594 

3 

732158 

1017.28 

'21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732156 

70.535 

168.586 

3 

732201 

1017.28 

-21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732336 

70.537 

168.594 

3 

732340 

1016.94 

-21.74 

3.50 

125.77 

7103 

732332 

70.538 

168.597 

2 

732334 

1017.22 

'21.84 

3.25 

127.16 

7103 

74 

115 

70.536 

168.595 

3 

74  119 

1017.16 

•22.58 

2.75 

120.13 

7103 

74 

115 

70.539 

168.582 

2 

74  119 

1017.16 

•22.58 

2.75 

120.14 

7103 

74 

255 

70.539 

168.580 

3 

74  258 

1017.28 

•23.98 

1.75 

127.18 

7103 

74 

254 

70.536 

168.597 

3 

74  258 

1017.28 

•23.98 

1.75 

127.17 

7103 

74 

255 

70.539 

168.580 

3 

74  343 

1017.00 

•24.08 

1.50 

118.74 

7103 

74 

433 

70.537 

168.603 

2 

74  434 

1017.38 

-24.02 

2.25 

100.45 

7103 

74 

437 

70.537 

168.589 

1 

74  440 

1017.44 

-23.46 

2.50 

101.85 

7103 

74 

612 

70.540 

168.590 

3 

74  619 

1017.50 

•23.12 

1.00 

79.36 

7103 

74 

754 

70.538 

168.588 

2 

74  758 

1017.59 

'22.36 

1.75 

32.95 

7103 

74 

754 

70.538 

168.588 

2 

74  800 

1017.56 

-22.36 

1.75 

33.04 

7103 

74 

936 

70.503 

168.608 

1 

74  939 

1017.28 

-22.30 

1.50 

23.10 

7103 

74 

936 

70.503 

168.608 

1 

741136 

1024.44 

-24.62 

1.75 

0.59 

7103 

741318 

70.545 

168.592 

2 

741322 

1016.66 

-27.48 

0.50 

279.03 

7103 

741500 

70.538 

168.589 

2 

741504 

1016.72 

-29.22 

0.50 

232.64 

7103 

741642 

70.536 

168.584 

2 

741634 

1017.16 

-26.92 

2.00 

214.36 

7103 

741642 

70.536 

168.584 

2 

741648 

1017.09 

•26.96 

2.25 

222.80 

7103 

741821 

70.534 

168.590 

2 

741827 

1018.03 

-26.86 

0.75 

135.61 

7103 

741814 

70.534 

168.595 

2 

741818 

1018.03 

-26.86 

0.75 

135.61 

7103 

741955 

70.537 

168.597 

2 

742000 

1018.31 

-25.64 

1.50 

144.04 

7103 

742001 

70.537 

168.592 

3 

742004 

1018.31 

-25.64 

1.50 

144.04 

7103 

742135 

70.535 

168.586 

2 

742140 

1018.69 

-24.26 

0.75 

155.30 

7103 

742140 

70.537 

168.590 

3 

742146 

1018.69 

-24.26 

0.75 

155.30 

BUOY 

LOOT  IN 

LAT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

MESS 

Ail  T 

u  sra 

W  OIR 

7103 

742315 

70.534 

168.589 

3 

742319 

1018.75 

-23.84 

0.25 

176.39 

7103 

742321 

70.537 

168.594 

2 

742327 

1018.75 

-23.84 

0.25 

176.39 

7103 

75  54 

70.533 

168.595 

3 

75  52 

1019.09 

•24.38 

1.50 

155.29 

71(B 

75  102 

70.540 

168.576 

2 

75  104 

1019.09 

-24.38 

1.50 

155.30 

7103 

75  232 

70.536 

168.594 

3 

75  234 

1019.25 

-25.66 

2.00 

179.21 

7103 

75  242 

70.539 

168.581 

3 

75  242 

1019.19 

•26.28 

2.00 

170.77 

7103 

75  242 

70.539 

168.581 

3 

75  319 

1019.47 

-27.38 

2.25 

179.21 

7103 

75  412 

70.536 

168.602 

2 

75  418 

1019.47 

-28.54 

1.25 

146.86 

71(B 

75  425 

70.542 

168.568 

1 

75  428 

1019.47 

-28.54 

1.25 

146.87 

7103 

75  551 

70.541 

168.582 

2 

75  555 

1019.91 

-28.42 

1.25 

153.91 

7103 

75  733 

70.538 

168.583 

2 

75  734 

1020.41 

-29.68 

1.25 

184.84 

7103 

73  817 

70.533 

168.579 

2 

73  819 

1021.50 

-28.80 

2.25 

55.54 

7103 

73  818 

70.530 

168.600 

1 

731149 

1019.97 

-24.46 

4.00 

59.67 

7103 

731331 

70.532 

168.585 

2 

731334 

1019.47 

-22.10 

6.00 

70.92 

7103 

731513 

70.536 

168.589 

2 

731516 

1018.16 

-21.86 

6.50 

72.33 

7103 

731654 

70.534 

168.580 

1 

731656 

1017.75 

-21.66 

5.00 

77.96 

7103 

731655 

70.536 

168.589 

2 

731659 

1017.75 

-21.66 

5.00 

77.96 

7103 

731832 

70.535 

168.588 

2 

731834 

1017.22 

-21.26 

5.00 

79.36 

7103 

731836 

70.534 

168.595 

3 

731840 

1017.28 

-21.20 

4.50 

84.98 

7103 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732017 

1016.94 

•21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732013 

70.537 

168.591 

3 

732016 

1016.94 

-21.14 

4.00 

93.42 

7103 

732153 

70.537 

168.594 

3 

732158 

1017.28 

-21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732156 

70.535 

168.586 

3 

732201 

1017.28 

-21.08 

4.00 

107.48 

7103 

732336 

70.537 

168.594 

3 

732340 

1016.94 

•21.74 

3.50 

125.77 

7103 

732332 

70.538 

168.597 

2 

732334 

1017.22 

-21.84 

3.25 

127.16 

7103 

74  115 

70.536 

168.595 

3 

74  119 

1017.16 

•22.58 

2.75 

120.13 

7103 

74  115 

70.539 

168.582 

2 

74  119 

1017.16 

-22.58 

2.75 

120.14 

7103 

74  255 

70.539 

168.580 

3 

74  258 

1017.28 

-23.98 

1.75 

127.18 

7103 

74  254 

70.536 

168.597 

3 

74  258 

1017.28 

-23.98 

1.75 

127.17 

7103 

74  255 

70.539 

168.580 

3 

74  343 

1017.00 

•24.08 

1.50 

118.74 

7103 

74  433 

70.537 

168.603 

2 

74  434 

1017.38 

-24.02 

2.25 

100.45 

7103 

74  437 

70.537 

168.589 

1 

74  440 

1017.44 

-23.46 

2.50 

101.85 

7103 

74  612 

70.540 

168.590 

3 

74  619 

1017.50 

-23.12 

1.00 

79.36 

7103 

74  754 

70.538 

168.588 

2 

74  758 

1017.59 

-22.36 

1.75 

32.95 

7103 

76  853 

70.527 

168.584 

1 

76  857 

1018.69 

•27.00 

3.50 

335.39 

7103 

75  914 

70.593 

168.631 

1 

75  915 

1020.84 

-32.80 

1.50 

117.31 

7103 

75  914 

70.593 

168.631 

1 

751121 

1021.34 

-32.48 

0.50 

127.12 

7103 

751306 

70.533 

168.592 

2 

751310 

1021.50 

-32.22 

1.00 

141.21 

7103 

751447 

70.536 

168.593 

2 

751451 

1021.84 

-32.90 

0.75 

163.73 

7103 

751610 

70.537 

168.602 

1 

751613 

1021.56 

-53.70 

0.50 

144.04 

7103 

751630 

70.536 

168.580 

2 

751634 

1021.56 

-33.70 

0.50 

1U.05 

7103 

751754 

70.528 

168.616 

2 

751757 

1022.06 

-34.62 

0.25 

151.07 

7103 

751809 

70.537 

168.586 

3 

751815 

1021.84 

-34.60 

0.75 

165.13 

7103 

751934 

70.537 

168.588 

2 

751934 

1021.72 

-33.04 

0.00 

180.61 

7103 

751951 

70.536 

168.590 

3 

751952 

1021.84 

-32.54 

0.00 

87.80 

7103 

752115 

70.536 

168.580 

2 

752119 

1022.00 

-29.82 

0.00 

354.99 

7103 

752129 

70.537 

168.591 

3 

752134 

1022.00 

-29.82 

0.00 

354.99 

7103 

752254 

70.535 

168.586 

3 

752258 

1021.72 

•27.58 

0.75 

280.45 

7103 

752308 

70.537 

168.589 

3 

752313 

1021.50 

-29.02 

0.75 

293.11 

7103 

76  33 

70.536 

168.589 

3 

76  34 

1021.22 

-28.70 

0.50 

311.39 

7103 

76  48 

70.539 

168.572 

2 

76  55 

1020.72 

•28.28 

1.00 

342.34 
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7103 

76  211 

70.535 

168.584 

2 

76  216 

1020.72 

•27.66 

0.50 

324.06 

W  7103 

76  230 

70.539 

168.580 

3 

76  234 

1020.72 

-27.66 

0.50 

324.06 

7103 

76  351 

70.534 

168.597 

3 

76  357 

1020.19 

-30.22 

0.50 

0.61 

7103 

76  412 

70.538 

168.584 

2 

76  416 

1019.91 

■30.70 

1.50 

331.08 

7103 

76  531 

70.538 

168.576 

2 

76  534 

1019.91 

•29.60 

2.00 

339.53 

71W 

76  711 

70.535 

168.587 

3 

76  716 

1019.19 

-27,80 

3.25 

326.87 

7103 

77  649 

70,529 

168.573 

3 

77  649 

1015.22 

•22.64 

4.00 

296.ffi! 

7103 

76  853 

70.527 

168.584 

2 

76  857 

1018.69 

-27.00 

3.50 

335.31 

7103 

76  853 

70.527 

168.584 

2 

761110 

1017.97 

-25,74 

4.00 

331.09 

7103 

761255 

70.531 

168.583 

2 

761257 

1017.88 

•25.12 

4.00 

338.12 

7103 

761438 

70.534 

168.581 

2 

761442 

1017.a 

•25.36 

4.25 

326.87 

7103 

761438 

70.534 

168.581 

2 

761549 

1016.34 

•25.70 

4.25 

324.06 

7103 

761618 

70.507 

168.492 

2 

761616 

1016.56 

•26.00 

4.00 

328.33 

7103 

761730 

70.535 

168.582 

2 

7617SS 

1016.16 

•26.06 

4.00 

325.52 

7103 

761758 

70.530 

168.580 

3 

761805 

1016.00 

•25.94 

4.25 

325.46 

7103 

761914 

70.528 

168.590 

3 

761918 

1015.63 

•25.26 

4.00 

325.46 

7103 

761937 

70.530 

168.585 

2 

761942 

1015.50 

-24.82 

3,75 

332.49 

7103 

762053 

70.529 

168.583 

2 

762052 

1015.63 

•24.20 

3.50 

319.84 

7103 

762117 

70.530 

168.580 

2 

762122 

1015.63 

-23.76 

4.00 

317.03 

7103 

762232 

70.527 

168.585 

2 

762234 

1015.34 

-22.90 

4.50 

321.24 

7103 

762258 

70.529 

168.576 

3 

762301 

1015.63 

•22.82 

3.75 

321.25 

7103 

77  12 

70.528 

168.580 

3 

77  16 

1014.84 

-21.98 

4.50 

319.84 

7103 

77  12 

70.528 

168.580 

3 

77  42 

1015.06 

-21.98 

4.00 

326.87 

7103 

77  150 

70.527 

168.578 

2 

77  155 

1015.06 

-21.86 

4.00 

318.44 

7103 

77  219 

70.529 

168.577 

3 

77  224 

1015.22 

-21.90 

3.75 

312.81 

7103 

77  329 

70.526 

168.583 

3 

77  n4 

1014.91 

•21.86 

3.50 

314.22 

7103 

77  401 

70.531 

168.577 

3 

77  404 

1014.91 

-22.02 

3.50 

310.00 

7103 

77  401 

70.531 

168.577 

3 

77  515 

1015.06 

•22.46 

3.50 

304.38 

7103 

77  649 

70.529 

168.573 

3 

77  649 

1015.22 

•22.64 

4.00 

295.94 

7103 

78  810 

70.530 

168.561 

2 

78  952 

1018.75 

•36.82 

1.75 

173.69 

7103 

77  832 

70.519 

168.573 

2 

77  834 

1015.22 

-22.96 

4.00 

286.11 

7103 

77  832 

70,519 

168.573 

2 

771058 

1015.50 

-24.14 

3.75 

270.63 

7103 

771241 

70.528 

168.565 

1 

771243 

1016.00 

•24.24 

4.25 

260.79 

7103 

771424 

70.532 

168.569 

3 

7714a 

1015.94 

-24.70 

4.25 

259.39 

7103 

771424 

70.532 

168.569 

3 

771604 

1015.84 

-a.38 

1.50 

236.89 

7103 

771709 

70.533 

168.566 

2 

771713 

1016.22 

-33.10 

2.50 

236.89 

7103 

771747 

70.534 

168.563 

3 

771751 

1016.78 

-33.94 

3.00 

238.30 

7103 

771852 

70.535 

168.561 

2 

771855 

1016.88 

-34.74 

3.00 

235.49 

7103 

771926 

70.536 

168.562 

3 

771931 

1016.94 

-34.20 

3.00 

238.30 

7103 

771926 

70.536 

168.562 

3 

772034 

1017.28 

•33.14 

2.75 

236.90 

7103 

772105 

70.535 

168.562 

3 

772110 

1017,50 

-32.36 

2.50 

234.08 

7103 

772211 

70.533 

168.563 

3 

772216 

1017.66 

-31.18 

3.00 

236.89 

7103 

772244 

70,534 

168.563 

3 

772249 

1017.88 

-30.94 

2.75 

227.05 

7103 

772350 

70.533 

168.567 

3 

772355 

1018.03 

-30.16 

2.75 

229.86 

7103 

772350 

70.533 

168.567 

3 

78  30 

1017.97 

-29.86 

3.00 

221.42 

7103 

78  129 

70.532 

168.570 

2 

78  134 

1018.47 

-30.00 

2.50 

197.51 

7103 

78  207 

70.535 

168.563 

3 

78  212 

1018.38 

-30.22 

2,75 

191.89 

7103 

78  308 

70.532 

168.565 

3 

78  313 

1018,53 

-31,16 

2.75 

198.92 

7103 

78  348 

70.534 

168.560 

2 

78  352 

1018.38 

-31.24 

3.00 

203.14 

7103 

78  348 

70,534 

168.560 

2 

78  454 

1018.31 

-32.96 

2.50 

189.09 

7103 

• 

78  348 

70.534 

168.560 

2 

78  531 

1018.31 

-33.62 

2.50 

180.65 
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78  629 

70.535 

168.558 

2 

78  633 

1018.53 

•34.86 

2.75 

193.31 

7103 

78  810 

70.530 

168.561 

2 

78  813 

1018.53 

•35.58 

2.25 

187.75 

7103 

78  810 

70.530 

168.561 

2 

78  952 

1018.75 

•36.82 

1.75 

173.62 

7103 

78  810 

70.530 

168.561 

2 

781046 

1018.47 

•36.18 

2.00 

166.58 

7103 

781229 

70.535 

168.582 

2 

781233 

1018.53 

•37.46 

1.50 

173.60 

7103 

78U10 

70.535 

168.569 

2 

781415 

1018.16 

•38.22 

1.50 

149.69 

7103 

78U12 

70.537 

168.566 

1 

781559 

1017.75 

•38.08 

1.75 

148.29 

7103 

781647 

70.544 

168.592 

1 

781650 

1017.22 

•38.28 

1.75 

153.90 

7103 

781735 

70.536 

168.561 

2 

781735 

1017.22 

•37.88 

1.75 

145.47 

7103 

781830 

70.534 

168.574 

2 

781835 

1017.38 

•37.60 

1.50 

160.95 

7103 

781914 

70.535 

168.562 

2 

781920 

1017.38 

•34.90 

1.00 

167.98 

7103 

781914 

70.535 

168.562 

2 

782015 

1017.22 

•32.04 

1.25 

194.71 

7103 

781914 

70.535 

168.562 

2 

782053 

1017.50 

•30.88 

0.00 

353.61 

7103 

782150 

70.533 

168.564 

3 

782156 

1017.16 

•31.58 

1.50 

148.30 

7103 

782234 

70.534 

168.569 

3 

782235 

1017.38 

•29.66 

0.50 

172.20 

7103 

782329 

70.531 

168.571 

3 

782335 

1016.66 

•29.22 

1.50 

139.85 

7103 

782329 

70.531 

168.571 

3 

79  20 

1016.88 

•27.18 

1.00 

139.85 

7103 

79  109 

70.530 

168.577 

3 

79  114 

1016.50 

•25.80 

0.00 

134.22 

7103 

79  154 

70.534 

168.571 

3 

79  200 

1016.34 

•25.10 

0.00 

59.69 

7103 

79  247 

70.531 

168.577 

3 

79  253 

1016.16 

•27.30 

0.75 

45.63 

7103 

79  336 

70.534 

168.572 

3 

79  341 

1015.84 

•29.80 

0.00 

51.25 

7103 

79  428 

70.530 

168.591 

2 

79  433 

1015.56 

•30.06 

0.75 

30.15 

7103 

79  428 

70.530 

168.591 

2 

79  520 

1015.34 

•32.52 

1.25 

65.30 

7103 

79  608 

70.535 

168.567 

2 

79  612 

1015.50 

•34.04 

1.00 

3.U 

7103 

79  748 

70.536 

168.575 

3 

79  753 

1015.13 

•35.58 

1.00 

47.04 

7103 

79  748 

70.536 

168.575 

3 

79  932 

1014.75 

•36.80 

1.25 

9.01 

7103 

79  748 

70.536 

168.575 

3 

791035 

1014.47 

•35.84 

1.50 

3.U 

7103 

791217 

70.519 

168.551 

1 

791220 

1013.81 

•36.46 

1.75 

6.27 

7103 

791359 

70.533 

168.588 

3 

7914(a 

1013.19 

•33.58 

2.50 

0.64 

7103 

791400 

70.533 

168.586 

1 

791548 

1012.25 

•29.34 

3.50 

4.83 

7103 

791626 

70.553 

168.617 

1 

791626 

1011.94 

‘28.22 

4.00 

6.22 

7103 

791723 

70.532 

168.583 

3 

791727 

1011.22 

•25.90 

4.50 

2.00 

7103 

791808 

70.530 

168.571 

3 

791812 

1011.16 

•24.66 

5.25 

2.03 

7103 

791902 

70.531 

168.582 

2 

791905 

1010.66 

•24.24 

5.50 

9.06 

7103 

791950 

70.526 

168.579 

2 

791954 

1009.84 

•23.16 

6.00 

2.03 

7103 

792041 

70.527 

168.577 

3 

79M47 

1009.25 

•22.26 

6.75 

0.62 

7103 

792129 

70.519 

168.574 

2 

792135 

1009.13 

•21.92 

7.00 

2.03 

7103 

792222 

70.520 

168.580 

3 

792227 

1008.63 

•21.40 

6.75 

0.63 

7103 

792308 

70,513 

168.585 

3 

792314 

1008.25 

•21.34 

7.25 

4.84 

7103 

80  2 

70.513 

168.591 

2 

80  5 

1007.97 

•21.02 

6.75 

4.83 

7103 

80  48 

70.510 

168.591 

3 

80  53 

1006.88 

•20.86 

7.00 

3.42 

7103 

80  143 

70.510 

168.584 

3 

80  148 

1006.22 

•20.78 

7.25 

4.83 

7103 

80  227 

70.505 

168.603 

3 

80  232 

1006.09 

•20.66 

7.50 

4.82 

7103 

80  324 

70.504 

168.587 

3 

80  329 

1005.56 

•20.82 

8.25 

7.63 

7103 

80  406 

70.501 

168.611 

2 

80  412 

1005.66 

•20.86 

7.25 

7.63 

7103 

80  507 

70.491 

168.600 

1 

80  508 

1004.84 

•21.06 

7.50 

6.21 

7103 

80  547 

70.500 

168.602 

2 

80  553 

1004.78 

•20.94 

7.25 

6.22 

7103 

80  727 

7D.4W 

160.611 

3 

80  732 

1004.» 

•21.30 

7.75 

356.37 

7103 

80  909 

70.491 

168.619 

1 

80  912 

1004.13 

•21.20 

7.00 

359.14 

7103 

801205 

70.473 

168.654 

1 

801208 

1003.47 

•21.94 

7.00 

350.71 

7103 

801205 

70.473 

168.654 

1 

801351 

1003.34 

-22.44 

7.00 

342.25 
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7103 

801S31 

70.442 

168.652 

2 

801535 

1003.25 

-22.68 

7.75 

343.65 

7103 

801604 

70.459 

168.689 

1 

801605 

1003.13 

-22.62 

7.00 

346.44 

7103 

801711 

70.430 

168.637 

2 

801717 

1003.19 

-22.76 

7.50 

338.02 

7103 

801746 

70.428 

168.642 

2 

801750 

1003.19 

-22.72 

7.75 

339.45 

7103 

801850 

70.422 

168.636 

2 

801856 

1003.13 

-23.58 

7.00 

338.05 

7103 

801928 

70.417 

168.640 

2 

801932 

1003.34 

-23.62 

6.50 

335.23 

7103 

802030 

70.409 

168.636 

2 

802035 

1003.25 

-23.96 

7.25 

333.83 

7103 

802108 

70.400 

168.611 

2 

802114 

1003.19 

-23.72 

6.50 

328.22 

7103 

802211 

70.400 

168.628 

3 

802215 

1003.47 

-23.54 

7.25 

326.82 

7103 

802247 

70.392 

168.619 

3 

802253 

1003.47 

•23.42 

6.50 

329.63 

7103 

802350 

70.388 

168.632 

2 

802354 

1003.56 

•23.54 

6.50 

326.81 

7103 

81  27 

70.379 

168.620 

3 

81  32 

1003.69 

-23.82 

6.50 

321.19 

7103 

81  131 

70.377 

168.616 

2 

81  135 

1003.91 

-24.10 

6.25 

326.82 

7103 

81  206 

70.369 

168.632 

3 

81  211 

1003.91 

-24.14 

6.25 

321.19 

7103 

81  312 

70.367 

168.618 

3 

81  317 

1004.41 

-24.60 

6.00 

321.19 

7103 

81  345 

70.362 

168.638 

3 

81  350 

1004.28 

•25.02 

5.50 

321.19 

7103 

81  345 

70.362 

168.638 

3 

81  456 

1004.34 

-25.88 

5.50 

323.98 

7103 

81  345 

70.362 

168.638 

3 

81  530 

1004.63 

•26.04 

5.25 

321.17 

7103 

81  706 

70.355 

168.622 

3 

81  70S 

1005.38 

-27.20 

5.00 

319.78 

7103 

81  848 

70.351 

168.622 

3 

81  851 

1005.78 

-28.28 

5.00 

321.16 

7103 

81  848 

70.351 

168.622 

3 

811154 

1006.81 

-29.30 

3.25 

328.22 

7103 

811336 

70.346 

168.622 

2 

811335 

1006.81 

-29.76 

3.00 

325.41 

7103 

811518 

70.344 

168.637 

2 

811523 

1007.53 

-30.08 

2.25 

331.03 

7103 

811518 

70.344 

168.637 

2 

811542 

1007.47 

-30.00 

1.50 

332.42 

7103 

811658 

70.341 

168.628 

2 

811703 

1007.69 

-30.22 

2.25 

323.99 

7103 

811724 

70.3U 

168.632 

2 

811726 

1008.03 

•30.34 

2.25 

319.78 

7103 

811839 

70.342 

168.630 

3 

811844 

1007.81 

-30.14 

2.50 

322.59 

7103 

811904 

70.346 

168.647 

2 

811905 

1007.81 

•30.14 

2.50 

322.58 

7103 

812018 

70.342 

168.621 

3 

812021 

1008.63 

-28.68 

1.50 

340.86 

7103 

812047 

70.344 

168.625 

2 

812048 

1008.47 

•28.26 

2.25 

332.44 

7103 

812156 

70.344 

168.624 

3 

812203 

1008.47 

•26.92 

3.00 

336.66 

7103 

812227 

70.343 

168.627 

3 

812232 

1009.06 

-26.32 

2.75 

355.25 

7103 

812338 

70.344 

168.625 

2 

812341 

1008.91 

-24.70 

2.25 

346.50 

7103 

82  6 

70.345 

168.625 

2 

82  5 

1008.91 

-24.70 

2.25 

346.50 

7103 

82  118 

70.345 

168.622 

2 

82  123 

1009.13 

-24.36 

2.75 

347.91 

7103 

82  145 

70.3U 

168.632 

2 

82  150 

1009.34 

•24.12 

2.25 

359.16 

7103 

82  301 

70.348 

168.620 

2 

82  305 

1009.63 

-24.36 

2.00 

359.16 

7103 

82  324 

70.338 

168.629 

2 

82  329 

1009.63 

-24.60 

1.50 

1.97 

7103 

82  324 

70.338 

168.629 

2 

82  444 

1009.78 

-25.80 

1.25 

340.87 

7103 

82  324 

70.338 

168.629 

2 

82  505 

1009.78 

-25.80 

1.25 

340.87 

7103 

82  645 

70.346 

168.613 

2 

82  650 

1010.13 

-26.72 

1.00 

345.10 

7103 

82  826 

70.345 

168.621 

2 

82  829 

1010.94 

-26.70 

1.75 

350.75 

7103 

821140 

70.361 

168.619 

1 

821142 

1011.59 

-27.34 

1.25 

352.13 

7103 

821324 

70.361 

168.615 

2 

821329 

1012.09 

-26.30 

1.00 

11.82 

7103 

821506 

70.360 

168.610 

2 

821505 

1012.47 

-26.80 

0.50 

345.11 

7103 

821506 

70.360 

168.610 

2 

821521 

1012.53 

-17.18 

1.25 

329.65 

7103 

821647 

70.365 

168.608 

2 

821651 

1013.25 

-28.34 

1.00 

354.96 

7103 

821703 

70.358 

168.599 

1 

821702 

1013.25 

-28.34 

1.00 

354.97 

7103 

821827 

70.370 

168.600 

3 

821832 

1013.81 

-27.20 

0.50 

354.97 

7103 

821845 

70.371 

168.601 

3 

821848 

1013.75 

-26.64 

0.50 

11.85 

7103 

• 

822006 

70.375 

168.586 

3 

822005 

1014.13 

-25.U 

0.50 

3.42 

509 
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7103 

S22006 

70.375 

168.586 

3 

822032 

1014.19 

•24.94 

0.00 

0,61 

7103 

822146 

70,377 

168.571 

3 

822151 

1014.63 

-22.54 

0.00 

311.41 

7103 

822206 

70.382 

168.580 

2 

822211 

1014.75 

-21.56 

0.00 

353.60 

71(0 

822326 

70.380 

168.566 

2 

822332 

1014.84 

-17.82 

0.00 

353.60 

7103 

822345 

70.382 

168.572 

2 

822344 

1014.91 

-19.82 

0.00 

353.60 

7103 

83  108 

70.384 

168.567 

2 

83  112 

1014.69 

-20.28 

0.25 

77,96 

7103 

83  124 

70.384 

168.566 

2 

83  129 

1014.69 

-20.28 

0.25 

77,96 

7103 

83  248 

70.390 

168.563 

3 

83  25.1 

1014.69 

•22.88 

1.50 

101.89 

7103 

83  302 

70.383 

168.571 

3 

83  303 

1014.69 

-22.88 

1.50 

101.89 

7103 

83  U2 

70.385 

168.579 

2 

83  U7 

1014.75 

-25.28 

2.00 

90.63 

7103 

83  622 

70.393 

168.550 

2 

83  627 

1014.63 

-27.04 

1.25 

100.49 

7103 

83  804 

70.393 

168.545 

2 

83  805 

1014.25 

-28.06 

1.50 

107.42 

7103 

83  804 

70.393 

168.545 

2 

83  947 

1013.91 

1.50 

121.60 

7103 

83  804 

70.393 

168.545 

2 

831131 

1013.19 

-29.74 

1.00 

107.54 

7103 

831312 

70.400 

168.562 

3 

831316 

1012.66 

-29.60 

U50 

100.50 

7103 

831454 

70.402 

168.570 

2 

831453 

1011.22 

-29.00 

1.00 

63.92 

71(0 

831636 

70.399 

168.566 

2 

831635 

1010.56 

-30.78 

1.25 

41.42 

7103 

831641 

70.389 

168.568 

1 

831641 

1010.28 

-29.68 

1.50 

52.67 

71(0 

831815 

70.404 

168.582 

2 

831820 

1009.34 

-30.14 

1.25 

17.50 

7103 

831825 

70.402 

168.584 

3 

831828 

1009.34 

-30,14 

1.25 

17.49 

7103 

832005 

70.405 

168.602 

2 

832010 

1007,91 

-26.00 

3.00 

21.70 

7103 

831954 

70.405 

168.592 

2 

831959 

1008.41 

-27.28 

2.50 

21.69 

7103 

832133 

70.406 

168.601 

3 

832135 

1006.75 

-23.96 

4.00 

17.48 

7103 

832146 

70.403 

168.607 

3 

832150 

1006.U 

-22.72 

4.25 

23.09 

7103 

832314 

70.402 

168.617 

3 

832319 

1005.28 

•21.60 

4.75 

38.55 

7103 

832324 

70.402 

168.634 

3 

832329 

1005.28 

-21.60 

4.75 

38.53 

7103 

84  55 

70.398 

168.668 

1 

84  101 

1004.34 

•20.86 

3.50 

39.91 

7103 

84  104 

70.401 

168.654 

3 

84  105 

1004.34 

-20.86 

3.50 

39.89 

7103 

84  236 

70.403 

168.671 

3 

84  241 

1002.97 

•20.38 

2.00 

15.96 

7103 

84  242 

70.399 

168.679 

3 

84  246 

1002.97 

•20.38 

2.00 

15.97 

7103 

84  418 

70.412 

168.695 

2 

84  417 

1002.47 

-22.58 

1.25 

346.42 

7103 

84  422 

70.399 

168.711 

2 

84  ^^6 

1002.47 

-22.58 

1.25 

346.40 

7103 

84  602 

70.406 

168.689 

2 

84  605 

1002.09 

-25.90 

1.25 

342.19 

7103 

84  743 

70.408 

168.702 

2 

84  747 

1001.75 

-27.U 

1.25 

329.54 

7103 

84  925 

70,417 

168.652 

1 

84  926 

1001.31 

-28.70 

1.50 

315.47 

7103 

84  925 

70.417 

168.652 

1 

841116 

1000.81 

-28.86 

1.25 

325.37 

7103 

841300 

70.400 

168.703 

2 

841304 

1000.00 

•29.56 

1.50 

346.43 

7103 

841441 

70.400 

168.707 

2 

841446 

999.91 

-29.18 

1,25 

1.87 

7103 

841621 

70.398 

168.703 

2 

841625 

999.91 

-28.74 

1.50 

342.18 

7103 

841620 

70.385 

168.703 

1 

841620 

999.91 

-28.74 

1.50 

342.18 

7103 

841803 

70.398 

168.704 

3 

841805 

999.25 

-24.08 

3.00 

349.21 

7103 

841804 

70.397 

168.708 

3 

841805 

999.25 

-24.08 

3.00 

349.21 

7103 

841944 

70.396 

168.708 

2 

841949 

996.66 

-21,94 

5.50 

352.02 

7103 

841943 

70,397 

168.715 

1 

841947 

998.66 

-21.94 

5.50 

352.02 

7103 

842122 

70.393 

168.705 

3 

842128 

996.28 

-21.38 

5.00 

356.24 

7103 

842123 

70.393 

168.711 

2 

842129 

996.28 

-21.38 

5.00 

356.24 

7103 

842303 

70.386 

168.710 

2 

842305 

996.00 

-21.20 

6.00 

357.64 

7103 

842304 

70.385 

168.710 

2 

842305 

996.00 

•21.20 

6.00 

357.64 

7103 

85  42 

70.380 

168.722 

3 

85  47 

997.72 

-20.88 

6.75 

4.67 

7103 

85  42 

70.380 

168.722 

3 

85  43 

997.72 

-20.88 

6.75 

4.66 

7103 

85  221 

70.372 

168.735 

2 

85  226 

997.50 

-20.32 

6.50 

353.40 

S10 
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7103 

85  224 

70.373 

168.731 

2 

85  229 

997.50 

*20.32 

6.50 

353.39 

7103 

85  358 

70.366 

168.727 

2 

85  402 

997.00 

-20.06 

7.50 

350.59 

7103 

e  405 

70.367 

168.749 

1 

85  405 

997.00 

-20.06 

7.50 

350.57 

7103 

85  903 

70.335 

168.730 

2 

85  905 

996.72 

-21.26 

8.25 

349.18 

7103 

85  903 

70.335 

168.730 

2 

851104 

996.78 

-21.06 

0.50 

153.71 

7103 

851247 

70.320 

168.719 

1 

851250 

996.72 

-21.16 

8.00 

346.37 

7103 

851430 

70.308 

168.713 

2 

851432 

997.22 

-21.30 

7.50 

343.57 

7103 

K1430 

70.308 

168.713 

2 

851601 

997.U 

-21.50 

7.50 

342,17 

7103 

851430 

70.308 

168.713 

2 

851608 

997.56 

-21.46 

7.00 

339.36 

7103 

851740 

70.299 

168.709 

3 

851744 

996.00 

-21.32 

7.00 

339.36 

7103 

851740 

70.299 

168.709 

3 

851756 

996.00 

-21.32 

7.00 

339.36 

7103 

851923 

70.291 

168.702 

3 

851926 

996.75 

-21.28 

7.50 

342.18 

7103 

851932 

70.288 

168.699 

2 

851935 

996.75 

-21.28 

7.50 

342.19 

7103 

852103 

70.287 

168.690 

2 

852105 

999.31 

-21.26 

7.75 

342.19 

7103 

852242 

70.284 

168.682 

3 

852247 

1000.22 

-21.20 

6.75 

339.39 

7103 

852250 

70.283 

168.682 

3 

852255 

1000.22 

-21.20 

6.75 

339.40 

7103 

852250 

70.283 

168.682 

3 

86  25 

1001.00 

-20.52 

6.75 

337.99 

7103 

852250 

70.283 

168.682 

3 

86  36 

1001.00 

-20.52 

6.75 

337.99 

7103 

86  159 

70.279 

168.670 

3 

86  201 

1001.88 

-20.26 

6.50 

340.81 

7103 

86  212 

70.279 

168.664 

3 

86  216 

1001.88 

-20.26 

6.50 

340.82 

7103 

86  340 

70.275 

168.673 

3 

86  345 

1002.03 

-20.32 

6.75 

340.82 

7103 

86  354 

70.279 

168.661 

3 

86  358 

1002.47 

-20.46 

6.00 

336.60 

7103 

86  354 

70.279 

168.661 

3 

86  524 

1003.03 

-21.16 

6.00 

340.83 

7103 

86  354 

70.279 

168.661 

3 

86  537 

1003.56 

-21.06 

5.75 

340.83 

7103 

86  658 

70.279 

168.663 

1 

86  701 

1004.56 

-21.40 

4.75 

340.83 

7103 

86  841 

70.275 

168.663 

2 

86  845 

1004.84 

-21. a 

5.50 

343.61 

7103 

86  841 

70.275 

168.663 

2 

861024 

1005.50 

-21.66 

5.50 

340.83 

7103 

86  841 

70.275 

168.663 

2 

861051 

1005.88 

-21.64 

5.75 

346.45 

7103 

861237 

70.267 

168.657 

2 

861239 

1006.75 

-22.34 

4.75 

350.68 

7103 

861417 

70.275 

168.661 

3 

861421 

1007.16 

-23.00 

4.50 

349.27 

7103 

861417 

70.275 

168.661 

3 

861536 

1007.97 

-22.70 

4.00 

354.89 

7103 

861417 

70.275 

168.661 

3 

861604 

1008.31 

-22.74 

3.50 

357.71 

7103 

861720 

70.272 

168.653 

2 

861724 

1008.47 

-22.72 

3.50 

354.90 

7103 

861739 

70.278 

168.659 

3 

861745 

1008.75 

-22.64 

3.00 

356.31 

7103 

861902 

70.277 

168.659 

2 

861906 

1008.91 

-22.22 

3.50 

4.74 

7103 

861920 

70.281 

168.664 

3 

861924 

1008.91 

-22.22 

3.50 

4.74 

7103 

861920 

70.281 

168.664 

3 

862047 

1009.19 

-21.60 

3.00 

8.95 

7103 

862059 

70.282 

168.663 

3 

862103 

1009.41 

-21  .a 

2.50 

17.39 

7103 

862222 

70.282 

168.661 

3 

862224 

1009.25 

-20.48 

2.75 

13.17 

7103 

862238 

70.282 

168.668 

2 

862244 

1009.63 

-20.14 

2.50 

10.36 

7103 

862359 

70.285 

168.659 

1 

87  5 

1009.84 

-20.16 

2.50 

15.98 

7103 

862359 

70.285 

168.659 

1 

87  18 

1009.84 

-20.16 

2.50 

15.99 

7103 

87  139 

70.288 

168.654 

2 

87  1U 

1009.63 

-19.92 

2.50 

8.96 

7103 

87  159 

70.288 

168.645 

3 

87  205 

1010.00 

-19.32 

2.25 

6.16 

7103 

87  318 

70.286 

168.663 

2 

87  323 

1010.00 

-20.14 

1.50 

356.31 

7103 

87  342 

70.289 

168.644 

3 

87  347 

1010.06 

-19.82 

0.00 

84.90 

7103 

87  342 

70.289 

168.644 

3 

87  503 

1010.22 

-20.60 

1.00 

139.76 

7103 

87  342 

70.289 

168.644 

3 

87  526 

1010.50 

-21.08 

1.00 

145.38 

7103 

87  637 

70.291 

168.647 

3 

87  641 

1010.84 

-21.30 

1.25 

160.85 

7103 

87  820 

70.291 

168.646 

2 

87  824 

1010.78 

-20.96 

1.25 

186.18 

7103 

87  820 

70.291 

168.646 

2 

871003 

1011.16 

-21.10 

2.00 

190.38 

511 
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7103 

871223 

70.292 

168.633 

2 

871224 

1011.72 

-21.28 

2.75 

198.83 

7103 

87U0S 

70.296 

168.635 

2 

871409 

1012.25 

-22.06 

2.75 

196.02 

7103 

871405 

70.296 

168.635 

2 

871550 

1012.81 

-25.94 

2.25 

173.52 

7103 

871658 

70.302 

168.623 

3 

871659 

1013.41 

-27.76 

4.00 

191.81 

7103 

871728 

70.301 

168.624 

3 

871733 

1013.53 

-27.78 

4.00 

194.63 

7103 

871840 

70.303 

168.627 

3 

871844 

1014.03 

-27.50 

3.50 

183.38 

7103 

871908 

70.306 

168.622 

2 

871909 

1014.47 

•27.06 

3.75 

194.63 

7103 

871908 

70.306 

168.622 

2 

872024 

1014.84 

-27.56 

3.50 

177.76 

7103 

872047 

70.307 

168.614 

2 

872051 

1015.28 

-27.04 

4.00 

189.01 

7103 

872159 

70.310 

168.610 

3 

872205 

1015.94 

•25.44 

4.00 

197.46 

7103 

872226 

70.312 

168.609 

3 

872232 

1016.00 

•24.72 

4.00 

187.62 

7103 

872340 

70.312 

168.596 

3 

872345 

1016.44 

-24.18 

4.25 

187.62 

7103 

88  5 

70.316 

168.599 

1 

88  12 

1016.U 

-23.94 

4.00 

189.04 

7103 

88  118 

70.319 

168.578 

2 

88  123 

1016.72 

-23.16 

4.00 

193.27 

7103 

88  148 

70.323 

168.563 

3 

88  153 

1017.00 

-22.92 

3.75 

187.67 

7103 

88  256 

70.322 

168.579 

1 

88  259 

1017.16 

-24.22 

3.50 

170.79 

7103 

88  329 

70.325 

168.567 

3 

88  333 

1017.16 

-24.58 

3.50 

162.35 

7103 

88  329 

70.325 

168.567 

3 

88  512 

1017.75 

-25.78 

3.75 

158.14 

7103 

88  758 

70.326 

168.547 

2 

88  802 

1018.47 

-28.72 

2.75 

163.76 

7103 

88  940 

70.373 

168.527 

1 

88  941 

1018.75 

-29.58 

2.75 

165.21 

7103 

88  940 

70.373 

168.527 

1 

881208 

1019.53 

-29.92 

2.50 

163.82 

7103 

881353 

70.338 

168.547 

2 

881353 

1019.84 

-29.92 

3.00 

148.33 

7103 

881535 

70.339 

168.551 

2 

881538 

1020.03 

-28.90 

2.50 

156.76 

7103 

881535 

70.339 

168.551 

2 

881638 

1019.91 

-30.68 

2.25 

141.28 

7103 

881714 

70.341 

168.552 

1 

881717 

1020.03 

•30.24 

2.00 

134.25 

7103 

881714 

70.341 

168.552 

1 

881821 

1020.25 

-29.04 

2.50 

151.13 

7103 

881857 

70.341 

168.553 

2 

881900 

1020.50 

-28.58 

2.00 

141.28 

7103 

881959 

70.345 

168.550 

2 

882000 

1020.56 

-27.30 

3.25 

148.31 

7103 

882036 

70.345 

168.548 

3 

882041 

1020.63 

•26.40 

3.50 

149.72 

7103 

882138 

70.347 

168.548 

2 

882141 

1020.84 

-24.52 

3.25 

152.54 

7103 

882215 

70.346 

168.550 

3 

882218 

1020.91 

-23.84 

3.75 

152.54 

7103 

882318 

70.348 

168.556 

3 

882320 

1021.13 

-22.72 

3.25 

1U.09 

7103 

882318 

70.348 

168.556 

3 

882354 

1020.91 

-21.88 

3.25 

142.68 

7103 

89  57 

70.354 

168.545 

2 

89  102 

1020.78 

•21.16 

2.75 

123.00 

7103 

89  135 

70.357 

168.547 

2 

89  141 

1020.72 

•21.22 

2.50 

110.35 

7103 

89  238 

70.357 

168.564 

2 

89  242 

1020.56 

-21.28 

3.00 

110.34 

7103 

89  317 

70.362 

168.555 

3 

89  321 

1020.63 

-21.72 

3.00 

110.34 

7103 

89  416 

70.359 

168.570 

2 

89  417 

1020.50 

-22.38 

2.50 

104.71 

7103 

89  500 

70.358 

168.569 

1 

89  500 

1020.72 

-24.04 

2.25 

106.10 

7103 

89  556 

70.365 

168.546 

1 

89  559 

1020.50 

-25.50 

2.75 

101.90 

7103 

89  919 

70.356 

168.604 

1 

89  920 

1020.72 

-26.70 

3.50 

110.27 

7103 

89  919 

70.356 

168.604 

1 

891203 

1020.41 

-26.78 

3.00 

108.87 

7103 

891343 

70.366 

168.580 

1 

891345 

1020.34 

-27.32 

2.25 

131.39 

7103 

891343 

70.366 

168.580 

1 

891521 

1020.56 

-26.72 

2.00 

122.97 

7103 

891343 

70.366 

168.580 

1 

891612 

1020.56 

•26.64 

2.50 

122.97 

7103 

891703 

70.373 

168.588 

2 

891709 

1021.00 

-26.78 

2.00 

127.18 

7103 

891756 

70.374 

168.588 

2 

891754 

1020.84 

-26.32 

1.75 

124.36 

7103 

8918U 

70.374 

168.587 

3 

891848 

1020.91 

-25.92 

1.75 

125.77 

7103 

891938 

70.375 

168.592 

2 

891942 

1021.06 

-24.46 

2.00 

135.61 

7103 

892027 

70.383 

168.590 

1 

892029 

1021.50 

-24.30 

1.75 

125.76 

7103 

892119 

70.381 

168.597 

2 

892124 

1021.06 

-23.34 

2.00 

128.57 

512 


BUOY 

LOCTIH 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTM 

PBESS 

AIA  T 

W  S<>0 

U  OIR 

7103 

892205 

70.378 

168.591 

3 

892208 

1021.66 

-21.70 

3.00 

146.85 

7103 

892257 

70.380 

168.590 

2 

vmoz 

1021.72 

-a.06 

2.a 

142.64 

7103 

892340 

70.384 

168.598 

1 

»mu 

1021.56 

-19.80 

2.50 

134.a 

7103 

90  37 

70.386 

168.598 

3 

90  41 

1021.66 

-19.74 

3.00 

149.66 

7103 

90  123 

70.388 

168.591 

2 

90  124 

1021. U 

-19.34 

3.00 

144.04 

7103 

90  217 

70.387 

168.597 

2 

90  220 

1021.72 

-19.08 

2.75 

148.a 

7103 

90  305 

70.393 

168.589 

3 

90  309 

1021.78 

-19.96 

2.50 

148.a 

7103 

90  354 

70.390 

168.602 

2 

90  354 

1021.78 

-19.52 

2.00 

142.63 

7103 

90  354 

70.390 

168.602 

2 

90  448 

1021.78 

-a.08 

2.00 

138.41 

7103 

90  534 

70.397 

168.578 

1 

90  538 

1021.66 

-22.96 

1.75 

ia.77 

7103 

90  857 

70.399 

168.589 

1 

90  859 

1021.78 

-a.a 

2.00 

159.53 

7103 

90  857 

70.399 

168.589 

1 

901041 

1021.56 

-27.04 

1.50 

139.a 

7103 

901145 

70.407 

168.588 

1 

901145 

1021.56 

-27.74 

1.00 

114.52 

7103 

901328 

70.404 

168.583 

2 

901332 

1021.66 

-a.60 

1.50 

141.24 

7103 

901512 

70.410 

168.581 

2 

901515 

1021.00 

-a.22 

1.00 

127.18 

7103 

901512 

70.410 

168.581 

2 

901553 

ioa.9i 

-a.56 

0.75 

108.90 

7103 

901651 

70.414 

168.577 

2 

901654 

10a.84 

■27.10 

i.a 

139.84 

7103 

901736 

70.414 

168.574 

3 

90m9 

10a.72 

-a. 14 

i.a 

152.50 

7103 

901831 

70.416 

168.571 

2 

90106 

10a.63 

-24.00 

1.00 

131.41 

7103 

901916 

70.418 

168.567 

3 

9019a 

ioa.5o 

•24.58 

I.a 

127.a 

7103 

902012 

70.419 

168.562 

2 

902017 

10a.56 

-a.92 

I.a 

155.33 

7103 

902056 

70.421 

168.562 

2 

902102 

10a.34 

-a.i6 

I.a 

m.8o 

7103 

902153 

70.4a 

168.562 

3 

902154 

i020.a 

-22.58 

I.a 

172.21 

7103 

902236 

70.424 

168.560 

3 

902241 

ioa.o3 

•21.38 

1.50 

ia.24 

7103 

902330 

70.424 

168.570 

2 

902335 

1019.69 

•19.12 

1.00 

145.48 

7103 

91  15 

70.426 

168.557 

2 

91  17 

1019.91 

-18.76 

I.a 

148.30 

7103 

91  113 

70.432 

168.555 

2 

91  117 

1019.53 

-19.92 

I.a 

138.47 

7103 

91  154 

70.433 

168.555 

2 

91  154 

1019.47 

-19.68 

1.50 

153.94 

7103 

91  253 

70.436 

168.545 

1 

91  254 

1019.31 

-19.60 

I.a 

135.66 

7103 

91  333 

70.436 

168.556 

3 

91  338 

1019.03 

-21.74 

I.a 

117.38 

7103 

91  436 

70.448 

168.531 

1 

91  439 

1018.81 

-a.04 

0.50 

117.39 

7103 

91  436 

70.448 

168.531 

1 

91  518 

1018.69 

•a.36 

o.a 

130.06 

7103 

91  652 

70.U7 

168.5a 

3 

91  654 

1018.69 

-26.06 

o.a 

83.66 

7103 

91  835 

70.450 

168.534 

2 

91  839 

1018.53 

-a.96 

o.a 

116.01 

7103 

91  835 

70.450 

168.534 

2 

911018 

1018.47 

-27.22 

o.a 

124.43 

7103 

91  835 

70.450 

168.534 

2 

911136 

1018.16 

-a.3o 

o.a 

115.99 

7103 

911317 

70.465 

168.517 

2 

911317 

1018.38 

-a.9o 

I.a 

156.a 

7103 

911500 

70.470 

168.504 

2 

911500 

1017.97 

-».54 

o.a 

90.71 

7103 

911639 

70.475 

168.498 

2 

911639 

1018.16 

-29.18 

0.00 

a.69 

7103 

911713 

70.472 

168.484 

3 

911717 

1018.38 

-28.M 

o.a 

99.17 

7103 

911820 

70.479 

168.493 

2 

911821 

1018.16 

•27.52 

o.a 

124.49 

7103 

911855 

70.483 

168.488 

2 

911855 

1018.a 

•a.  18 

1.25 

127.30 

7103 

912000 

70.482 

168.486 

2 

912005 

1018.a 

-a.74 

I.a 

118.87 

7103 

912000 

70.482 

168.486 

2 

912041 

1018.38 

-a.26 

1.00 

114.65 

7103 

912140 

70.488 

168.482 

3 

912143 

1018.53 

•a.a 

1.50 

127.31 

7103 

912215 

70.489 

168.485 

3 

9122a 

1018.75 

-22.34 

I.a 

138.56 

7103 

9iai9 

70.493 

168.485 

2 

9iaa 

1019.09 

-22.86 

2.00 

ia.09 

7103 

9ia55 

70.493 

168.489 

2 

9ia55 

1018.91 

-22.a 

2.00 

ia.27 

7103 

92  101 

70.499 

168.472 

2 

92  105 

1018.75 

•a.u 

I.a 

137.16 

7103 

92  133 

70.496 

168.487 

2 

92  138 

1018.59 

-a.4o 

2.00 

132.94 

7103 

92  240 

70.502 

168.477 

3 

92  246 

1019.28 

-a.TO 

1.50 

114.65 

513 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

All  T 

U  SPO 

U  Dll 

7103 

92 

312 

70.501 

168.488 

3 

92 

317 

1018.97 

'21.28 

1.50 

121.68 

7103 

92 

423 

70.511 

168.476 

1 

92 

425 

1019.25 

'21.60 

1.50 

130.12 

7103 

92 

423 

70.511 

168.476 

1 

92 

455 

1019.03 

'22.90 

1.50 

121.69 

7103 

92 

631 

70.514 

168.471 

3 

92 

638 

1019.91 

'27,36 

1.25 

125.92 

7103 

92 

814 

70.516 

168.463 

2 

92 

819 

1020.13 

'27.68 

1.75 

151.18 

7103 

92 

814 

70.516 

168.463 

2 

92 

958 

1020.25 

'28.32 

1.50 

137.18 

7103 

92 

814 

70.516 

168.463 

2 

921125 

1020.63 

'28.42 

1.75 

147.02 

7103 

921306 

70.513 

168.488 

3 

921308 

1020.56 

'28.42 

1.50 

134.35 

7103 

92108 

70.519 

168.484 

3 

921452 

mi  .00 

'28.76 

1.00 

138.56 

7103 

921628 

70.522 

168.483 

2 

921634 

1021.06 

'28.36 

1.50 

123.09 

7103 

921651 

70.517 

168.486 

2 

921655 

1021.06 

'28.36 

1,50 

123.09 

7103 

921808 

70.526 

168.485 

3 

921814 

1021.22 

'26.90 

1.75 

125.90 

7103 

921834 

70.525 

168.482 

3 

921835 

1021.06 

'26.56 

2.00 

120.28 

7103 

921948 

70.529 

168.492 

3 

921953 

1021.13 

'25.80 

1.50 

m.7i 

7103 

921948 

70.529 

168.492 

3 

922020 

mi  .28 

•25.50 

2.00 

125.89 

7103 

922127 

70.533 

168.492 

3 

922132 

1021.66 

•23.22 

3.50 

127.30 

7103 

922154 

70.531 

168.489 

3 

922155 

1021.66 

•23.22 

3.50 

127.30 

7103 

922307 

70.537 

168.503 

3 

922313 

1020.72 

'20.34 

3.50 

124.48 

7103 

922333 

70.536 

168.503 

2 

922338 

1020.78 

•20.14 

3.50 

124.47 

7103 

922333 

70.536 

168.503 

2 

93 

53 

1020.63 

-20.32 

4.00 

120.25 

7103 

93 

113 

70.542 

168.515 

3 

93 

117 

1020.63 

'19.42 

3.25 

128.68 

7103 

93 

229 

70.550 

168.510 

1 

93 

232 

1020.34 

'20,02 

4.25 

123.05 

7103 

93 

252 

70.549 

168.523 

3 

93 

255 

1020.34 

'20.02 

4.25 

123.05 

7103 

93 

412 

70.558 

168.511 

3 

93 

416 

1020.13 

'20.46 

4.00 

128.67 

7103 

93 

431 

70.557 

168.534 

2 

93 

437 

1019.69 

'21.18 

4.25 

123.04 

7103 

93 

610 

70.570 

168.514 

3 

93 

556 

1019.19 

'21.78 

4.25 

123.04 

7103 

93 

610 

70.570 

168.514 

3 

93 

614 

1019.19 

'21.78 

4.25 

125.86 

7103 

93 

752 

70.581 

168.522 

3 

93 

935 

1018.09 

'18.30 

5.75 

138.54 

7103 

93 

752 

70.581 

168.522 

3 

931107 

1019.22 

-16.28 

7.00 

146.95 

7103 

931253 

70.601 

168.533 

1 

931255 

1016.34 

'14.76 

7.25 

158.19 

7103 

931434 

70.610 

168.533 

2 

931438 

1016.06 

-14.32 

6.25 

168.03 

7103 

931629 

70.617 

168.513 

1 

931620 

1015.72 

-14.40 

6.25 

173.66 

7103 

931629 

70.617 

168.513 

1 

931632 

1016.06 

-14.66 

5.75 

182.11 

7103 

931755 

70.629 

168.526 

3 

931753 

1015.72 

'14.34 

5.50 

184.92 

7103 

931812 

70.629 

168.516 

3 

931816 

1015.72 

-14.14 

4.50 

184.92 

7103 

931936 

70.634 

168.512 

2 

931935 

1015.94 

'12.92 

3.75 

189.14 

7103 

931953 

70.635 

168.519 

2 

931955 

1015.94 

-12.92 

3,75 

189.14 

71W 

932115 

70.640 

168.514 

2 

932120 

1016.16 

•11.78 

3.00 

210.23 

7103 

932133 

70.637 

168.507 

2 

932138 

1016.00 

-11.42 

3.00 

248.21 

7103 

932254 

70.641 

168.500 

3 

932255 

1016.34 

-11.94 

3.50 

258.06 

7103 

932254 

70.641 

168.500 

3 

932255 

1016.34 

-11.94 

3.50 

258.07 

7103 

932313 

70.639 

168.503 

3 

932317 

1016.66 

'11.76 

3.50 

263.69 

7103 

94 

52 

70.639 

168.497 

3 

94 

41 

1017.22 

-13.32 

4.00 

284.79 

7103 

94 

52 

70.639 

168.497 

3 

94 

53 

1017.22 

-13.32 

4.00 

284.79 

7103 

94 

216 

70.644 

168.479 

1 

94 

220 

1017.66 

-15.52 

3.25 

284.80 

7103 

94 

230 

70.640 

168.4K 

3 

94 

235 

1018.16 

-15.88 

3.25 

280.59 

7103 

94 

400 

70.644 

168.470 

3 

94 

402 

1018.69 

-16.48 

2.25 

280.60 

7103 

94 

410 

70.642 

168.482 

2 

94 

414 

1018.69 

•16.48 

2.25 

280.60 

7103 

94 

550 

70.648 

168.457 

2 

94 

543 

1019.19 

•20.16 

1.50 

252.48 

7103 

94 

550 

70.648 

168.457 

2 

94 

553 

1019.19 

-20.16 

1,50 

252.50 

7103 

94 

731 

70.647 

168.443 

3 

94 

735 

1019.69 

-22.54 

1.75 

249.70 

5U 


KJOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPD 

U  DIR 

7103 

M  913 

7D.652 

168.430 

1 

94  916 

1019.91 

-23.90 

1.00 

238.45 

7103 

941241 

70.653 

168.438 

1 

941243 

1021.00 

•22.30 

0.00 

353.78 

7103 

941423 

70.659 

168.438 

2 

941425 

1021.66 

•22.80 

1.00 

329.87 

7103 

941409 

70.650 

168.441 

1 

941610 

1022.16 

-25.26 

0.25 

249.71 

7103 

941609 

70.650 

168.441 

1 

941611 

1022.16 

-25.26 

0.25 

249.71 

7103 

941746 

70.662 

168.426 

3 

941747 

1022.94 

-23.82 

1.00 

317.22 

7103 

941751 

70.665 

168.421 

3 

941755 

1022.94 

-23.82 

1.00 

317.23 

7103 

941925 

70.665 

168.423 

1 

941929 

1023.75 

-21.48 

0.50 

343.95 

7103 

941932 

70.664 

168.417 

2 

941937 

1023.75 

•21.48 

0.50 

343.95 

7103 

942103 

70.666 

168.411 

1 

942107 

1024.47 

-15.04 

0.00 

353.80 

7103 

942112 

70.665 

168.411 

2 

942117 

1024.47 

-15.04 

0.00 

353.81 

7103 

942241 

70.666 

168.413 

3 

942246 

1025.13 

-15.12 

0.75 

12.09 

7103 

942251 

70.665 

168.413 

3 

942255 

1025.13 

-15.12 

0.75 

12.09 

7103 

942243 

70.667 

168.413 

3 

942247 

1025.13 

-15.12 

0.75 

12.09 

7103 

95  30 

70.667 

168.417 

2 

95  35 

1025.41 

-17.24 

0.75 

40.21 

7103 

95  30 

70.667 

168.417 

2 

95  25 

1025.25 

-17.80 

0.25 

55.68 

7103 

95  205 

70.673 

168.416 

3 

95  210 

1025.63 

-19.84 

1.75 

51.46 

7103 

95  209 

70.673 

168.425 

3 

95  214 

1025.63 

-19.84 

1.75 

51.45 

7103 

95  349 

70.678 

168.432 

3 

95  355 

1026.13 

-21.16 

2.25 

72.54 

7103 

95  347 

70.678 

168.422 

3 

95  350 

1026.13 

•21.16 

2.25 

72.54 

7103 

95  529 

70.687 

168.418 

2 

95  534 

1025.69 

-23.52 

3.00 

85.20 

7103 

95  529 

70.687 

168.418 

2 

95  531 

1025.69 

-23.52 

3.00 

85.21 

7103 

95  709 

70.693 

168.421 

3 

95  714 

1026.28 

-24.02 

3.00 

97.86 

7103 

95  851 

70.698 

168.429 

2 

95  855 

1025.53 

•24.36 

3.50 

101.90 

7103 

95  851 

70.698 

168.429 

2 

951043 

1025.34 

-24.66 

3.50 

111.91 

7103 

951229 

70.711 

168.489 

1 

951232 

1023.66 

•24.34 

4.75 

97.81 

7103 

951411 

70.719 

168.462 

2 

951414 

1022.78 

-23.14 

4.75 

102.01 

7103 

951411 

70.719 

168.462 

2 

951546 

1022.50 

-22.48 

5.00 

16.24 

7103 

951411 

70.719 

168.462 

2 

951555 

1022.50 

-22.16 

5.00 

106.24 

7103 

951729 

70.740 

168.498 

951732 

1020.63 

-21.86 

5.50 

106.22 

7103 

951733 

70.742 

168.500 

3 

951738 

1020.63 

•21.86 

5.50 

106.19 

7103 

951909 

70.751 

168.513 

2 

951914 

1019.97 

•21.24 

5.75 

106.19 

7103 

951913 

70.754 

168.516 

2 

951917 

1019.97 

'21.24 

5.75 

106.17 

7103 

952051 

70.760 

168.518 

2 

952052 

1018.59 

-19.66 

6.00 

104.77 

7103 

952052 

70.764 

168.522 

3 

952055 

1018.59 

-19.66 

6.00 

104.76 

7103 

952230 

70.772 

168.547 

3 

952235 

1017.59 

-17.82 

6.00 

108.96 

7103 

952231 

70.773 

168.543 

3 

952237 

1017.59 

-17.82 

6.00 

108.95 

7103 

96  10 

70.783 

168.569 

3 

96  14 

1016.28 

-16.56 

7.25 

108.93 

7103 

96  10 

70.783 

168.569 

3 

96  17 

1016.28 

-16.56 

7.25 

108.92 

7103 

96  148 

70.793 

168.593 

3 

96  153 

1014.91 

-15.58 

7.25 

110.31 

7103 

96  153 

70.798 

168.585 

3 

96  155 

1014.91 

-15.58 

7.25 

110.30 

7103 

96  327 

70.807 

168.620 

3 

96  332 

1013.19 

•14.48 

7.50 

114.50 

7103 

96  334 

70.808 

168.608 

3 

96  338 

1013.19 

-14.48 

7.50 

114.48 

7103 

96  334 

70.808 

168.608 

3 

96  507 

1011.22 

-13.90 

8.00 

118.71 

7103 

96  334 

70.808 

168.608 

3 

96  519 

1011.22 

-13.90 

8.00 

118.71 

7103 

96  647 

70.840 

168.640 

3 

96  653 

1009.84 

-13.62 

7.50 

118.69 

7103 

96  829 

70.852 

168.652 

2 

96  832 

1006.75 

-11.38 

7.75 

126.08 

7103 

961216 

70.875 

168.652 

3 

961217 

1001.88 

-6.38 

6.50 

176.31 

7103 

961357 

70.890 

168.639 

3 

961402 

1000.81 

-6.04 

7.25 

229.76 

7103 

961359 

ro.890 

168.641 

1 

961546 

1002.25 

-9.66 

7.00 

267.73 

7103 

961707 

70.897 

168.566 

2 

961711 

1004.00 

-13.18 

8.25 

269.19 
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961721 

70.900 

168.571 

3 

961725 

1004,00 

-13.18 

8.25 

269.23 

7103 

9618S0 

70.898 

168.514 

3 

961853 

1005.28 

•13.54 

8.50 

272.08 

7103 

961900 

70.902 

168.513 

2 

961907 

1005.72 

•13.80 

8.75 

270.71 

7103 

962040 

70.903 

168.452 

3 

962032 

1007.31 

-14.46 

8.00 

252.47 

7103 

962040 

70.903 

168.452 

3 

962044 

1007.31 

'14.46 

8.00 

252.51 

7103 

962209 

70.900 

168.398 

3 

962208 

1008.69 

'15.28 

10.00 

256.76 

7103 

962219 

70.901 

168.387 

3 

962225 

1008.69 

-K.n 

10.00 

256.80 

7103 

9623S0 

70.896 

168.336 

2 

962353 

1009.72 

-16.00 

9.75 

262.47 

7103 

97  127 

70.900 

168.273 

3 

97  133 

1011.66 

•16.80 

10.25 

266.76 

7103 

97  141 

70.897 

168.259 

3 

97  140 

1011.66 

-16.80 

10.25 

266.81 

7103 

97  307 

70.897 

168.212 

2 

97  311 

1012.59 

'17.20 

9.25 

271.06 

7103 

97  324 

70.896 

168.199 

3 

97  325 

1012.59 

-17.20 

9.25 

271.10 

7103 

97  324 

70.896 

168.199 

3 

97  452 

1014.03 

-18.02 

9.00 

273.92 

7103 

97  505 

70.884 

168.126 

1 

97  507 

1014.56 

-18.26 

8.25 

266.94 

7103 

97  627 

70.897 

168.085 

2 

97  633 

1016.06 

-18.38 

9.75 

279.67 

7103 

97  809 

70.898 

168.022 

2 

97  810 

1017.38 

-19.U 

7.00 

267.42 

7103 

97  809 

70.896 

168.022 

2 

97  951 

1019.09 

-18.90 

7.50 

268.53 

7103 

971205 

70.893 

167.903 

1 

971206 

1021.66 

-18.90 

7.50 

288.29 

7103 

971345 

70.890 

167.866 

3 

971351 

1023.31 

-18.98 

7.00 

281.36 

7103 

971529 

70.891 

167.822 

2 

971534 

1025.47 

'20.72 

5.50 

288.U 

7103 

971645 

70.890 

167  800 

2 

971649 

1026.41 

-21.68 

4.00 

294.11 

7103 

971709 

70.894 

167.795 

2 

971715 

1027.44 

-21.76 

3.75 

282.88 

7103 

971829 

70.897 

167.770 

3 

971833 

1028.81 

-21.56 

3.00 

280.08 

7103 

971848 

70.901 

167.767 

3 

971854 

1028.81 

-21.56 

3.00 

280.10 

7103 

971848 

70.901 

167.767 

3 

972004 

1029.91 

-20.60 

4.00 

288.54 

7103 

972027 

70.904 

167.732 

3 

972033 

1030.63 

-20.28 

3.00 

277.31 

7103 

972148 

70.906 

167.708 

3 

972152 

1031.41 

'19.82 

3.75 

284.38 

7103 

972208 

70.907 

167,700 

3 

972213 

1032.00 

-19.70 

4.25 

278.78 

7103 

972326 

70.907 

167.682 

3 

972333 

1032.84 

'19.14 

4.00 

267.55 

7103 

972348 

70.909 

167.680 

1 

972351 

1032.84 

-19.14 

4.00 

267.56 

7103 

98  106 

70.909 

167.668 

3 

98  110 

1033.94 

-18.82 

3.75 

264.76 

7103 

98  130 

70.909 

167.665 

2 

98  133 

1034.25 

-18.78 

3.50 

261.95 

7103 

98  245 

70.910 

167.658 

3 

98  249 

1034.38 

•18.62 

3.25 

260.55 

7103 

98  311 

70.913 

167.648 

3 

98  316 

1034.66 

-18.68 

2.75 

260.56 

7103 

98  425 

70.914 

167.653 

2 

98  425 

1034.81 

-18.94 

1.50 

253.54 

7103 

98  453 

70.915 

167.640 

1 

98  455 

1034.81 

-19.22 

1.25 

257.76 

7103 

98  605 

70.921 

167.625 

2 

98  610 

1035.03 

'19.70 

0.00 

346.37 

7103 

98  745 

70.924 

167.615 

3 

98  748 

1035.31 

-19,78 

0.50 

142.48 

7103 

98  927 

70.904 

167.601 

1 

98  930 

1035.47 

-19.24 

2.50 

91.80 

7103 

98  927 

70.904 

167.601 

1 

981152 

1034.66 

•18.80 

3.75 

91.88 

7103 

981333 

70.934 

167.615 

3 

981336 

1033.78 

-18,36 

4.50 

94.68 

7103 

981517 

70.941 

167.629 

2 

981521 

1033.38 

-17.64 

5.25 

86.23 

7103 

981517 

ro.94i 

167.629 

2 

981625 

1033.22 

-17.50 

5.50 

89.03 

7103 

981657 

70.945 

167.638 

2 

981703 

1032.94 

-17.56 

5.50 

84.81 

7103 

981805 

70.949 

167.629 

2 

981809 

1032.94 

-17.30 

5.25 

90.43 

7103 

981837 

70.952 

167.654 

2 

981842 

1032.78 

-17.16 

5.50 

84.80 

7103 

981948 

70.956 

167.672 

2 

981952 

1032.50 

-16.82 

6.25 

83.36 

7103 

982017 

70.957 

167.670 

3 

982022 

1032.50 

-16.68 

6.25 

83.35 

7103 

982127 

70.958 

167.679 

2 

982130 

1032.28 

-16.18 

7,00 

79.13 

7103 

982157 

70.960 

167.683 

3 

982201 

1032.34 

-16.10 

7.00 

77.72 

7103 

982306 

70.962 

167.701 

3 

982309 

1032.13 

-15.76 

6.75 

84.73 
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99 
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99 
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99 
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167.774 

2 

99 
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1031,19 

-15.52 

5,75 

7103 

99 
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167.776 

1 

99 
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1031.34 

-15.74 

5.00 

7103 

99 
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70.979 

167.762 

2 

99 
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1031,63 

-15.86 

5.00 

7103 

99 

70,981 

167.786 

3 

99 
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1051.13 

-15.86 

5.00 

7103 

99 
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70.996 

167.793 

1 

99 

909 

1031.25 

-15.62 

4.00 

7103 

99 

906 

70.996 

167.793 

1 

991142 

1031.63 

-15.48 

2.50 

7103 

991321 

70.982 

167.802 

2 

991325 

1030.97 

-15.52 

2.50 

7103 

991502 

70.980 

167.806 

2 

991506 

1030.69 

-15,72 

2.75 

7103 

991601 

70.980 

167.805 

1 

991604 

1030.69 

-15.76 

2.50 

7103 

991645 

70.979 

167.804 

2 

991649 

1030.41 

-15,58 

2.25 

7103 

991743 

70.980 

167.807 

2 

991745 

1030.25 

-15.22 

2.00 

7103 

991825 

70.980 

167.803 

2 

991825 

1029.97 

-15.10 

1.75 

7103 

991926 

70.980 

167.798 

2 

991931 

1030.19 

-14.76 

1.75 

7103 

992005 

70.982 

167.802 

3 

992010 

1030.19 

-14.50 

1.25 

7103 

992106 

70.980 

167.797 

2 

992112 

1030.47 

-13.96 

1.25 

7103 

992145 

70.980 

167.799 

3 

992149 

1030.25 

-13.10 

1.50 

7103 

992246 

70.980 

167.797 

3 

992251 

1030.53 

-12.30 

1.75 

7103 

992325 

70.980 

167.795 

2 

992325 

1030.75 

-13.12 

2.00 

7103 

100 

25 

70.979 

167,795 

3 

100 

25 

1030.97 

-13.68 

2.75 

7103 

100 

105 

70.979 

167.795 

2 

100 

110 

1031.13 

-14.08 

3.50 

7103 

100 

203 

70.978 

167.796 

3 

100 

207 

1031.34 

-14.36 

3.50 

7103 

100 

247 

70.978 

167.791 

3 

100 

252 

1031.56 

-14.84 

3.25 

7103 

100 

343 

70.976 

167.798 

3 

100 

348 

1032.22 

-15.76 

3.00 

7103 

100 

428 

70,973 

167.795 

1 

100 

431 

1032.34 

-17.48 

3.00 

7103 

100 

428 

70.973 

167.795 

1 

100 

525 

1032.28 

•18.34 

2.75 

7103 

100 

704 

70.976 

167.790 

3 

100 

709 

1(B2.94 

-21.96 

3.25 

7103 

100 

846 

70.975 

167.788 

3 

100 

849 

1033.66 

•22.38 

4.00 

7103 

100 

846 

70.975 

167.788 

3 

1001128 

1034.81 

•23.16 

3.00 

7103 

1001311 

70.974 

167.790 

2 

1001315 

1034.59 

•20.88 

3.00 

7103 

1001452 

70.969 

167.788 

3 

1001455 

1034.97 

-21.24 

3.50 

7103 

1001452 

70.969 

167.788 

3 

1001543 

1034.97 

-22.42 

3.50 

7103 

1001633 

70.965 

167.778 

1 

1001639 

1034.88 

-24.12 

4.00 

7103 

1001722 

70.964 

167.785 

2 

1001725 

1035.25 

-24.68 

4.00 

7103 

1001813 

70.963 

167.784 

3 

1001818 

1035.38 

-23.94 

4.75 

7103 

1001907 

70.961 

167.790 

3 

1001904 

1035.91 

•24.00 

4.75 

7103 

1001952 

70.959 

167.781 

3 

1001955 

1036.03 

-23.70 

5.00 

7.03 

1001952 

70.959 

167.781 

3 

1002051 

1036.69 

-23.68 

5.00 

7103 

1002133 

70.955 

167.782 

3 

1002137 

1037.06 

-23.10 

4.50 

7103 

1002225 

70.953 

167.783 

3 

1002225 

1037.50 

-23.04 

5.25 

7103 

1002313 

70.950 

167.781 

2 
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5.75 
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4 
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-23.12 
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3 
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3 
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1040.47 
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322 
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167.799 

3 
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1040.38 
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1 
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7103 
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308.20 
305.38 
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301.21 
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291.34 
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70.926 

167.802 

3 
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1042.34 

-25.36 

4.50 

341.93 

7103 

101  823 

70.923 

167.814 

3 
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1043.34 

•26.54 

4.00 

336.30 

7103 

101  823 

70.923 

167.814 

3 

1011006 

1044.38 

-27.10 

4.25 

337.70 

7103 

1011114 

70.924 

167.868 

1 

1011116 

1044.72 

-27,40 

4.00 

341.88 

7103 

1011257 

70.913 

167.822 

2 

1011301 

1045.59 

•a.oo 

3,75 

3a.69 

7103 

1011440 
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3 
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2 
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336.29 
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70.897 

167.829 

3 
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1047.03 

•28.42 
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341.89 

7103 
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70.897 

167.839 

3 

1011845 

1047.41 
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344.71 

7103 

1011843 

70.897 

167.839 

3 

1012025 

1047.91 

•27.06, 

4.75 

339.07 

7103 

1012120 

70.888 
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3 

1012125 

1048.19 

•25.98 

4.50 

337.67 

7103 
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70.887 

167.844 

3 
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1048.72 

•25.64 

5.75 

336.26 

7103 
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70.884 

167.847 

3 
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1048.84 

•24.60 

5.00 

341.88 

7103 

1012343 

70.879 

167.851 

3 

1012348 

1048.94 

•24.38 

5.00 

341.87 

7103 
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70.879 

167.851 

3 
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1049.00 

-24.06 

5.50 
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7103 

102  122 
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167.853 

3 

102  125 

1049.13 

-23.88 

5.50 

333.43 

7103 

102  222 

70.867 

167.855 

3 

102  225 

1048.63 

-23.58 

5.25 

332.02 

7103 

102  301 

70.863 

167.860 

3 

102  306 

1048.41 

•24.04 

5.25 

332.02 

7103 

102  404 

70.857 

167.865 

3 

102  407 

1048.41 

•24.38 

5.00 

327.79 

7103 

102  440 

70.852 

167.878 

2 

102  443 

1048.50 

-24.52 

5.00 

327.78 

7103 

102  620 

70.847 

167.867 

j 

102  625 

1048.41 

•25.94 

4.25 

323.56 

7103 

102  801 

70.840 

167.874 

3 

102  806 

1047.53 

-27.54 

3.75 

319,32 

7103 

102  801 

70.840 

167,874 

3 

102  945 

1047.19 

-28.36 

2.50 

313.72 

7103 

102  801 

70.840 

167.874 

3 

1021101 

1046.19 

-27.12 

4.2S 

127. n 

7103 

1021245 

70.825 

167.883 

2 

1021250 

1045.81 

-25.90 

5.00 

127.77 

7103 

1021426 

70.811 

167.900 

2 

1021430 

10U.88 

-24.06 

6.00 

339.01 

7103 

1021427 

70.812 

167.899 

1 

1021615 

1044.06 

-25.40 

5.50 

330.56 

7103 

1021639 

70.802 

167.937 

1 

1021642 

1043.78 

-24.66 

5.75 

334.75 

7103 

1021750 

70.792 

167.916 

2 

1021750 

1043.34 

•24.20 

5.50 

337.56 

7103 

1021820 

70.789 

167.933 

2 

1021824 

1043.13 

-23.92 

5.75 

331.93 

7103 

1021929 

70.784 

167.931 

3 

1021935 

1042.50 

-22.06 

6.50 

330.52 

7103 

1022003 

70.782 

167.950 

2 

1022008 

1042.19 

•21.54 

6.00 

330.51 

7103 

1022110 

70.775 

167.948 

3 

1022108 

1041.75 

-20.32 

6.50 

329.09 

7103 

1022142 

70.769 

167.942 

3 

1022148 

1041.41 

-19.96 

6.50 

330.50 

7103 

1022247 

70.764 

167.951 

3 

1022254 

1040.75 

•19.06 

7.00 

331.91 

7103 

1022322 

70.759 

167.958 

3 

1022326 

1040.53 

-18.76 

6.25 

326.27 

7103 

1022322 

70.759 

167.958 

3 

103  35 

1039.09 

-18.00 

6.00 

323.45 

7103 

103  101 

70.749 

167.965 

3 

103  102 

1038.66 

-18.32 

6.50 

320.64 

7103 

103  211 

70.744 

167.967 

3 

103  215 

1037.50 

-17.98 

6.00 

319.22 

7103 

103  237 

70.738 

167.969 

3 

103  245 

1037.06 

-18.28 

6.25 

319.22 

7103 

103  353 

70.732 

167.974 

■S' 

103  356 

1035.53 

-18.06 

4.75 

310.'^ 

7103 

103  418 

70.730 

167.979 

2 

103  423 

1035.03 

-18.64 

5.50 

307.96 

7103 

103  418 

70.730 

167.979 

2 

103  533 

1033.16 

-18.60 

5.50 

305.14 

7103 

103  600 

70.723 

167.975 

2 

103  606 

1032.72 

-19.40 

4.75 

302.33 

7103 

103  740 

70.716 

167.977 

3 

103  745 

1030.97 

-21.30 

4.00 

298.12 

7103 

103  922 

70.718 

167.985 

1 

103  924 

1029.47 

-21.58 

3.50 

295.33 

7103 

103  922 

70.718 

167.985 

1 

1031050 

1027.72 

-21.74 

3.25 

296.70 

7103 

1031232 

70.733 

168.009 

2 

1031236 

1025.13 

-21.96 

2,75 

277.00 

7103 

1031416 

70.710 

167.994 

3 

1031418 

1022.88 

-22.70 

1.75 

254.49 

518 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QUAL 

0A7T1N 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7103 

103U16 

70.710 

167.994 

3 

1031556 

1020.63 

-23.48 

1.75 

229.19 

7103 

103UU 

70.710 

167.994 

3 

1031620 

1020.03 

-23.48 

1.50 

209.50 

7103 

1031738 

70.710 

167.985 

3 

1031744 

1017.97 

-22.38 

2.25 

217.94 

7103 

1031759 

70.708 

167.991 

2 

1031803 

1017.22 

•21.70 

2.75 

216.54 

7103 

1031916 

70.711 

167.984 

3 

1031920 

1016.00 

-20.32 

3.00 

209.51 

7103 

1031941 

70.711 

167.991 

2 

1031945 

1015.28 

-19.84 

3.00 

203.88 

7103 

1032057 

70.713 

167.985 

3 

1032102 

1013.75 

-17.74 

3.75 

206.70 

7103 

1032122 

70.711 

167.985 

2 

1032126 

1013.75 

-17.74 

3.75 

206.70 

7103 

1032238 

70.714 

167.979 

2 

1032238 

1012.31 

-16.14 

4.50 

210.92 

7103 

10323ui 

70.714 

167.985 

2 

1032306 

1011.72 

-15.74 

4.25 

205.30 

7103 

104  39 

70.715 

167.979 

3 

104 

23 

1010.78 

-15.34 

5.00 

201.08 

7103 

104  39 

70.715 

167.979 

3 

104 

44 

1010.28 

-15.14 

4.25 

198.27 

7103 

104  159 

70.717 

167.970 

3 

104 

203 

1008.75 

-14.94 

5.50 

194.06 

7103 

104  218 

70.716 

167.973 

3 

104 

223 

1008.75 

-14.94 

5.50 

194.06 

7103 

104  340 

70.716 

167.973 

3 

104 

345 

1008.03 

-15.20 

3.25 

223.59 

7103 

104  358 

70.714 

167.979 

2 

104 

403 

1007.75 

-15.56 

4.00 

230.62 

7103 

104  538 

70.717 

167.968 

2 

104 

523 

1007.53 

-16.10 

2.25 

243.28 

7103 

104  538 

70.717 

167.968 

2 

104 

544 

1007.47 

-16.20 

2.50 

258.75 

7103 

104  719 

70.716 

167.989 

2 

104 

723 

1007.47 

-17.14 

2.50 

305.15 

7103 

104  901 

70.710 

168.008 

2 

104 

903 

1008.13 

-18.32 

7.25 

12.59 

7103 

1041223 

70.707 

168.052 

1 

1041224 

1011.06 

-27.20 

9.50 

18.20 

7103 

1041223 

70.707 

168.052 

1 

1041406 

1012.47 

-29.26 

7.00 

12.55 

7103 

1041223 

70.707 

168.052 

1 

1041547 

1013.31 

>29.88 

6.00 

6.93 

7103 

1041223 

70.707 

168.052 

1 

1041557 

1013.53 

-29.96 

5.75 

2.71 

7103 

1041726 

70.689 

168.076 

3 

1041726 

1013.91 

-29.54 

5.50 

358.47 

7103 

1041738 

70.687 

168.092 

3 

1041742 

1014.03 

-29.16 

5.50 

357.04 

7103 

1041905 

70.682 

168.087 

3 

1041911 

1014.63 

-28.38 

5.50 

357.03 

7103 

1041920 

70.682 

168.092 

2 

1041924 

1014.63 

-28.38 

5.50 

357.03 

7103 

1042044 

70.674 

168.096 

3 

1042050 

1015.50 

-27.36 

6.00 

358.43 

7103 

1042100 

70.673 

168.087 

2 

1042105 

1015.50 

-26.88 

6.50 

1.25 

7103 

1047225 

70.670 

168.105 

3 

1042226 

1016.00 

-26.32 

6.50 

358.43 

7103 

1042241 

70.669 

168.103 

3 

1042245 

1016.00 

-26.08 

6.00 

352.80 

7103 

105  6 

70.665 

168.117 

2 

105 

11 

1016.16 

-25.78 

6.50 

354.20 

7103 

105  19 

70.665 

168.111 

3 

105 

24 

1016.16 

-25.78 

6.50 

354.19 

7103 

105  146 

70.663 

168.115 

1 

105 

150 

1016.50 

-25.70 

6.00 

1.22 

7103 

105  158 

70.660 

168.115 

1 

105 

159 

1016.50 

-25.80 

5.50 

4.03 

7103 

105  329 

70.658 

168.119 

3 

105 

333 

1016.78 

-25.90 

5.00 

359.81 

7103 

105  337 

70.657 

168.122 

3 

105 

342 

1016.78 

-25.90 

5.00 

359.81 

7103 

105  337 

70.657 

168.122 

3 

105 

511 

1017.00 

-26.22 

4.50 

1.21 

7103 

105  337 

70.657 

168.122 

3 

105 

518 

1017.00 

-26.22 

4.50 

1.21 

7103 

105  658 

70.655 

168.125 

2 

105 

702 

1017.81 

-28.18 

2.50 

352.77 

7103 

105  839 

70.656 

168.127 

1 

105 

842 

1018.03 

-28.24 

3.25 

351.41 

7103 

1051210 

70.664 

168.116 

1 

1051212 

1018.31 

-29.44 

3.00 

4.02 

7103 

1051350 

70.656 

168.120 

3 

1051354 

1018.38 

-29.40 

2.50 

9.65 

7103 

1051351 

70.656 

168.119 

1 

1051539 

1018.97 

-27.40 

3.25 

8.25 

7103 

1051715 

70.654 

168.121 

3 

1051716 

1018.81 

-27.14 

4.00 

356.99 

7103 

1051716 

70.655 

168.132 

3 

1051720 

1018.81 

-27.14 

4.00 

356.99 

7103 

1051859 

70.654 

168.124 

3 

1051903 

1019.19 

-23.86 

4.25 

11.05 

7103 

1051854 

70.653 

168.122 

3 

1051856 

1019.03 

-24.48 

4.50 

6.83 

7103 

1052033 

70.651 

168.127 

2 

1052038 

1019.31 

-21.16 

5.00 

26.52 

7103 

1052033 

70.651 

168.127 

2 

1052045 

1019.31 

-21.16 

5.00 

26.52 

519 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONfi 

QUM. 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

u  wn 

W  DIR 

7163 

1052212 

70.654 

168.132 

3 

1052218 

1019.19 

•19.56 

4.50 

22.29 

7103 

1052218 

70.652 

168.128 

3 

1052223 

1019.19 

-19.56 

4.50 

22.29 

7103 

1052353 

70.653 

168.139 

2 

1052356 

1019.19 

-17.42 

■5.00 

26.51 

7103 

1052357 

70.653 

168.136 

3 

106 

0 

1018.97 

-16.74 

5.00 

27.91 

7103 

106  133 

70.653 

168.145 

3 

106 

136 

1018.47 

-16.22 

5.00 

33.53 

7103 

106  136 

70.649 

168.142 

2 

106 

138 

1018.47 

-16.22 

5.00 

33.53 

7103 

106  316 

70.649 

168.153 

3 

106 

317 

1018.47 

-16.18 

5.00 

39.15 

7103 

106  316 

70.^1 

168.147 

3 

106 

321 

1018.47 

•16.18 

5.00 

39.14 

7103 

106  459 

70.659 

168.143 

1 

106 

502 

1018.16 

-17.46 

3.50 

34.93 

7103 

106  459 

70.659 

168.143 

1 

106 

5(tt 

1018.16 

-17.46  . 

3.50 

34.93 

7103 

106  635 

70.651 

168.151 

1 

106 

638 

1018.16 

•19.30 

3.25 

27.90 

7103 

105  839 

70.656 

168.127 

1 

105 

842 

1018.03 

-28.24 

3.25 

351.41 

7103 

1051210 

70.664 

168.116 

1 

1051212 

1018.31 

-29.44 

3.00 

4.02 

7103 

1051350 

70.656 

168.120 

3 

1051354 

1018.38 

•29.40 

2.50 

9.65 

7103 

1051351 

70.656 

168.119 

1 

1051539 

1018.97 

-27.40 

3.25 

8.25 

7103 

1051715 

70.654 

168.121 

3 

1051718 

1018.81 

-27.14 

4.00 

356.99 

7103 

1051716 

70.655 

168.132 

3 

1051720 

1018.81 

-27.14 

4.00 

356.99 

7103 

1051859 

70.654 

168.124 

3 

1051903 

1019.19 

-23.86 

4.25 

11.05 

7103 

1051854 

70.653 

168.122 

3 

1051856 

1019.03 

-24.48 

4.50 

6.83 

7103 

1052033 

70.651 

168.127 

2 

1052108 

1019.31 

-21.16 

5.00 

26.52 

7103 

1052033 

70.651 

168.127 

2 

1052045 

1019.31 

-21.16 

5.00 

26.52 

7103 

1052212 

70.654 

168.132 

3 

1052218 

1019.19 

-19.56 

4.50 

22.29 

7103 

1052218 

70.652 

168.128 

3 

1052223 

1019.19 

-19.56 

4.50 

22.29 

7103 

1052353 

70.653 

168.139 

2 

1052356 

1019.19 

-17.42 

5.00 

26.51 

7103 

1052357 

70.653 

168.136 

3 

106 

0 

1018.97 

-16.74 

5.00 

27.91 

7103 

106  133 

70.653 

168.145 

3 

106 

136 

1018.47 

-16.22 

5.00 

33.53 

7103 

106  136 

70.649 

168.142 

2 

106 

138 

1018.47 

•16.22 

5.00 

33.53 

7103 

106  316 

70.649 

168.153 

3 

106 

317 

1018.47 

•16.18 

5.00 

39.15 

7103 

106  316 

70.651 

168.147 

3 

106 

321 

1018.47 

•16.18 

5.00 

39.14 

7103 

106  459 

70.659 

168.143 

1 

106 

502 

1018.16 

-17.46 

3.50 

34.93 

7103 

106  459 

70.659 

168.143 

1 

106 

502 

1018.16 

-17.46 

3.50 

34.93 

7103 

106  635 

70.651 

168.151 

1 

106 

638 

1018.16 

-19.30 

3.25 

27.90 

7103 

106  818 

70.646 

168.142 

2 

106 

821 

1018.53 

-19.70 

4.50 

60.11 

7103 

106  818 

70.646 

168.142 

2 

1061200 

1019.09 

-20.18 

6.00 

47.59 

7103 

1061340 

70.647 

168.189 

2 

1061344 

1019.09 

•20.56 

7.00 

48.97 

7103 

1061521 

70.650 

168.196 

2 

10615^ 

1018.75 

-21.10 

7.50 

48.93 

7103 

1061655 

70.659 

168.213 

1 

1061656 

1018.91 

-21.58 

7.00 

48.92 

7103 

1061702 

70.647 

168.196 

2 

1061706 

1018.75 

•21.54 

7.50 

47.51 

7103 

1061837 

70.646 

168.214 

3 

1061841 

1018.31 

•21.56 

7.00 

U.70 

7103 

1061842 

70.646 

168.211 

3 

1061847 

1018.31 

-21.56 

7.00 

U.69 

7103 

1062022 

70.643 

168.230 

3 

1062018 

1018.31 

-20.80 

7.25 

47.49 

7103 

1062022 

70.643 

168.230 

3 

1062026 

1018.31 

-20.80 

7.25 

47.48 

7103 

1062200 

70.640 

168.251 

3 

1062206 

1017.50 

-19.02 

8.00 

47.46 

7103 

1062157 

70.640 

168.246 

3 

1062203 

1017.50 

-19.02 

8.00 

47.45 

7103 

1062341 

70.637 

168.284 

2 

1062347 

1016.78 

-17.88 

8.75 

47.43 

7103 

1062337 

70.637 

168.277 

3 

1062341 

1016.78 

-17.88 

8.75 

47.41 

7103 

107  115 

70.632 

168.307 

3 

107 

120 

1016.16 

-16.76 

8.50 

45.99 

7103 

107  121 

70.636 

168.310 

2 

107 

124 

1016.16 

-16.76 

8.50 

45.97 

7103 

107  254 

70.631 

168.340 

3 

107 

256 

1015.56 

-16.22 

9.00 

45.95 

7103 

107  303 

70.632 

168.345 

3 

107 

308 

1015.22 

-16.26 

8.50 

43.11 

7103 

107  434 

70.628 

168.378 

2 

107 

439 

1014.41 

-16.40 

9.25 

43.09 

520 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  OIR 

7103 

107  U6 

70.636 

168.373 

2 

107  668 

1016.61 

-16.60 

9.25 

65.57 

7103 

107  613 

70.626 

168.396 

3 

107  617 

1013.97 

-16.88 

10.00 

67.28 

7103 

107  755 

70.623 

168.632 

1 

107  759 

1013.31 

-17.68 

10.50 

65.86 

7103 

107  756 

70.621 

168.631 

3 

107  800 

1013.31 

-17.68 

10.50 

65.66 

7103 

107  93S 

70.606 

168.685 

1 

107  939 

1012.97 

-18.18 

10.50 

68.59 

7103 

107  938 

70.606 

168.685 

1 

1071165 

1012.31 

-18.72 

11.00 

68.56 

7103 

1071327 

70.599 

168.578 

2 

1071332 

1011.22 

-19.20 

11.25 

51.31 

7103 

1071509 

70.597 

168.627 

2 

1071516 

1010.13 

-19.06 

11.50 

51.22 

7103 

1071633 

70.616 

168.692 

1 

1071635 

1009.91 

-18.80 

11.50 

52.55 

7103 

1071651 

70.592 

168.659 

2 

1071656 

1009.91 

-18.80 

11.50 

52.53 

7103 

1071815 

70.588 

168.691 

2 

1071820 

1009.63 

-18.22 

11.50 

52.53 

7103 

1071830 

70.591 

168.708 

2 

1071836 

1009.63 

-17.76 

11.50 

55.31 

7103 

1071957 

70.586 

168.761 

2 

1072002 

1009.50 

-16.76 

11.50 

58.09 

7103 

1072010 

70.587 

168.765 

2 

1072016 

1009.50 

-16.76 

11.50 

58.07 

7103 

1072137 

70.581 

168.783 

2 

1072163 

1009.61 

-15.88 

12.00 

60.85 

7103 

1072152 

70.582 

168.796 

2 

1072153 

1009.61 

-15.88 

12.00 

60.82 

7103 

1072329 

70.577 

168.866 

2 

1072322 

1009.25 

-16.78 

12.00 

62.19 

7103 

1072329 

70.577 

168.866 

2 

1072335 

1009.25 

-16.36 

12.00 

59.36 

7103 

108  55 

70.576 

168.895 

3 

108  56 

1008.53 

-13.58 

12.75 

59.31 

7103 

108  110 

70.579 

168.893 

2 

108  116 

1008.67 

-13.22 

12.50 

56.67 

7103 

108  233 

70.576 

168.956 

3 

108  238 

1008.63 

-12.98 

12.25 

57.86 

7103 

108  252 

70.578 

168.957 

3 

108  256 

1008.63 

-12.98 

12.25 

57.79 

7103 

108  612 

70.575 

169.019 

2 

108  616 

1008.53 

-13.10 

12.25 

56.96 

7103 

108  636 

70.579 

169.006 

2 

108  635 

1008.75 

•13.30 

12.00 

56.91 

7103 

108  916 

70.582 

169.128 

1 

108  919 

1009.25 

-16.26 

11.00 

57.U 

7103 

1081131 

70.598 

169.262 

1 

1081136 

1009.25 

-16.32 

11.00 

53.28 

7103 

1081316 

70.578 

169.232 

3 

1081320 

1009.50 

-16.66 

11.00 

51.81 

7103 

1081658 

70.580 

169.270 

3 

1081506 

1009.91 

•16.96 

9.50 

53.20 

7103 

1081611 

70.583 

169.287 

1 

1081616 

1009.56 

-16.98 

10.75 

68.96 

7103 

1081638 

70.580 

169.291 

2 

1081666 

1010.13 

-16.96 

9.50 

50.36 

7103 

1081755 

70.579 

169.316 

3 

1081756 

1010.06 

•15.16 

9.25 

50.32 

7103 

1081819 

70.582 

169.321 

3 

1081825 

1010.28 

-15.16 

9.25 

50.30 

7103 

1081936 

70.582 

169.333 

2 

1081961 

1010.56 

-16.90 

9.25 

50.29 

7103 

1081958 

70.585 

169.331 

3 

1082006 

1010.96 

-15.06 

9.50 

51.69 

7103 

1082116 

70.582 

169.361 

2 

1082116 

1011.22 

-16.86 

9.50 

68.87 

7103 

1082138 

70.583 

169.369 

3 

1082163 

1011.66 

-16.70 

8.50 

50.26 

7103 

1082255 

70.583 

169.360 

3 

1082301 

1011.59 

-16.16 

9.00 

50.25 

7103 

1082317 

70.586 

169.366 

3 

1082323 

1011.59 

-16.16 

9.00 

50.26 

7103 

109  36 

70.586 

169.372 

3 

109  60 

1011.66 

-13.60 

8.25 

67.62 

7103 

109  58 

70.588 

169.366 

2 

109  106 

1011.59 

-13.68 

9.00 

68.83 

7103 

109  212 

70.586 

169.383 

3 

109  217 

1011.50 

•13.36 

8.75 

50.23 

7103 

109  239 

70.587 

169.376 

3 

109  263 

1011.59 

-13.36 

8.50 

50.22 

7103 

109  369 

ra.S8S 

169.393 

1 

109  352 

1011.66 

-13.16 

8.25 

50.21 

7103 

109  622 

70.587 

169.386 

2 

109  626 

1011.81 

-13.20 

8.00 

50.21 

7103 

109  855 

70.586 

169.385 

1 

109  856 

1011.88 

-12.86 

6.00 

67.69 

7103 

109  855 

70.586 

169.385 

1 

1091122 

1063.88 

-12.70 

5.00 

50.21 

7103 

1091306 

70.582 

169.390 

2 

1091307 

1011.72 

-12.76 

6.25 

51.61 

7103 

1091U5 

70.589 

169.396 

3 

1091650 

1011.81 

-12.60 

6.25 

56.62 

7103 

1091666 

70.589 

169.396 

2 

1091552 

1011.96 

-12.76 

11.75 

53.01 

7103 

109161^ 

70.593 

169.392 

2 

1091626 

1011.96 

-12.68 

3.50 

53.01 

7103 

• 

1091732 

70.592 

169.376 

3 

1091737 

1011.72 

-12.22 

3.75 

67.60 

521 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

L0N6 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

All  T 

W  SM 

W  Oil 

7103 

1091807 

70,595 

169.385 

2 

1091813 

1012.00 

-12.20 

3.50 

48.81 

7103 

1091914 

70.595 

169.376 

3 

1091919 

1011.88 

-11.88 

3.00 

50.22 

7103 

1091948 

70.598 

169.384 

3 

1091950 

1011.88 

-11.48 

3.00 

46.00 

7103 

1092055 

70.596 

169.373 

2 

1092056 

1012.09 

-11.00 

2.50 

61.47 

7103 

1092127 

70.599 

169.376 

2 

1092126 

1012.09 

-10.56 

2.50 

69.91 

7103 

1092234 

70.596 

169.370 

3 

1092240 

1012.53 

•8.64 

0.50 

60.07 

7103 

1092305 

70.598 

169.373 

3 

1092308 

1012.38 

-7.22 

0.00 

47.42 

7103 

110  11 

70.597 

169.380 

1 

110 

17 

1012.53 

-8.06 

0.50 

37.57 

7103 

110  11 

70.597 

169.380 

1 

110 

52 

1012.53 

-7.46 

0.25 

58.66 

7103 

110  152 

70.599 

169.369 

2 

110 

156 

1012.47 

•6.42 

0.00 

113.51 

7103 

110  228 

70.6(B 

169.362 

2 

110 

234 

1012.75 

-6.68 

0.00 

345.55 

7103 

110  330 

70.604 

169.363 

1 

110 

335 

1012.47 

-8.08 

0.00 

2U.30 

7103 

110  410 

70.605 

169.356 

3 

110 

414 

1012.59 

•8.60 

0.00 

241.49 

7103 

110  410 

70.605 

169.356 

3 

110 

516 

1012.75 

-9.78 

1.50 

244.31 

7103 

110  649 

70.610 

169.342 

3 

110 

653 

1012.97 

•10.20 

2.00 

240.10 

7103 

110  832 

70.601 

169.312 

1 

110 

835 

1013.41 

-10.58 

1.50 

237.41 

7103 

1101251 

70.616 

169.311 

2 

1101255 

1013.75 

-11.14 

0.00 

237.34 

7103 

1101434 

70.613 

169.320 

3 

1101438 

1013.59 

-11.20 

0.00 

344.21 

7103 

1101434 

70.613 

169.320 

3 

1101529 

1013.59 

-11.40 

0.00 

344.20 

7103 

1101434 

70.613 

169.320 

3 

1101620 

1013.53 

-11.26 

0.00 

3U.20 

7103 

1101710 

70.616 

169.306 

3 

1101714 

1013.59 

-10.92 

0.00 

345.62 

7103 

1101755 

70.617 

169.308 

3 

1101756 

1013.75 

-10.58 

0.00 

344.22 

7103 

1101852 

70.617 

169.301 

3 

1101856 

1013.59 

-9.80 

0.00 

238.75 

7103 

1101934 

70.619 

169.294 

3 

1101937 

1013.75 

-9.50 

0.00 

344.23 

7103 

1101934 

70.619 

169.294 

3 

1102038 

1013.53 

•8.40 

0.00 

344.23 

7103 

1102113 

70.616 

169.299 

2 

1102119 

1013.69 

•7.20 

0.00 

344.23 

7103 

1102213 

70.614 

169.289 

3 

1102219 

1013.53 

■5.76 

0.00 

344.23 

7103 

1102253 

70.613 

169.291 

3 

1102255 

1013.75 

•6.00 

0.00 

143.15 

7103 

1102352 

70.610 

169.288 

3 

1102356 

1013.31 

•5.94 

0.00 

164.24 

7103 

1102352 

70.610 

169.288 

3 

111 

37 

1012.97 

-3.96 

0.00 

112.21 

7103 

111  131 

70.616 

169.284 

3 

111 

137 

1013.09 

-7.04 

0.50 

138.93 

7103 

111  216 

70.615 

169.294 

3 

111 

222 

1013.03 

-6.72 

0.00 

155.80 

7103 

111  310 

70.615 

169.288 

2 

111 

314 

1012.81 

-6.42 

0.00 

3U.24 

7103 

111  358 

70.616 

169.304 

2 

111 

402 

1012.66 

-7.62 

0.00 

344.23 

7103 

111  449 

70.610 

169.320 

2 

111 

455 

1012.66 

•7.56 

0.00 

344.21 

7103 

111  449 

70.610 

169.320 

2 

111 

540 

1012.88 

-8.80 

0.00 

355.45 

7103 

111  629 

70.617 

169.288 

3 

111 

632 

1012.75 

-9.86 

0.00 

344.22 

7103 

111  811 

70.614 

169.288 

3 

111 

816 

1012.75 

•10.76 

0.50 

8.21 

7103 

111  953 

70.597 

169.258 

1 

111 

953 

1012.66 

-10.98 

0.50 

13.79 

7103 

111  953 

70.597 

169.258 

1 

1111053 

1012.75 

-11.12 

1.50 

355.53 

7103 

1111238 

70.624 

169.305 

2 

1111241 

1012.53 

-11.26 

1.00 

340.03 

7103 

1111420 

70.619 

169.291 

3 

1111426 

1012.66 

-11.36 

0.25 

2.51 

7103 

1111422 

70.619 

169.294 

2 

1111608 

1012.53 

-10.90 

1.00 

355.49 

7103 

1111648 

70.620 

169.292 

2 

1111647 

1012.59 

-10.92 

1.00 

349.86 

7103 

1111743 

70.619 

169.288 

3 

1111749 

1012.53 

-10.60 

1.50 

338.62 

7103 

1111830 

70.619 

169.290 

2 

1111835 

1012.66 

•9.90 

1.50 

338.62 

7103 

1111923 

70.619 

169.287 

2 

1111926 

1012.75 

-9.52 

1.75 

351.27 

7103 

1111923 

70.619 

169.287 

2 

1112017 

1012.66 

-9.14 

2.00 

351.28 

7103 

1112102 

70.616 

169.285 

2 

1112107 

1012.81 

-8.40 

2.25 

348.46 

7103 

1112152 

70.617 

169.290 

3 

1112156 

1012.88 

•8.06 

2.25 

345.65 

7103 

1112241 

70.614 

169.286 

3 

1112243 

1012.88 

-8.04 

2.50 

337.21 

522 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIM 

MESS 

AIR  T 

w  wn 

W  OIR 

7103 

1112331 

70.617 

169.294 

2 

1112335 

1012.59 

-7.94 

2.50 

338.62 

7103 

1112331 

70.617 

169.294 

2 

112 

26 

1012.59 

-8.14 

3.00 

335.80 

7103 

112 

109 

70.613 

169.290 

2 

112 

114 

1012.81 

-8.20 

3.00 

325.96 

7103 

112 

204 

70.615 

169.292 

3 

112 

208 

1012.66 

-8.30 

2.75 

323.15 

7103 

112 

248 

70.614 

169.296 

3 

112 

253 

1012.75 

-8.30 

3.00 

330.17 

7103 

112 

345 

70.619 

169.297 

2 

112 

350 

1012.81 

-8.58 

2.75 

331.58 

7103 

112 

429 

70.612 

169.305 

2 

112 

432 

1013.09 

-8.86 

2.00 

317.51 

7103 

112 

529 

70.595 

169.326 

1 

112 

529 

1013.03 

-9.20 

1.75 

303.43 

7103 

112 

606 

70.614 

169.294 

2 

112 

605 

1012.97 

-9.50 

2.00 

293.59 

7103 

112 

932 

70.607 

169.306 

1 

112 

934 

1013.97 

-11.02 

2.75 

269.77 

7103 

1121227 

70.615 

169.289 

2 

1121226 

1014.84 

-11.80 

3.00 

248.61 

7103 

112U09 

70.614 

169.301 

2 

1121408 

1015.63 

-12.24 

3.50 

240.17 

7103 

1121409 

70.614 

169.301 

2 

1121553 

1016.06 

-12.30 

3.50 

240.16 

7103 

1121628 

70.612 

169.307 

1 

1121629 

1016.22 

-12.22 

3.50 

234.53 

7103 

1121729 

70.616 

169.292 

3 

1121737 

1016.50 

-12.08 

2.50 

231.73 

7103 

1121811 

70.614 

169.297 

2 

1121810 

1016.72 

-12.02 

2.25 

220.48 

7103 

1121911 

70.615 

169.294 

3 

1121916 

1017.22 

-11.74 

2.75 

219.08 

7103 

1121951 

70.614 

169.301 

2 

1121956 

1017.38 

-11.48 

2.25 

207.82 

7103 

1122050 

70.616 

169.290 

3 

1122055 

1017.81 

-10.86 

1.75 

203.61 

7103 

1122130 

70.615 

169.289 

2 

1122135 

1018.31 

-9.50 

1.25 

171.27 

7103 

1122229 

70.615 

169.290 

3 

1122235 

1018.38 

-9.92 

2.25 

181.12 

7103 

1122310 

70.615 

169.289 

3 

1122316 

1018.91 

-9.84 

2.50 

190.96 

7103 

113 

8 

70.614 

169.297 

2 

113 

10 

1018.97 

-9.74 

2.25 

190.95 

7103 

113 

48 

70.616 

169.287 

3 

113 

53 

1019.25 

-10.20 

3.25 

176.89 

7103 

113 

150 

70.618 

169.279 

3 

113 

156 

1019.31 

-10.96 

3.00 

183.94 

7103 

113 

227 

70.616 

169.288 

3 

113 

226 

1019.69 

-11.42 

2.75 

176.90 

7103 

113 

334 

70.622 

169.285 

2 

113 

335 

1020.34 

-11.30 

2.25 

189.56 

7103 

113 

408 

70.616 

169.296 

2 

113 

407 

1020.56 

-11.06 

1.75 

178.30 

7103 

113 

408 

70.616 

169.296 

2 

113 

516 

1020.91 

-15.46 

1.50 

224.70 

7103 

113 

546 

70.624 

169.270 

2 

113 

550 

1021.06 

-16.26 

1.50 

213.47 

7103 

113 

910 

70.624 

169.229 

1 

113 

913 

1023.00 

-21.76 

1.25 

172.80 

7103 

1131214 

70.619 

169.277 

2 

1131217 

1023.88 

-24.22 

0.50 

127.73 

7103 

1131357 

70.621 

169.276 

3 

1131356 

1024.59 

-25.66 

0.00 

160.04 

7103 

1131539 

70.621 

169.277 

2 

11315U 

1025.47 

-25.50 

0.00 

344.26 

7103 

1131606 

70.616 

169.260 

1 

1131605 

1025.41 

-24.66 

0.00 

342.86 

7103 

1131719 

70.627 

169.292 

2 

1131725 

1026.13 

-24.06 

0.00 

342.85 

7103 

1131747 

70.622 

169.263 

1 

1131750 

1025.84 

-23.38 

0.00 

344.26 

7103 

1131859 

70.627 

169.282 

2 

1131904 

1026.56 

-20.48 

0.75 

10.98 

7103 

1131929 

70.624 

169.265 

1 

1131934 

1026.72 

-20.18 

0.75 

352.70 

7103 

1132038 

70.628 

169.280 

1 

1132043 

1027.06 

-17.66 

1.00 

338.64 

7103 

1132109 

70.630 

169.295 

2 

1132116 

1027.22 

-15.02 

0.75 

310.49 

7103 

1132218 

70.625 

169.272 

3 

1132223 

1027.50 

-15.00 

0.75 

313.31 

7103 

1132248 

70.625 

169.268 

3 

1132253 

1027.66 

•15.72 

1.50 

296.45 

7103 

1132359 

70.628 

1a9.27D 

2 

114 

4 

1028.44 

-12.88 

1.75 

334.42 

7103 

114 

29 

70.627 

169.276 

1 

114 

32 

1028.22 

-12.40 

1.75 

5.36 

7103 

114 

139 

70.629 

169.263 

3 

114 

143 

1028.75 

-12.28 

2.00 

347.08 

7103 

114 

206 

70.627 

169.268 

3 

114 

207 

1028.66 

-11.88 

1.75 

342.87 

7103 

114 

321 

70.630 

169.261 

3 

114 

326 

1029.03 

-12.40 

2.00 

355.52 

7103 

114 

345 

70.627 

169.270 

3 

114 

350 

1029.16 

-12.34 

1.75 

345.68 

7103 

114 

504 

70.637 

169.255 

1 

114 

507 

1029.47 

-13.12 

2.25 

328.81 

7103 

114 

504 

70.637 

169.255 

1 

114 

532 

1029.59 

-13.46 

2.00 

327.41 

523 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONO 

QUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

U  SRO 

U  DIR 

7103 

1U  706 

70.629 

169.259 

1 

114  709 

1030.03 

•13.98 

2.00 

327.41 

7103 

1U  MO 

70.628 

169.256 

3 

114  852 

1030.53 

-14.40 

2.00 

320.43 

7103 

1U1202 

70.616 

169.272 

1 

1141201 

1031.50 

•14.56 

2.00 

317.55 

7103 

1141365 

70.628 

169.266 

2 

1141348 

1032.22 

-15.94 

2.00 

295.05 

7103 

1141527 

70.627 

169.268 

2 

1141527 

1032.28 

-15.56 

1.75 

297.86 

7103 

1141527 

70.627 

169.268 

2 

1141545 

1032.44 

-15.48 

1.75 

307.71 

7103 

1141706 

70.627 

169.266 

2 

114171S 

1032.56 

•14.70 

1.00 

309.11 

7103 

1141727 

70.627 

169.257 

2 

1141727 

1032.56 

-14.70 

1.00 

309.12 

71(» 

1141847 

70.628 

169.268 

3 

1141852 

1032.78 

-13.26 

1.50 

325.99 

7103 

1141909 

70.627 

169.260 

3 

1141913 

1032.94 

•12.48 

1.00 

321.77 

7103 

1142026 

70.628 

169.272 

2 

1142027 

1032.94 

-8.70 

0.75 

10.99 

7103 

11420^ 

70.628 

169.272 

2 

1142054 

1032.84 

-9.92 

1.25 

27.86 

7103 

1142206 

70.626 

169.270 

3 

1142212 

1033.16 

-9.14 

0.75 

32.08 

7103 

1142227 

70.629 

169.261 

3 

1142233 

1033.28 

•9.92 

1.75 

54.58 

7103 

1142346 

70.627 

169.273 

2 

1142352 

1033.00 

•10.30 

2.50 

60.21 

7103 

115  126 

70.629 

169.260 

2 

115  127 

1032.78 

•9.68 

2.00 

81.30 

7103 

115  145 

70.627 

169.269 

3 

115  149 

1032.50 

•9.68 

2.00 

82.71 

7103 

115  308 

70.628 

169.268 

3 

115  313 

1032.50 

-9.78 

1.50 

79.89 

7103 

115  324 

70.627 

169.275 

3 

115  327 

1032.50 

-9.78 

1.50 

79.89 

7103 

115  451 

70.652 

169.314 

2 

115  452 

1032.22 

-11.68 

2.25 

93.92 

7103 

115  451 

70.652 

169.314 

2 

115  510 

1032.28 

-12.76 

2.00 

92.49 

7103 

115  645 

70.630 

169.260 

2 

115  651 

1031.91 

•15.32 

2.25 

99.56 

7103 

115  827 

70.625 

169.281 

2 

115  827 

1031.13 

-15.22 

3.00 

93.95 

7103 

115  827 

70.625 

169.281 

2 

1151012 

1030.25 

•12.56 

4.50 

95.35 

7103 

115  827 

70.625 

169.281 

2 

1151152 

1029.47 

-12.52 

5.25 

95.35 

7103 

1151333 

70.638 

169.294 

2 

1151336 

1028.09 

-11.98 

6.50 

92.52 

7103 

1151515 

70.643 

169.317 

2 

1151519 

1027.50 

-11.40 

6.25 

95.31 

7103 

1151657 

70.646 

169.325 

2 

1151657 

1026.34 

•10.14 

7.00 

93.89 

7103 

1151705 

70.655 

169.344 

2 

1151709 

1026.00 

-9.48 

6.50 

99.50 

7103 

1151835 

70.654 

169.340 

3 

1151840 

1025.25 

•8.02 

7.00 

109.33 

7103 

1151848 

70.655 

169.338 

3 

1151852 

1025.25 

•8.02 

7.00 

109.33 

7103 

1152014 

70.657 

169.347 

3 

1152019 

1024.09 

-7.28 

6.50 

112.14 

7103 

1152014 

70.657 

169.347 

3 

1152033 

1023.88 

-7.10 

6.00 

116.35 

7103 

1152154 

70.666 

169.356 

3 

1152157 

1023.16 

-6.48 

6.50 

119.16 

7103 

1152209 

70.667 

169.354 

3 

1152212 

1022.88 

•6.52 

6.50 

116.34 

7103 

1152334 

70.672 

169.369 

2 

1152339 

1022.22 

-6.02 

6.00 

116.34 

7103 

1152345 

70.674 

169.363 

3 

1152349 

1022.22 

-6.02 

6.00 

116.33 

7103 

116  115 

70.679 

169.361 

2 

116  116 

1021.22 

-5.72 

6.25 

114.93 

7103 

116  124 

70.678 

169.370 

3 

116  127 

1021.22 

-5.72 

6.25 

114.K 

7103 

116  256 

70.680 

169.366 

2 

116  257 

1020.41 

-5.38 

6.00 

114.92 

7103 

116  303 

70.680 

169.377 

3 

116  309 

1019.97 

-5.50 

6.00 

109.29 

7103 

116  439 

70.689 

169.389 

1 

116  442 

1019.63 

-5.52 

5.50 

100.84 

7103 

116  443 

70.678 

169.393 

2 

116  a5 

1019.63 

-5.52 

5.50 

100.83 

7103 

116  623 

70.682 

169.371 

3 

116  627 

1019.31 

-5.42 

5.00 

89.59 

7103 

116  806 

70.679 

169.377 

3 

116  810 

1019.69 

-7.16 

3.50 

54.51 

7103 

116  948 

70.690 

169.310 

1 

116  949 

1020.34 

-7.38 

5.25 

61.52 

7103 

1161136 

70.694 

169.401 

1 

1161139 

1021.22 

-8.76 

5.25 

55.87 

7103 

1161321 

70.676 

169.372 

2 

1161325 

1021.94 

-9.46 

4.00 

43.18 

7103 

1161500 

70.678 

169.373 

2 

1161506 

1022.78 

•9.40 

4.25 

57.26 

7103 

1161645 

70.676 

169.370 

2 

1161649 

1023.47 

-9.86 

3.50 

U.60 

7103 

1161642 

70.677 

169.381 

2 

1161646 

1023.47 

-9.86 

3.50 

U.60 

524 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

1086 

OUM. 

MTTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

U  DIR 

7105 

1161825 

70.675 

169.380 

3 

1161827 

1023.88 

-12.12 

3.25 

53.03 

7105 

1161823 

70.675 

169.375 

3 

1161827 

1023.88 

-12.12 

3.25 

53.03 

7103 

1162004 

70.674 

169.382 

3 

1162007 

1023.88 

-11.76 

4.00 

57.25 

7103 

1162007 

70.676 

169.389 

2 

1162012 

1023.88 

-11.76 

4.00 

57.24 

7103 

1162141 

70.672 

169.376 

3 

1162146 

1024.97 

-10.74 

4.00 

47.40 

7103 

1162148 

70.674 

169.376 

2 

1162151 

1024.97 

-10.74 

4.00 

47.41 

7103 

1162323 

70.674 

169.385 

3 

1162327 

1025.25 

-10.36 

4.50 

57.25 

7103 

1162325 

70.674 

169.383 

3 

1162327 

1025.25 

-10.36 

4.50 

57.24 

7103 

117  103 

70.675 

169.375 

2 

117 

109 

1025.25 

-9.92 

4.00 

64.28 

7103 

117  103 

70.675 

169.378 

2 

117 

109 

1025.25 

-9.92 

4.00 

64.29 

7103 

117  244 

70.676 

169.378 

3 

117 

249 

1025.53 

-9.84 

4.00 

65.69 

7103 

117  242 

70.672 

169.383 

2 

117 

248 

1025.53 

-9.84 

4.00 

65.69 

7103 

117  422 

70.672 

169.391 

2 

117  425 

1025.75 

-9.78 

3.50 

69.90 

7103 

117  427 

70.676 

169.383 

2 

117  427 

1025.75 

-9.78 

3.50 

69.90 

7103 

117  603 

70.675 

169.374 

2 

117  609 

1025.75 

-10.94 

2.50 

64.28 

7103 

117  744 

70.673 

169.377 

3 

117 

749 

1025.84 

-13.26 

2.25 

60.07 

7103 

117  925 

70.665 

169.388 

1 

117 

«7 

1026.28 

-15.22 

2.25 

55.90 

7103 

1171124 

70.663 

169.347 

1 

1171127 

1026.34 

-15.06 

2.75 

67.11 

7103 

1171309 

70.673 

169.372 

2 

1171313 

1026.13 

-15.60 

2.75 

64.31 

7103 

1171451 

70.670 

169.386 

2 

1171454 

1026.06 

-16.74 

2.50 

48.81 

7103 

1171621 

70.649 

169.373 

1 

1171624 

1025.91 

-17.42 

1.75 

38.97 

7103 

1171632 

70.665 

169.369 

2 

1171637 

1025.91 

-16.66 

1.25 

30.54 

7103 

1171804 

70.668 

169.378 

3 

1171807 

1026.22 

•14.80 

2.50 

47.41 

7103 

1171811 

70.669 

169.383 

2 

1171815 

1026.22 

•14.80 

2.50 

47.40 

7103 

1171945 

70.668 

169.391 

2 

1171951 

1025.91 

-14.28 

4.00 

50.21 

7103 

1171951 

70.668 

169.388 

3 

1171957 

1025.91 

-14.28 

4.00 

50.21 

7103 

1172125 

70.667 

169.386 

2 

1172124 

1026.34 

-13.44 

4.25 

58.65 

7103 

1172131 

70.668 

169.389 

3 

1172136 

1026.22 

•13.06 

4.25 

57.24 

7103 

1172304 

70.665 

169.391 

3 

1172309 

1026.34 

-13.30 

4.25 

51.61 

7103 

1172310 

70.666 

169.392 

3 

1172316 

1026.34 

-13.30 

4.25 

51.61 

7103 

118  43 

70.667 

169.392 

3 

118 

48 

1026.28 

-13.44 

4.50 

60.05 

7103 

118  43 

70.667 

169.392 

3 

118 

57 

1026.28 

-13.U 

4.50 

60.05 

7103 

118  222 

70.667 

169.395 

3 

118 

227 

1026.34 

-13.20 

3.75 

50.20 

7103 

118  ^3 

70.668 

169.385 

3 

118 

237 

1026.28 

-13.26 

4.50 

54.42 

7103 

118  401 

70.664 

169.402 

2 

118 

406 

1026.06 

-13.92 

4.50 

55.83 

7103 

118  415 

70.668 

169.383 

3 

118 

419 

1026.06 

-13.92 

4.50 

55.83 

7103 

118  542 

70.670 

169.377 

2 

118 

548 

1026.00 

•14.66 

3.50 

57.25 

71(» 

118  722 

70.668 

169.388 

2 

118  727 

1026.06 

-16.26 

3.50 

60.06 

7103 

118  904 

70.661 

169.386 

1 

118  907 

1026.06 

-17.84 

3.25 

65.73 

7103 

1181256 

70.665 

169.393 

2 

1181257 

1025.25 

•19.24 

3.50 

69.89 

7103 

1181439 

70.666 

169.394 

3 

1181443 

1025.41 

-20.12 

2.75 

64.26 

7103 

1181559 

70.667 

169.386 

1 

1181601 

1025.03 

-19.94 

3.50 

64.27 

7103 

1181559 

70.667 

169.386 

1 

1181625 

1025.03 

-19.94 

3.50 

64.27 

7103 

1181743 

70.664 

169.391 

3 

1181746 

1025.03 

•18.68 

3.00 

61.46 

7103 

1181758 

70.668 

169.393 

3 

1181804 

1024.59 

-18.42 

3.25 

64.27 

7103 

1181923 

70.667 

169.382 

2 

1181921 

1024.09 

-17.36 

3.50 

62.86 

7103 

1181939 

70.669 

169.396 

3 

1181943 

1023.97 

-16.54 

3.75 

72.71 

7103 

1182103 

70.668 

169.399 

2 

1182109 

1023.59 

-15.14 

3.75 

64.26 

7103 

1182119 

70.670 

169.402 

2 

1182124 

1023.59 

-15.14 

3.75 

64.25 

7103 

1182243 

70.668 

169.403 

3 

1182248 

1023.31 

-13.82 

4.00 

64.25 

7103 

1182258 

70.670 

169.405 

3 

1182304 

1022.94 

-13.54 

4.50 

67.06 

525 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONG 

DUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  $P0 

U  DIB 

7103 

119 

22 

70.671 

169.401 

2 

119 

27 

1022.72 

-12.82 

5.00 

69.88 

7103 

119 

22 

70.671 

169.401 

2 

119 

39 

1022.16 

•12.60 

4.50 

a.47 

7103 

119 

201 

70.673 

169.409 

3 

119 

206 

1021.72 

•12.20 

4.50 

69.87 

7103 

119 

220 

70.674 

169.396 

3 

119 

225 

1021.72 

-12.20 

4.50 

69.88 

7103 

119 

340 

70.672 

169.412 

3 

119 

3a 

1021.28 

-12.04 

3.50 

67.06 

7103 

119 

404 

70.672 

169.401 

2 

119 

406 

1021.06 

•12.62 

3.50 

67.06 

7103 

119 

404 

70.672 

169.401 

2 

119 

525 

1020.34 

-12.98 

4.50 

74.10 

7103 

119 

404 

70.672 

169.401 

2 

119 

5a 

1020.41 

-12.a 

4.50 

74.10 

7103 

119 

659 

70.677 

169.404 

3 

119 

706 

1019.a 

-13.38 

4.00 

83.94 

7103 

119 

843 

70.678 

169.398 

3 

119 

8a 

1019.31 

-i3.a 

3.25 

95.29 

7103 

1191244 

70.671 

169.404 

2 

11912a 

1017.75 

-13.94 

0.25 

82.53 

7103 

1191427 

70.673 

169.392 

3 

1191425 

1017.a 

-i3.a 

0.00 

3a.io 

7103 

1191427 

70.673 

169.392 

3 

1191536 

1017.00 

-13.32 

0.50 

285.05 

7103 

1191427 

70.673 

169.392 

3 

1191613 

1016.78 

-13.00 

0.00 

275.20 

7103 

1191720 

70.673 

169.380 

2 

1191724 

1016.78 

•12.M 

1.00 

2a.77 

7103 

1191746 

70.671 

169.388 

3 

1191752 

1016.88 

-12.56 

1.50 

272.a 

7103 

1191902 

70.666 

169.382 

3 

1191906 

1016.a 

-10.72 

0.00 

272. a 

7103 

1191928 

70.669 

169.380 

3 

1191933 

1016.94 

-11.50 

1.25 

255.53 

7103 

1191928 

70.669 

169.380 

3 

1192045 

1016.94 

-11.10 

1.75 

256.94 

7103 

1192107 

70.665 

169.377 

3 

1192112 

1017.16 

-11.08 

2.00 

278.03 

7103 

1192221 

70.661 

169.372 

3 

1192225 

1017.28 

-9.98 

2.25 

286.a 

7103 

1192246 

70.661 

169.371 

3 

1192252 

1017.50 

-9.90 

2.75 

294.92 

7103 

120 

1 

70.656 

169.371 

3 

120 

4 

1017.59 

-9.38 

3.00 

299.14 

7103 

120 

1 

70.656 

169.371 

3 

120 

33 

1017.a 

-9.36 

3,75 

294.92 

7103 

120 

140 

70.651 

169.3a 

3 

120 

145 

1018.03 

-9.32 

4.25 

308.98 

7103 

120 

208 

70.651 

169.361 

3 

120 

207 

1018.25 

-9.40 

4.50 

311.80 

7103 

120 

319 

70.646 

169.359 

3 

120 

324 

1018.81 

-9.62 

4.50 

317.43 

7103 

120 

350 

70.6a 

169.355 

3 

120 

355 

1019.09 

•10.34 

5.25 

325.87 

7103 

120 

350 

70.6a 

169.355 

3 

120 

501 

1020.34 

-12.06 

4.00 

323.06 

7103 

120 

350 

70.6a 

169.355 

3 

120 

533 

1020.50 

-12.70 

4.25 

324.47 

7103 

120 

821 

70.626 

169.335 

2 

120 

825 

1022.22 

-16.a 

4.00 

323.20 

7103 

120 

821 

70.626 

169.335 

2 

1201003 

1023.81 

-17.42 

3.50 

339.96 

7103 

1201231 

70.622 

169.354 

3 

1201234 

1025.13 

-17.56 

4.25 

341.36 

7103 

1201415 

70.621 

169.3a 

3 

1201419 

1025.75 

-21.10 

2.50 

307.60 

7103 

1201415 

70.621 

169.3a 

3 

1201555 

1026.41 

-22.a 

2.25 

303.39 

7103 

1201658 

70.618 

169.324 

1 

1201701 

1026.13 

-22.06 

1.50 

307.62 

7103 

1201736 

70.617 

169.334 

2 

1201742 

1026.06 

-21.52 

2.00 

311.85 

7103 

1201842 

70.611 

169.320 

1 

1201M5 

1026.34 

-20.M 

2.75 

316.07 

7103 

1201842 

70.611 

169.320 

1 

1202027 

1026.13 

-19.52 

2.50 

311.86 

7103 

1202055 

70.611 

169.317 

3 

1202057 

1026.28 

-19.00 

2.50 

299.20 

7103 

1202201 

70.607 

169.316 

3 

1202206 

1026.06 

•17.82 

3.00 

302.02 

7103 

1202234 

70.606 

169.311 

3 

12022a 

1026.00 

-17.a 

3.00 

304.83 

7103 

1202340 

70.603 

169.310 

3 

1202345 

1025.75 

•16.92 

3.00 

297.81 

7103 

121 

13 

70.602 

169.311 

2 

121 

21 

1025.41 

-16.58 

2.75 

294.99 

7103 

121 

119 

70.600 

169.302 

3 

121 

124 

1025.19 

-16.10 

2.75 

285.16 

7103 

121 

156 

70.601 

169.298 

3 

121 

157 

1024.75 

-16.18 

2.50 

289.38 

7103 

121 

257 

70.599 

169.292 

3 

121 

257 

1024.31 

-15.88 

3.00 

275.33 

7103 

121 

338 

70.600 

169.279 

3 

121 

342 

1023.75 

-15.86 

2.75 

271,12 

7103 

121 

436 

70.594 

169.292 

2 

121 

ai 

1023.09 

-15.76 

2.00 

258.a 

7103 

121 

436 

70.594 

169.292 

2 

121 

521 

1023.88 

•16.08 

1.75 

254.24 

7103 

121 

618 

70.596 

169.249 

2 

121 

624 

1021  .a 

-17.60 

1.75 

224.73 

526 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

OUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

W  SPO 

W  DIR 

7103 

121 

759 

70.595 

169.240 

3 

121 

757 

1020.84 

•20.32 

2.00 

219.14 

7103 

121 

759 

70.595 

169.240 

3 

121 

803 

1020.72 

-20.66 

2.25 

226.28 

7103 

121 

759 

70.595 

169.240 

3 

121 

942 

1019.53 

-21.72 

2.50 

233.21 

7103 

1211219 

70.600 

169.225 

2 

1211^ 

1018.03 

-17.06 

4.25 

269.78 

7103 

1211400 

70.593 

169.223 

2 

1211403 

1016.34 

•16.90 

5.00 

288.07 

7103 

1211544 

70.592 

169.222 

2 

1211550 

1016.16 

-17.84 

5.00 

300.73 

7103 

1211637 

70.588 

169.212 

2 

1211635 

1016.00 

-18.14 

4.50 

310.58 

7103 

1211723 

70.590 

169.209 

3 

1211727 

1015.94 

-18.16 

3.50 

310.59 

7103 

1211818 

70.589 

169.201 

2 

1211821 

1015.78 

-17.78 

3.50 

289.51 

7103 

1211904 

70.589 

169.208 

3 

1211908 

1016.00 

-17.48 

5.00 

293.73 

7103 

1212000 

70.583 

169.198 

2 

1212005 

1015.84 

-16.92 

5.25 

307.79 

7103 

1212044 

70.583 

169.200 

3 

1212048 

1015.72 

•16.50 

4.50 

309.20 

7103 

1212139 

70.580 

169.197 

2 

1212145 

1016.06 

-16.14 

4.75 

302.17 

7103 

1212221 

70.578 

169.194 

3 

1212224 

1016.22 

-16.04 

4.50 

304.99 

7103 

1212319 

70.575 

169.200 

3 

1212324 

1016.28 

•15.82 

4.50 

307.80 

7103 

122 

3 

70.576 

169.194 

2 

122 

9 

1016.66 

-15.U 

5.00 

320.45 

7103 

122 

144 

70.571 

169.191 

3 

122 

150 

1016.56 

-15.46 

5.50 

328.90 

7103 

122 

237 

70.567 

169.198 

3 

122 

241 

1017.00 

-15.52 

5.25 

327.49 

7103 

122 

3<6 

70.568 

169.188 

3 

122 

327 

1017.00 

-15.36 

5.00 

328.90 

7103 

122 

417 

70.565 

169.195 

2 

122 

421 

1017.28 

-15.34 

5.25 

320.46 

7103 

122 

510 

70.563 

169.186 

1 

122 

512 

1017.22 

-15.64 

5.50 

333.12 

7103 

122 

556 

70.562 

169.181 

2 

122 

557 

1017.66 

-15.60 

5.25 

334.53 

7103 

122 

737 

70.557 

169.174 

2 

122 

742 

1018.91 

-17.90 

5.50 

323.29 

527 


y  wo  U  DIR 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

7105 

61 

730 

70.751 

148.133 

7105 

61 

730 

70.751 

148.133 

7105 

6110(8 

70.748 

148.137 

7105 

611251 

70.749 

148.135 

7105 

61 1412 

70.746 

148.135 

7105 

6114£1 

70.746 

148.121 

7105 

611555 

70.745 

148.130 

7105 

611606 

70.7U 

148.150 

7105 

611735 

70.745 

148.128 

7105 

611748 

70.746 

148.152 

7105 

611913 

70.740 

148.130 

7105 

611930 

70.743 

148.119 

7105 

612052 

70.741 

148.134 

7105 

612110 

70.745 

148.130 

7105 

612233 

70.742 

148.137 

7105 

612248 

70.749 

148.126 

7105 

62 

13 

70.744 

148.124 

7105 

62 

27 

70.741 

148.138 

7105 

62 

154 

70.741 

148.122 

7105 

62 

206 

70.742 

148.135 

7105 

62 

339 

70.756 

148.140 

7105 

62 

339 

70.756 

148.140 

7105 

62 

527 

70.742 

148.135 

7105 

62 

706 

70.738 

148.134 

7105 

62 

851 

70.731 

148.187 

7105 

62 

851 

70.731 

148.187 

7105 

621036 

70.756 

148.149 

7105 

621221 

70.748 

148.147 

7105 

621402 

70.745 

148.135 

7105 

621543 

70.743 

148.129 

7105 

621546 

70.749 

148.101 

7105 

621721 

70.747 

148.136 

7105 

621729 

70.7U 

148.158 

7105 

621904 

70.744 

148.135 

7105 

621904 

70.744 

148.135 

7105 

622040 

70.742 

148.137 

7105 

622049 

70.743 

148.140 

7105 

622227 

70.746 

148.141 

7105 

622222 

70.745 

148.143 

7105 

63 

6 

70.749 

148.143 

7105 

63 

2 

70.749 

148.130 

7105 

63 

145 

70.747 

148.141 

7105 

63 

143 

70.748 

148.123 

7105 

63 

326 

70.751 

148.131 

7105 

63 

326 

70.751 

148.131 

7105 

63 

506 

70.751 

148.134 

7105 

63 

506 

70.751 

148.134 

7105 

63 

644 

70.745 

148.127 

7105 

63 

829 

70.756 

148.112 

7105 

631024 

70.758 

148.113 

7105 

631209 

70.742 

148.134 

DUAL 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

2 

61 

906 

1013.59 

9.30 

2 

61 

913 

1013.94 

9.30 

2 

611054 

1014.25 

9.30 

2 

611236 

1014.75 

9.30 

2 

611419 

1015.25 

9.30 

1 

611425 

1015.25 

9.30 

3 

611600 

1015.50 

9.30 

2 

611610 

1015.50 

9.30 

2 

611739 

1015.50 

9.30 

2 

611752 

1015.41 

9.30 

2 

611919 

1016.06 

9.30 

2 

6119S4 

1016.06 

9.30 

2 

612055 

1016.U 

9.30 

3 

612110 

1016.44 

9.30 

2 

612239 

1017.00 

9.30 

2 

612254 

1017.25 

9.30 

3 

62 

18 

1016.88 

9.30 

2 

62 

33 

1016.88 

9.30 

3 

62 

200 

1017.16 

9.30 

2 

62 

210 

1017.16 

9.30 

2 

62 

340 

1025.59 

9.30 

2 

62 

351 

1017.47 

9.30 

3 

62 

531 

1018.03 

9.30 

3 

62 

709 

1018.53 

9.30 

1 

62 

851 

1018.91 

9.30 

1 

62 

852 

1018.91 

9.30 

1 

621040 

1019.44 

9.80 

2 

621225 

1019.34 

9.30 

2 

621406 

1019.22 

9.30 

2 

621548 

1019.72 

9.30 

2 

621549 

1019.72 

9.30 

2 

621722 

1019.94 

9.30 

2 

621733 

1019.94 

9.30 

1 

621906 

1020.44 

9.30 

1 

621910 

1020.44 

9.30 

2 

622040 

1020.88 

9.30 

2 

622054 

1020.97 

9.30 

2 

622233 

1021.47 

9.30 

2 

622227 

1021.47 

9.30 

2 

63 

10 

1021.75 

9.30 

2 

63 

6 

1021.75 

9.30 

2 

63 

151 

1022.72 

9.30 

3 

63 

148 

1022.72 

9.30 

2 

63 

330 

1022.72 

9.30 

2 

63 

330 

1022.72 

9.30 

2 

63 

510 

1023.22 

9.30 

2 

63 

510 

1023.22 

9.30 

3 

63 

651 

1024.16 

9.30 

2 

63 

833 

1024.31 

9.30 

2 

631025 

1024.75 

9.30 

2 

631210 

1025.13 

9.30 

528 


W  SPO 


W  OIR 


RUOT 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

7105 

631350 

70.744 

148.149 

7105 

631350 

70.744 

148.149 

7105 

631524 

70.751 

148.136 

7105 

631531 

70.742 

148.143 

7105 

631707 

70.741 

148.149 

7105 

631711 

70.742 

148.140 

7105 

631849 

70.747 

148.160 

7105 

631849 

70.745 

148.147 

7105 

6320^ 

70.741 

148.136 

7105 

632(KZ8 

70.750 

148.154 

7105 

632207 

70.741 

148.138 

7105 

632209 

70.750 

148.147 

7105 

632347 

70.742 

148.155 

7105 

632349 

70.753 

148.133 

7105 

64  124 

70.747 

148.147 

7105 

64  131 

70.746 

148.128 

7105 

64  304 

70.746 

148.155 

7105 

64  313 

70.745 

148.127 

7105 

64  443 

70.750 

148.133 

7105 

64  443 

70  V50 

148.133 

7105 

64  623 

70.751 

148.141 

7105 

64  807 

70.748 

148.133 

7105 

641013 

70.774 

148.156 

7105 

641153 

70.745 

148.137 

7105 

641338 

70.745 

148.142 

7105 

641502 

70.757 

148.161 

7105 

641520 

70.745 

148.135 

7105 

641646 

70.744 

148.117 

7105 

641700 

70.743 

148.135 

7105 

641827 

70.742 

148.134 

7105 

641838 

70.739 

148.133 

7105 

642007 

70.739 

148.123 

7105 

642017 

70.743 

148.121 

7105 

642146 

70.735 

148.124 

7105 

642157 

70.743 

148.127 

7105 

642326 

70.739 

148.135 

7105 

642338 

70.746 

148.120 

7105 

65  103 

70.743 

148.131 

7105 

65  119 

70.747 

148.113 

7105 

65  242 

70.740 

148.139 

7105 

65  301 

70.749 

148.117 

7105 

65  423 

70.746 

148.113 

7105 

65  423 

70.746 

148.113 

7105 

65  603 

70.745 

148.116 

7105 

65  745 

70.734 

148.126 

7105 

65  745 

70.734 

148.126 

7105 

65  959 

70,743 

148.032 

7105 

651ia 

70.738 

148.141 

7105 

651326 

70.741 

148.124 

7105 

651440 

70.761 

148.136 

7105 

651507 

70.738 

148.112 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

2 

631340 

1025.50 

9.30 

2 

631355 

1025.50 

9.30 

2 

631527 

1026.06 

9.30 

2 

631536 

1026.06 

9.30 

2 

631710 

1026.34 

9.30 

3 

631710 

1026.34 

9.30 

2 

631852 

1026.78 

9.30 

2 

631855 

1026.78 

9.30 

3 

632033 

1027.16 

9.30 

2 

632034 

1027.16 

9.30 

3 

632210 

1027.31 

9.30 

2 

632210 

1027.31 

9.30 

2 

632351 

1027.69 

9.30 

2 

632355 

1027.69 

9.30 

3 

64  128 

1027.75 

9.30 

3 

64  136 

1027.75 

9.30 

2 

64  309 

1027.75 

9.30 

1 

64  316 

1028.03 

9.30 

2 

64  449 

1028.09 

9.30 

2 

64  458 

1028.09 

9.30 

3 

64  628 

1027.97 

9.30 

2 

64  810 

1028.19 

9.30 

1 

641015 

1028.53 

9.30 

2 

641159 

1028.19 

9.30 

2 

641341 

1028.31 

9.30 

2 

641506 

1028.41 

9.30 

2 

641524 

1028.19 

9.30 

2 

641650 

1028.31 

9.30 

2 

641705 

1028.31 

9.30 

2 

641832 

1028.09 

9.30 

2 

641841 

1028.09 

9.30 

2 

642011 

1028.09 

9.30 

2 

642023 

1028.31 

9.30 

2 

642151 

1028.47 

9.30 

2 

642203 

1028.47 

9.30 

3 

642329 

1028.41 

9.30 

2 

642341 

1028.41 

9.30 

2 

65  106 

1028.41 

9.30 

3 

65  124 

1028.47 

9.30 

2 

65  245 

1028.47 

9.30 

2 

65  305 

1028.47 

9.30 

2 

65  429 

1028.53 

9.30 

2 

65  447 

1028.69 

9.30 

3 

65  609 

1029.00 

9.30 

2 

65  750 

1029.66 

9.30 

2 

65  929 

1W9.72 

9.30 

2 

65  957 

1029.50 

9.30 

2 

651148 

1029.94 

9.30 

2 

651332 

1030.28 

9.30 

2 

651U2 

1030.28 

9.30 

2 

651511 

1030.28 

9.30 

529 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

651623 

70.758 

148.142 

2 

651627 

1030.59 

9.30 

7105 

651646 

70.745 

148.131 

2 

651653 

1(00.75 

9.30 

7105 

651646 

70.745 

148.131 

2 

651738 

1030.59 

9.30 

7105 

651806 

70.742 

148.136 

2 

tf1809 

1030.88 

9.30 

7105 

651826 

70.738 

148.120 

2 

651832 

1030.97 

9.30 

7105 

651945 

70.737 

148.115 

2 

651950 

1031.31 

9.30 

7105 

652005 

70.736 

148.135 

2 

652011 

1031.31 

9.30 

7105 

652125 

70.737 

148.124 

2 

652130 

1(02.06 

9.30 

7105 

652145 

70.741 

148.127 

3 

652151 

1032.41 

9.30 

7105 

652305 

70.740 

148.130 

3 

652309 

1032.41 

9.30 

7105 

652326 

70.745 

148.114 

2 

652332 

1032.56 

9.30 

7105 

66  42 

70.740 

148.142 

2 

66  48 

1032.41 

9.30 

7105 

66  108 

70.746 

148.115 

3 

66  111 

1(02.41 

9.30 

7105 

66  221 

70.740 

148.135 

2 

66  227 

1032.84 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  253 

1033.00 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  333 

1033.00 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  408 

1033.a 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  435 

1(03.66 

9.30 

7105 

66  542 

70.744 

148.124 

3 

66  548 

1033.50 

9.30 

7105 

66  723 

70.744 

148.119 

2 

66  727 

1033.88 

9.30 

7105 

65  745 

70.734 

148.126 

2 

65  929 

1029.72 

9.30 

7105 

65  959 

70.743 

148.032 

2 

65  957 

1029.50 

9.30 

7105 

651144 

70.738 

148.141 

2 

651148 

1029.94 

9.30 

7105 

651326 

70.741 

148.124 

2 

65m2 

1030.28 

9.30 

7105 

651440 

70.761 

148.136 

2 

65ia2 

1030.28 

9.30 

7105 

651507 

70.738 

148.112 

2 

651511 

1030.28 

9,30 

7105 

651623 

70.758 

148.142 

2 

651627 

1030.59 

9.50 

7105 

651646 

70.745 

148.131 

2 

651653 

1030.75 

9.30 

7105 

651646 

70.745 

148.131 

2 

651738 

1030.59 

9.30 

7105 

651806 

70.742 

148.136 

2 

651809 

1030.88 

9.30 

7105 

651826 

70,738 

148.120 

2 

651832 

1030.97 

9.30 

7105 

651945 

70.737 

148.115 

2 

651950 

1031.31 

9.30 

7105 

652005 

70.736 

148.135 

2 

652011 

1031.31 

9.30 

7105 

652125 

70.737 

148.124 

2 

6521K 

1032.06 

9.30 

7105 

652145 

70.741 

148.127 

3 

652151 

1032.41 

9.30 

7105 

652305 

70.740 

148.130 

3 

652309 

1032.41 

9.30 

7105 

652326 

70.745 

148.114 

2 

652332 

1032.56 

9.30 

7105 

66  42 

70.740 

148.142 

2 

66  48 

1032.41 

9.30 

7105 

66  108 

70,746 

148.115 

3 

66  111 

1032.41 

9.30 

7105 

66  221 

70.740 

148.135 

2 

66  227 

1032.84 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  253 

1033.00 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  333 

1033.00 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  408 

1033.a 

9.30 

7105 

66  250 

70.742 

148.123 

2 

66  435 

1033.66 

9.30 

7105 

66  542 

70.744 

148.124 

3 

66  548 

1033.50 

9.30 

71W 

66  723 

70.7a 

148.119 

2 

66  727 

1033.88 

9.30 

7105 

66  723 

70.7a 

148.119 

2 

66  908 

1033.81 

9.30 

7105 

66  947 

70.770 

148.236 

1 

66  950 

1034.16 

9.30 

7105 

661132 

70.748 

148.072 

2 

661136 

1034.31 

9.30 

7105 

661314 

70.740 

148.126 

3 

661317 

1034.25 

9.30 

7105 

661418 

70.741 

148.169 

1 

661420 

1034.59 

9.30 

W  0!R 


S30 


W  SPO 


W  DIR 


■UOY 

LOCTIM 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

66U18 

70.741 

148.169 

1 

661500 

1034.38 

9.30 

7105 

661001 

70.744 

148.136 

2 

661606 

1034.47 

9.30 

7105 

661636 

70.735 

148.098 

3 

66iai 

1034.09 

9.30 

7105 

661762 

70.741 

148.117 

2 

661748 

1034.31 

9.30 

7105 

6618U 

70.743 

148.118 

2 

661820 

1034.53 

9.30 

7105 

661814 

70.743 

148.118 

2 

661929 

1034.38 

9.30 

7105 

661954 

70.742 

148.128 

2 

661951 

1034.38 

9.30 

7105 

662102 

70.739 

148.125 

2 

662106 

1034.31 

9.30 

7105 

662133 

70.742 

148.122 

2 

662139 

1034.53 

9.30 

7105 

662242 

70.740 

148.123 

3 

662248 

1034.81 

9.30 

7105 

662242 

70.740 

148.123 

3 

662320 

1034.91 

9.30 

7105 

67  21 

70.741 

148.134 

2 

67  27 

1034.69 

9.30 

7105 

67  56 

70.743 

148.110 

3 

67  102 

1034.38 

9.30 

7105 

67  200 

70.740 

148.136 

2 

67  206 

1034.38 

9.30 

7105 

67  237 

70.7a 

148.118 

2 

67  Z3» 

1034.25 

9.30 

7105 

67  237 

70.7a 

148.118 

2 

67  341 

1034.03 

9.30 

7105 

67  237 

70.7a 

148.118 

2 

67  423 

1033.81 

9.30 

7105 

67  520 

70.743 

148.120 

2 

67  526 

1033.a 

9.30 

7105 

67  702 

70.735 

148.122 

2 

67  705 

1033.16 

9.30 

7105 

67  702 

70.735 

148.122 

2 

67  845 

1032.56 

9.30 

7105 

67  702 

70.735 

148.122 

2 

67  nb 

1032.28 

9.30 

7105 

671118 

70.738 

148.116 

2 

671123 

1031.84 

9.30 

7105 

671302 

70.741 

148.132 

3 

671306 

1030.81 

9.30 

7105 

671355 

70.775 

148.106 

1 

671356 

1030.59 

9.30 

7105 

671355 

70.775 

148.106 

1 

671448 

1030.09 

9.30 

7105 

671540 

70.738 

148.118 

2 

671541 

1029.66 

9.30 

7105 

671624 

70.741 

148.127 

3 

671627 

1029.22 

9.50 

7105 

671723 

70.738 

148.155 

2 

671727 

1028.91 

9.30 

7105 

671802 

70.740 

148.128 

2 

671806 

1028.53 

9.30 

7105 

671802 

70.740 

148.128 

2 

671908 

1027.69 

9.30 

7105 

671942 

70.741 

148.135 

2 

671947 

1027.09 

9.30 

7105 

672044 

70.73“ 

148.128 

3 

672048 

1026.34 

9.30 

7105 

672122 

70.742 

148.116 

2 

672126 

1026.06 

9.30 

7105 

672222 

70.737 

148.127 

2 

672226 

1025.34 

9.30 

7105 

672222 

70.737 

148.127 

2 

672305 

1024.97 

9.30 

7105 

68  1 

70.742 

148.108 

2 

68  6 

1024.03 

9.30 

7105 

68  45 

70.745 

148.123 

3 

68  48 

1023.22 

9.30 

7105 

68  139 

70.743 

148.133 

2 

68  141 

1022.94 

9.30 

7105 

68  225 

70.7a 

148.116 

2 

68  230 

1022.19 

9.30 

7105 

68  318 

70.742 

148.139 

2 

68  324 

1021.25 

9.30 

7105 

68  409 

70.775 

148.104 

1 

68  409 

1020.75 

9.30 

7105 

68  459 

70.745 

148.114 

2 

68  505 

1019.72 

9.30 

7105 

68  642 

70.738 

148.108 

2 

68  M5 

1018.03 

9.30 

7105 

68  823 

70.757 

148.086 

1 

68  824 

1017.38 

9.30 

7105 

68  922 

70.729 

148.076 

1 

68  924 

1016.78 

9.30 

7105 

681106 

70.740 

148.134 

2 

681111 

1016.28 

9.30 

7105 

681249 

70.741 

148.127 

2 

681253 

1015.03 

9.30 

7105 

681249 

70.741 

148.127 

2 

681335 

1014.16 

9.30 

7105 

681249 

70.741 

148.127 

2 

681435 

1013.38 

9.30 

7105 

681517 

70.742 

148.130 

2 

681521 

1012.72 

9.30 

7105 

681613 

70.737 

148.120 

2 

681617 

1011.69 

9.30 

531 


KJOY 

LKTIN 

LAT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

NESS 

AIR  T 

/TD5 

681 701 

70.740 

148.128 

3 

681705 

1011.31 

9.30 

7105 

681752 

70.7U 

148.129 

3 

681756 

1010.50 

9.30 

7105 

681840 

70.742 

148.130 

2 

681847 

1009.50 

9.30 

7105 

681931 

70.742 

148.131 

2 

681937 

1009.50 

9.30 

7105 

682022 

70.742 

148.128 

2 

682026 

1008.75 

9.30 

7105 

682110 

70.744 

148.130 

2 

682109 

1008.41 

9.30 

7105 

682202 

70.741 

148.125 

1 

682205 

1007.97 

9.30 

7105 

682202 

70.741 

148.125 

1 

682248 

1006.88 

9.30 

7105 

682340 

70.738 

148.141 

2 

682341 

1006.U 

9.30 

7105 

69  31 

70.743 

148.122 

2 

69  37 

1005.25 

9.30. 

7105 

69  119 

70.741 

148.128 

2 

69  125 

1004.09 

9.30 

7105 

69  213 

70.7U 

148.119 

3 

69  219 

1003.22 

9.30 

7105 

69  258 

70.741 

148.129 

2 

69  304 

1003.00 

9.30 

7105 

69  357 

70.746 

148.132 

2 

69  401 

1002.25 

9.30 

7105 

69  438 

70.742 

148.119 

2 

69  ai 

1001.69 

9.30 

7105 

69  619 

70.741 

148.132 

2 

69  622 

1000.66 

9.30 

7105 

69  801 

70.740 

148.126 

2 

69  758 

1000.16 

9.30 

7105 

69  801 

70.740 

148.126 

2 

69  805 

1000.16 

9.30 

7105 

69  801 

70.740 

148.126 

2 

69  911 

999.81 

9.30 

7105 

691055 

70.741 

148.127 

2 

691059 

999.75 

9.30 

7105 

691238 

70.741 

148.123 

3 

691240 

999.59 

9.30 

7105 

691238 

70.741 

148.123 

3 

691425 

999.75 

9.30 

7105 

691456 

70.754 

148.126 

2 

691501 

999.75 

9.30 

7105 

691601 

70.741 

148.124 

2 

691605 

1000.06 

9.30 

7105 

691639 

70.741 

148,127 

2 

691641 

1000.00 

9.30 

7105 

691740 

70.743 

148.125 

3 

691741 

1000.06 

9.30 

7105 

691822 

70.742 

148.134 

2 

691826 

1000.16 

9.30 

7105 

691919 

70.742 

148.121 

3 

691920 

1000.50 

9.30 

7105 

692001 

70.739 

148.119 

2 

692005 

1000.66 

9.30 

7105 

692058 

70.740 

148.126 

2 

692104 

1000.59 

9.30 

7105 

692139 

70.740 

148.125 

2 

692146 

1000.81 

9.30 

7105 

692239 

70.741 

148.126 

2 

692240 

1001.09 

9.30 

7105 

692318 

70.743 

148.127 

3 

692323 

1001.31 

9.30 

7105 

70  19 

70.742 

148.119 

3 

TO  23 

1001.09 

9.30 

7105 

70  58 

70.739 

148.127 

2 

70  104 

1000.81 

9.30 

7105 

70  201 

70.741 

148.119 

3 

70  207 

1000.50 

9.30 

7105 

70  237 

70.743 

148.121 

2 

70  241 

lOOO.U 

9.30 

7105 

70  346 

70.738 

148.134 

1 

70  347 

1000.38 

9.30 

7105 

70  417 

70,743 

148.114 

2 

70  423 

1000.59 

9.30 

7105 

70  558 

70.742 

148.122 

3 

70  604 

1000.38 

9.30 

7105 

70  740 

70.742 

148.121 

2 

70  741 

999.97 

9.30 

7105 

70  740 

70.742 

148.121 

2 

70  858 

1000.16 

9.30 

7105 

701041 

70.742 

148.103 

2 

701046 

999.81 

9.30 

7105 

701225 

70.7U 

148.130 

3 

701231 

999.53 

9.30 

7105 

701407 

70.743 

148.129 

2 

701404 

999.25 

9.30 

7105 

701545 

70.741 

148.119 

2 

701550 

999.47 

9.30 

7105 

701618 

70.740 

148.133 

2 

701622 

999.75 

9.30 

7105 

701728 

70.740 

148.130 

3 

701731 

999.53 

9.30 

7105 

701758 

70.738 

148.131 

1 

701804 

999.53 

9.30 

7105 

701907 

70.741 

148.125 

3 

701911 

999.97 

9.30 

7105 

701940 

70.739 

148.118 

1 

701941 

1000.22 

9.30 

W  OIK 


532 


Buor 

LOCTIN 

LAT 

LONG 

OUAL 

OATTIN 

MESS 

AIS  T 

W  Sn  W  OIK 

710S 

702046 

70.742 

148.122 

2 

702052 

1000.66 

9.30 

7105 

702119 

70.741 

148.128 

3 

702122 

1000.75 

9.30 

7105 

702227 

70.739 

148.127 

2 

702232 

1001.19 

9.30 

7105 

702257 

70.740 

148.128 

2 

702302 

1000.88 

9.30 

7105 

71  6 

70,741 

148.122 

2 

71  11 

1001.31 

9.30 

7105 

71  37 

70.750 

148.121 

2 

71  41 

1001.19 

9.30 

7105 

71  149 

70.742 

148.121 

3 

71  153 

1001.47 

9.30 

7105 

71  214 

70.742 

148.129 

3 

71  222 

1001.25 

9.30 

7105 

71  333 

70.758 

148.129 

2 

71  334 

1001.19 

9.30 

7105 

71  333 

70.758 

148.129 

2 

71  402 

1001.03 

9.30 

7105 

71  537 

70.743 

148.129 

2 

71  541 

1001.47 

9.30 

7105 

71  718 

70.744 

148.120 

2 

71  723 

1001.91 

9.30 

7105 

71  901 

70.749 

148.152 

1 

71  844 

1001.97 

9.30 

7105 

71  901 

70.749 

148.152 

1 

71  902 

1001.97 

9.30 

7105 

711029 

70.733 

148.128 

2 

711034 

1002.34 

9.30 

7105 

711214 

70.734 

148.140 

2 

711219 

1002.72 

9.30 

7105 

711356 

70.742 

148.130 

2 

711401 

1003.16 

9.30 

7105 

711413 

70.739 

148.111 

1 

711416 

1003.38 

9.30 

7105 

711537 

70.740 

148.121 

2 

711541 

1003.88 

9.30 

7105 

711555 

70.742 

148.129 

2 

711601 

1004.00 

9.30 

7105 

711716 

70.740 

148.124 

2 

711722 

1004.31 

9.30 

7105 

711738 

70.740 

148.127 

2 

711741 

1004.31 

9.30 

7105 

711854 

70.738 

148.134 

2 

711«9 

1005,47 

9.30 

7105 

711854 

70.738 

148.134 

2 

711922 

1005.63 

9.30 

7105 

712035 

70.741 

148.137 

2 

712040 

1005.63 

9.30 

7105 

712059 

70.740 

148.126 

3 

712101 

1006.13 

9.30 

7105 

712217 

70.742 

148.131 

2 

712220 

1006.88 

9.30 

7105 

712238 

70.742 

148.126 

2 

712240 

1006.88 

9.30 

7105 

712353 

70.742 

148.123 

2 

712358 

1007.25 

9.30 

7105 

712353 

70.742 

148.123 

2 

72  20 

1007.59 

9.30 

7105 

72  138 

70.743 

148.125 

3 

72  140 

1008.03 

9.30 

7105 

72  155 

70.741 

148.128 

2 

72  201 

1008.03 

9.30 

7105 

72  320 

70.741 

148.092 

2 

72  323 

1008.75 

9.30 

7105 

72  320 

70.741 

148.092 

2 

72  338 

1008.75 

9.30 

7105 

72  320 

70.741 

148.092 

2 

72  428 

1009.22 

9.30 

7105 

72  514 

70.742 

148.123 

2 

72  505 

1009.56 

9.30 

7105 

72  514 

70.742 

148.123 

2 

72  520 

1009,72 

9.30 

7105 

72  656 

70. 7U 

148.123 

2 

72  659 

1C10.50 

9.30 

7105 

72  838 

70.731 

148.130 

1 

72  841 

1011.31 

9.30 

7105 

721017 

70.721 

148,113 

2 

721022 

1012.84 

9.30 

7105 

721202 

70.739 

148.116 

3 

721205 

1013.22 

9.30 

7105 

721343 

70.740 

148.132 

2 

721340 

1014.03 

9.30 

7105 

721525 

70.739 

148.124 

2 

721528 

1015.13 

9.30 

7105 

721534 

70.749 

148.139 

2 

721538 

1015,13 

9.30 

7105 

721705 

70.742 

148.134 

2 

721707 

1016.34 

9.30 

7105 

721717 

70.740 

148.130 

2 

721722 

1016.94 

9.30 

7105 

721843 

70.739 

148.126 

2 

721841 

1017.97 

9.30 

7105 

721843 

70.739 

148.126 

2 

721902 

1018.31 

9.30 

7105 

722023 

70.740 

148.131 

2 

722028 

1019.34 

9.30 

7105 

722037 

70.740 

148.127 

3 

722040 

1019.34 

9.30 

7105 

• 

722203 

70.742 

148.132 

2 

722208 

1020.00 

9.30 

533 

U  ffD  U  Olt 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

7105 

722217 

70.741 

148.129 

7105 

722344 

70.7U 

148.124 

7105 

722354 

70.741 

148.131 

7105 

72S54 

70.741 

148.131 

7105 

73  125 

70.743 

148.126 

7105 

73  308 

70.739 

148.125 

7105 

73  313 

70.741 

148.133 

7105 

73  313 

70.741 

148.133 

7105 

73  453 

70.743 

148.122 

7105 

73  453 

70.743 

148.122 

7105 

73  633 

70.738 

148.114 

7105 

73  818 

70.776 

148.012 

7105 

731005 

70.737 

148.135 

7105 

731147 

70.737 

148.146 

7105 

731331 

70.741 

148.128 

7105 

731511 

70.737 

148.137 

7105 

731513 

70.739 

148.121 

7105 

731654 

70.740 

148.130 

7105 

731656 

70.740 

148.127 

7105 

731831 

70.736 

148.137 

7105 

731837 

70.740 

148.130 

7105 

732011 

70.741 

148.129 

7105 

732016 

70.738 

148.123 

7105 

732156 

70.738 

148.131 

7105 

732151 

70.742 

148.130 

7105 

732333 

70.740 

148.140 

7105 

732332 

70.745 

148.120 

7105 

74  112 

70.741 

148.131 

7105 

74  113 

70.744 

148.123 

7105 

74  256 

70.745 

148.121 

7105 

74  252 

70.740 

148.140 

7105 

74  256 

70.745 

148.121 

7105 

74  432 

70.745 

148.120 

7105 

74  432 

70.745 

148.120 

7105 

74  611 

70.742 

148.125 

7105 

74  756 

70.742 

148.128 

7105 

73  818 

70.776 

148.012 

7105 

731005 

70.737 

148.135 

7105 

731147 

70.737 

148.146 

7105 

731331 

70.741 

148.128 

7105 

731511 

70.737 

148.137 

7105 

731513 

70.739 

148.121 

7105 

731654 

70.740 

148.130 

7105 

731656 

70.740 

148.127 

7105 

731831 

70.736 

148.137 

7105 

731837 

70.740 

148.130 

7105 

732011 

70.741 

148.129 

7105 

732016 

70.738 

148.123 

7105 

732156 

70.738 

148.131 

7105 

732151 

70.742 

148.130 

7105 

732333 

70.740 

148.140 

QUAL 

DATTIH 

P8ESS 

AIR 

3 

722217 

1019.94 

9.30 

2 

722341 

1020.44 

9.30 

2 

722359 

1020.59 

9.30 

2 

73  138 

1021.63 

9.30 

3 

73  131 

1021.63 

9.30 

2 

73  310 

1022.72 

9.30 

2 

73  319 

1022.78 

9.30 

2 

73  405 

1023.22 

9.30 

3 

73  452 

1023.81 

9.30 

3 

73  455 

1023.81 

9.30 

3 

73  640 

1024.16 

9.30 

1 

73  820 

1025.25 

9.30 

2 

731007 

1025.56 

9.30 

2 

731153 

1025.50 

9.30 

2 

731337 

1025.25 

9.30 

2 

731516 

1024.47 

9.30 

2 

731511 

1024.31 

9.30 

3 

731658 

1024.25 

9.30 

3 

731659 

1024.25 

9.30 

2 

731837 

1024.09 

9.30 

2 

731841 

1024.09 

9.30 

2 

732011 

1023.44 

9.30 

2 

732016 

1023.38 

9.30 

3 

732155 

1023.00 

9.30 

2 

732155 

1023.00 

9.30 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

2 

74  119 

1021.41 

9.30 

3 

74  119 

1021.41 

9.30 

2 

74  259 

1020.50 

9.30 

2 

74  258 

1(00.50 

9.30 

2 

74  341 

1020.28 

9.30 

2 

74  438 

1019.66 

9.30 

2 

74  440 

1019.66 

9.30 

3 

74  619 

1019.13 

9.30 

2 

74  759 

1019.00 

9.30 

1 

73  820 

1025.25 

9.30 

2 

731007 

1025.56 

9.30 

2 

731153 

1025.50 

9.30 

2 

731337 

1025.25 

9.30 

2 

731516 

1024.47 

9.30 

2 

731511 

1024.31 

9.30 

3 

731658 

1024.25 

9.30 

3 

731659 

1024.25 

9.30 

2 

731837 

1024.09 

9.30 

2 

731841 

1024.09 

9.30 

2 

732011 

1023.44 

9.30 

2 

732016 

1023.38 

9.30 

3 

732155 

1023.00 

9.30 

2 

732155 

1023.00 

9.30 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

534 


BUOY 

LOCTIN 

LAY 

LONG 

flUAL 

DATTIN 

l>RC$S 

AIR 

7105 

732332 

70.745 

148.120 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

7105 

74  112 

70.741 

148.131 

2 

74  119 

1021.41 

9.30 

7105 

74  113 

70.744 

148.123 

3 

74  119 

1021.41 

9.30 

7105 

74  256 

70.745 

148.121 

2 

74  259 

1020.50 

9.30 

7105 

74  252 

70.740 

148.140 

2 

74  258 

1020.50 

9.30 

7105 

74  256 

70.745 

148.121 

2 

74  341 

1020.28 

9.30 

7105 

74  432 

70.745 

148.120 

2 

74  438 

1019.66 

9.30 

7105 

74  432 

70.745 

148.120 

2 

74  440 

1019.66 

9.30 

7105 

74  611 

70.742 

148.125 

3 

74  619 

1019.13 

9.30 

7105 

74  756 

70.742 

148.128 

2 

74  759 

1019.00 

9.30 

7105 

74  953 

70.743 

148.117 

2 

74  939 

1018.91 

9.30 

7105 

74  953 

70.743 

148.117 

2 

74  956 

1018.84 

9.30 

7105 

741138 

70.747 

148.104 

2 

741142 

1018.75 

9.30 

7105 

741319 

70.739 

148.129 

2 

741325 

1018.91 

9.30 

7105 

741450 

70.737 

148.128 

2 

741454 

1019.28 

9.30 

7105 

741501 

70.744 

148.132 

2 

741501 

1019.28 

9.30 

7105 

741642 

70.738 

148.125 

3 

741642 

1019.88 

9.30 

7105 

741633 

70.746 

148.103 

2 

741637 

1019.88 

9.30 

7105 

741817 

70.741 

148.129 

2 

741821 

1020.75 

9.30 

7105 

741819 

70.738 

148.128 

2 

741825 

1020.75 

9.30 

71(» 

741959 

70.742 

148.138 

2 

742001 

1021.41 

9.30 

7105 

741955 

70.737 

148.118 

2 

742000 

1021.41 

9.30 

7105 

742135 

70.738 

148.128 

3 

742139 

1022.13 

9.30 

7105 

742139 

70.741 

148.129 

2 

742140 

1022.15 

9.30 

7105 

742315 

70.740 

148.136 

2 

742312 

1022.41 

9.30 

7105 

742315 

70.740 

148.136 

2 

742327 

1022.84 

9.30 

7105 

75  52 

70.741 

148.127 

2 

75  58 

1023.28 

9.50 

7105 

75  101 

70.743 

148.123 

3 

75  107 

1023.28 

9.30 

7105 

75  231 

70.740 

148.139 

3 

75  231 

1023.50 

9.30 

7105 

75  243 

7D.7U 

148.129 

2 

75  248 

1023.50 

9.30 

7105 

75  243 

70.744 

148.129 

2 

75  319 

1023.66 

9.30 

7105 

75  412 

70.746 

148.112 

2 

75  412 

1024.03 

9.30 

7105 

75  412 

70.746 

148.112 

2 

75  428 

1023.94 

9.30 

7105 

75  551 

70.744 

148.127 

3 

75  555 

1024.25 

9.30 

7105 

75  733 

70.743 

148.119 

2 

75  736 

1024.47 

9.30 

7105 

73  818 

70.776 

148.012 

1 

73  820 

1025.25 

9.30 

7105 

731005 

70.737 

148.135 

2 

731007 

1025.56 

9.30 

7105 

731147 

70.737 

148.146 

2 

731153 

1025.50 

9.30 

7105 

731331 

70.741 

148.128 

2 

731337 

1025.25 

9.30 

7105 

731511 

70.737 

148.137 

2 

731516 

1024.47 

9.30 

7105 

731513 

70.739 

148.121 

2 

731511 

1024.31 

9.30 

7105 

731654 

70.740 

148.130 

j, 

731^ 

1024.25 

9.30 

7105 

731656 

70.740 

148.127 

3 

731659 

1024.25 

9.30 

7105 

731831 

70.736 

148.137 

2 

731837 

1024.09 

9.30 

7105 

731837 

70.740 

148.130 

2 

731841 

1024.09 

9.30 

7105 

732011 

70.741 

148.129 

2 

732011 

1023.44 

9.30 

7105 

732016 

70.738 

148.123 

2 

732016 

1023.38 

9.30 

7105 

732156 

70.738 

148.131 

3 

732155 

1023.00 

9.30 

7105 

732151 

70.742 

148.130 

2 

732155 

1023.00 

9.30 

7105 

732333 

70.740 

148.140 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

7105 

732332 

70.745 

148.120 

2 

732338 

1022.19 

9.30 

W  DIR 


535 


BUOY 

LOCTIN 

LAT 

L0N6 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

74 

112 

70.741 

148.131 

2 

74 

119 

1(»1.41 

9.30 

7105 

74 

113 

70.744 

148.123 

3 

74 

119 

1021.41 

9.30 

7105 

74 

256 

70.745 

148.121 

2 

74 

259 

1020.50 

9.30 

7105 

74 

252 

70.740 

148.140 

2 

74 

258 

1020.50 

9.30 

7105 

74 

256 

70.745 

148.121 

2 

74 

341 

1020.28 

9.30 

7105 

74 

432 

70.745 

148.120 

2 

74 

438 

1019.66 

9.30 

7105 

74 

432 

70.745 

148.120 

2 

74 

440 

1019.66 

9.30 

7105 

74 

611 

70.742 

148.125 

3 

74 

619 

1019.13 

9.30 

7105 

74 

756 

70.742 

148.128 

2 

74 

759 

1019.00 

9.30 

7105 

76 

712 

70.740 

148.128 

2 

76 

928 

1019.94 

9.30 

7105 

75 

733 

70.743 

148.119 

2 

75 

918 

1024.16 

9.30 

7105 

75 

733 

70.743 

148.119 

2 

75 

940 

1024.16 

9.30 

7105 

751126 

70.733 

148.128 

2 

751130 

1024.47 

9.30 

7105 

751307 

70.741 

148.132 

2 

751312 

1024.38 

9.30 

7105 

751428 

70.757 

148.180 

1 

751428 

1024.38 

9.30 

7105 

751428 

70.757 

148.180 

1 

751454 

1024.47 

9.30 

7105 

751611 

70.740 

148.126 

2 

751612 

1024.31 

9.30 

7105 

751629 

70.739 

148.122 

2 

751634 

1024.03 

9.30 

7105 

751754 

70.743 

148.130 

2 

751758 

1023.81 

9.30 

7105 

751807 

70.741 

148.120 

2 

751810 

1023.81 

9.30 

7105 

751934 

70.739 

148.118 

2 

751939 

1023.88 

9.30 

7105 

751947 

70.743 

148.122 

2 

751954 

1023.50 

9.30 

7105 

752112 

70.739 

148.124 

3 

752116 

1023.22 

9.30 

7105 

752126 

70.739 

148.132 

3 

752131 

1023.22 

9.30 

7105 

752254 

70.736 

148.131 

2 

752257 

1022.78 

9.30 

7105 

752254 

70.736 

148.131 

2 

752309 

1022.78 

9.30 

7105 

76 

30 

70.740 

148.121 

2 

76 

36 

1022.13 

9.30 

7105 

76 

50 

70.742 

148.119 

3 

76 

55 

1021.84 

9.30 

7105 

76 

210 

70.739 

148.131 

3 

76 

212 

1021.75 

9.30 

7105 

76 

230 

70.743 

148.119 

3 

76 

236 

1021.69 

9.30 

7105 

76 

415 

70-725 

148.158 

1 

76 

357 

1021.41 

9.30 

7105 

76 

415 

70.725 

148.158 

1 

76 

416 

1021.53 

9.30 

7105 

76 

530 

70.741 

148.121 

3 

76 

537 

1021.09 

9.30 

7105 

76 

712 

70.740 

148.128 

2 

76 

716 

1020.22 

9.30 

7105 

77 

648 

70.738 

148.123 

3 

77 

916 

1016.50 

9.30 

7105 

76 

712 

70.740 

148.128 

2 

76 

855 

1020.16 

9.30 

7105 

76 

928 

70.734 

148.119 

1 

76 

931 

1019.94 

9.30 

7105 

761112 

70.734 

148.134 

2 

761109 

1019.34 

9.30 

7105 

761255 

70.743 

148.136 

2 

761301 

1018.84 

9.30 

7105 

761255 

70.743 

148.136 

2 

761407 

1018.63 

9.30 

7105 

761255 

70.743 

148.136 

2 

761434 

1018.47 

9.30 

7105 

761548 

70.738 

148.128 

2 

761554 

1018.41 

9.30 

7105 

761618 

70.738 

148.123 

2 

761619 

1018.19 

9.30 

7105 

761733 

70.742 

148.132 

3 

761737 

1017.81 

9.30 

7105 

761758 

70.740 

148.125 

3 

761801 

1017.97 

9.30 

7105 

761758 

70.740 

148.125 

3 

761918 

1017.81 

9.30 

7105 

761936 

70.737 

148.126 

2 

761940 

1017.81 

9.30 

7105 

762053 

70.740 

148.124 

2 

762057 

1017.47 

9.30 

7105 

762115 

70.739 

148.124 

2 

762121 

1017.59 

9.30 

7105 

762230 

70.740 

148.098 

2 

762236 

1017.47 

9.30 

7105 

762230 

70.740 

148.098 

2 

762303 

1017.38 

9.30 

U  Olt 


S36 


U  SPD 


W  DIK 


BUOY 

LOOT IN 

LAY 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR 

7105 

77  9 

70.760 

168.122 

2 

77  12 

1017.00 

9.30 

7105 

77  36 

70.762 

168.121 

3 

77  62 

1017.09 

9.30 

7105 

77  U9 

70.739 

168.133 

3 

77  168 

1016.88 

9.30 

7105 

77  218 

70.761 

168.118 

3 

77  221 

1016.78 

9.30 

7105 

77  218 

70.761 

168.118 

3 

77  336 

1016.50 

9.30 

7105 

77  602 

70.736 

168. 1U 

2 

77  606 

1016.78 

9.30 

7105 

77  510 

70.761 

168.119 

2 

77  512 

1016.88 

9.30 

7105 

77  668 

70.738 

168.123 

3 

77  652 

1016.56 

9.30 

7105 

78  810 

70.750 

168.136 

1 

78  906 

1019.66 

9.30 

7105 

77  833 

70.739 

168.161 

1 

77  836 

1016.66 

9.30 

7105 

77  833 

70.739 

168.161 

1 

77  916 

1016.50 

9.30 

7105 

771101 

70.768 

168.122 

2 

771103 

1016.50 

9.30 

7105 

771263 

70.762 

168.136 

2 

771262 

1016.66 

9.30 

7105 

771263 

70.762 

168.136 

2 

771366 

1016.50 

9.30 

7105 

771263 

70.762 

168.136 

2 

771630 

1016.66 

9.30 

7105 

771528 

70.763 

168.131 

2 

771531 

1016.36 

9.30 

7105 

771606 

70.761 

168.127 

3 

771610 

1016.28 

9.30 

7105 

771709 

70.760 

168.127 

3 

771712 

1016.22 

9.30 

7105 

771761 

70.762 

168.122 

3 

771769 

1016.66 

9.30 

7105 

771766 

70.761 

168.126 

2 

771857 

1016.78 

7.30 

7105 

771926 

70.766 

168.126 

3 

771926 

1017.16 

9.30 

7105 

772033 

70.739 

168.127 

2 

772037 

1017.09 

9.30 

7105 

772106 

70.763 

168.122 

2 

772109 

1017.16 

9.30 

7105 

772211 

70.761 

168.125 

3 

772212 

1017.38 

9.30 

7105 

772266 

70.763 

168.117 

2 

772269 

1017.81 

9.30 

7105 

772369 

70.762 

168.126 

3 

772352 

1018.31 

9.30 

7105 

78  25 

70.762 

168.123 

3 

78  31 

1018.03 

9.30 

7105 

78  128 

70.760 

168.127 

2 

78  136 

1018.09 

9.30 

7105 

78  207 

70.739 

168.115 

2 

78  212 

1018.25 

9.30 

7105 

78  307 

70.736 

168.165 

2 

78  312 

1018.86 

9.30 

7105 

78  369 

70.773 

168.116 

1 

78  352 

1018.86 

9.30 

7105 

78  U9 

70.763 

168.119 

2 

78  656 

1018.91 

9.30 

7105 

78  628 

70.762 

168.127 

3 

78  633 

1019.28 

9.30 

7105 

n  810 

70.750 

168.136 

1 

78  812 

1019.56 

9.30 

7105 

78  810 

70.750 

168.136 

1 

78  906 

1019.66 

9.30 

7105 

781067 

70.766 

168.123 

2 

781051 

1020.06 

9.30 

7105 

781231 

70.761 

168.131 

2 

781236 

1019.78 

9.30 

7105 

781231 

70.761 

168.131 

2 

781326 

1019.36 

9.30 

7105 

781616 

70.763 

168.136 

2 

781618 

1019.36 

9.30 

7105 

781506 

70.760 

168.110 

2 

781510 

1019.06 

9.30 

7105 

781556 

70.763 

168.127 

3 

781558 

1019.06 

9.30 

7105 

781650 

70.761 

168.118 

3 

781656 

1018.63 

9.30 

7105 

781736 

70.762 

168.128 

3 

781737 

1018.67 

9.30 

7105 

781831 

70.762 

168.131 

2 

781836 

1018.31 

9.30 

71W 

781911 

70.765 

168.123 

3 

781916 

1018.19 

9.30 

7105 

782010 

70.761 

168.122 

2 

782012 

1017.88 

9.30 

7105 

782052 

70.739 

168.128 

2 

782052 

1017.75 

9.30 

7105 

782169 

70.763 

168.128 

3 

782156 

1017.38 

9.30 

7105 

782232 

70.738 

168.135 

2 

782239 

1017.25 

9.30 

537 


W  SPD  W  OIR 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

HtCSS 

AIR 

7105 

782328 

70.739 

148.129 

3 

782333 

1016.94 

9.30 

7105 

TV  12 

70.742 

148.117 

3 

79  18 

1016.66 

9.30 

7105 

79  107 

70.738 

148.124 

3 

79  109 

1016.34 

9.30 

7105 

79  155 

70.741 

148.123 

3 

79  200 

1016.06 

9.30 

7105 

79  246 

70.739 

148.135 

2 

79  252 

1015.56 

9.30 

7105 

79  337 

70.745 

148.120 

1 

79  340 

1015.25 

9.30 

7105 

79  426 

70.742 

148.120 

2 

79  428 

1014.91 

9.30 

7105 

79  606 

70.742 

148.130 

3 

79  610 

1014.25 

9.30 

7105 

79  749 

70.735 

148.129 

2 

79  752 

1013.50 

9.30 

7105 

79  749 

70.735 

148.129 

2 

79  851 

1013.06 

9.30 

7105 

79  749 

70.735 

148.129 

2 

79  9SS 

1012.84 

9.30 

7105 

791037 

70.731 

148.137 

2 

791039 

1012.50 

9.30 

7105 

791220 

70.739 

148.125 

3 

791224 

1011.69 

9.30 

7105 

791402 

70.743 

148.135 

2 

791406 

loio.a 

9.30 

7105 

791444 

70.733 

148.113 

2 

791448 

1009.84 

9.30 

7105 

791542 

70.740 

148.125 

2 

791542 

1009.50 

9.30 

7105 

791626 

70.742 

148.128 

2 

791631 

1009.56 

9.30 

7105 

791720 

70.744 

148.128 

2 

791725 

1007.97 

9.30 

7105 

791809 

70.741 

148.133 

2 

791812 

1007.53 

9.30 

7105 

791901 

70.742 

148.130 

2 

791904 

1007.25 

9.30 

7105 

791949 

70.738 

148.116 

2 

791954 

1006.56 

9.30 

7105 

792040 

70.742 

148.130 

3 

792042 

1006.50 

9.30 

7105 

792129 

70.739 

148.131 

3 

792133 

1005.84 

9.30 

7105 

792219 

70.741 

148.136 

2 

792225 

1004.59 

9.30 

7105 

792307 

70.740 

148.131 

2 

792312 

1004.47 

9.30 

7105 

80  1 

70.7a 

148.113 

2 

80  3 

1003.88 

9.30 

7105 

80  46 

70.742 

148.132 

3 

80  51 

1003.16 

9.30 

7105 

80  141 

70.742 

148.117 

3 

80  142 

10l».22 

9.30 

7105 

80  225 

70.741 

148.142 

3 

80  222 

1001.97 

9.30 

7105 

80  325 

70.741 

148.123 

2 

80  328 

1001.69 

9.30 

7105 

80  405 

70.747 

148.112 

2 

80  404 

1001.41 

9.30 

7105 

80  545 

70.745 

148.131 

3 

80  552 

1000.88 

9.30 

7105 

80  727 

70.742 

148.125 

3 

80  731 

lOOO.a 

9.30 

7105 

80  727 

70.742 

148.125 

3 

80  839 

1000.28 

8.98 

7105 

80  727 

70.7*? 

148.125 

3 

80  911 

1000.59 

9.30 

7105 

801022 

70.740 

148.143 

2 

801027 

1000.00 

9.30 

7105 

801207 

70.738 

148.128 

3 

801212 

999.81 

9.30 

7105 

801350 

70.740 

148.137 

2 

801353 

999.59 

9.30 

7105 

801423 

70.765 

148.091 

1 

801424 

999.59 

9.30 

7105 

801530 

70.739 

148.124 

2 

801535 

999.59 

9.30 

7105 

801605 

70.741 

148.129 

2 

801611 

999.38 

9.30 

7105 

801710 

70.739 

148.131 

3 

801712 

999.25 

9.30 

7105 

801748 

70.740 

148.131 

3 

801753 

999.38 

9.30 

7105 

801848 

70.743 

148.133 

2 

801854 

999.38 

9.30 

7105 

801848 

70.743 

148.133 

2 

801933 

999.16 

9.30 

7105 

802028 

70.743 

148.133 

2 

802029 

999.53 

9.30 

7105 

802108 

70.739 

148.126 

3 

802105 

999.53 

9.30 

7105 

802208 

70.742 

148.137 

2 

802212 

999.47 

9.30 

7105 

802246 

70.739 

148.131 

2 

802251 

999.75 

9.30 

7105 

802349 

70.746 

148.118 

2 

802354 

999.66 

9.30 

7105 

81  24 

70.740 

148.130 

2 

81  30 

999.38 

9.30 

S38 


■UOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

81  131 

70.7U 

148.120 

3 

81  135 

1000.06 

9.30 

7105 

81  205 

70.741 

148.136 

3 

81  211 

1000.00 

9.30 

7105 

81  314 

70.743 

148.128 

2 

81  318 

1000.U 

9.30 

7105 

81  314 

70.743 

148.128 

2 

81  350 

1000.22 

9.30 

7105 

81  314 

70.743 

148. Itt 

2 

81  457 

1000.28 

9.30 

7105 

81  523 

70.743 

148.125 

3 

81  530 

1000.28 

9.30 

7105 

81  706 

70.747 

148.136 

2 

81  709 

1000.88 

9.30 

7105 

81  706 

70.747 

148.136 

2 

81  850 

1001.47 

9.30 

7105 

811010 

70.742 

148.130 

2 

811012 

1002.03 

9.30 

7105 

811155 

70.744 

148.108 

2 

811159 

1002.50 

9.30 

7105 

811338 

70.743 

148.136 

2 

811339 

1002.84 

9.30 

7105 

811338 

70.743 

148.136 

2 

811403 

1003.00 

9.30 

7105 

811518 

70.740 

148.123 

2 

811523 

1003.50 

9.30 

7105 

811544 

70.742 

148.128 

2 

811548 

1003.59 

9.30 

7105 

811^9 

70.740 

148.126 

2 

811703 

1003.81 

9.30 

7105 

811727 

70.740 

148.131 

2 

811727 

10(a.94 

9.30 

7105 

811836 

70.743 

148.130 

3 

811842 

1004.38 

9.30 

7105 

811836 

70.743 

148.130 

3 

811912 

1004.53 

9.30 

7105 

812017 

70. 7U 

148.130 

2 

812021 

1005.19 

9.30 

7105 

812047 

70.739 

148.125 

2 

812053 

1005.41 

9.30 

7105 

812156 

70.741 

148.123 

2 

812203 

1005.63 

9.30 

7105 

812226 

70.739 

148.129 

3 

812230 

1005.84 

9.30 

7105 

812338 

70.742 

148.123 

2 

812342 

1006.66 

9.30 

7105 

82  3 

70.740 

148.120 

2 

82  9 

1006.78 

9.30 

7105 

82  118 

70.742 

148.123 

3 

82  124 

1007.09 

9.30 

7105 

82  143 

70.741 

148.114 

2 

82  148 

1007.09 

9.30 

7105 

82  301 

70.7U 

148.123 

2 

82  306 

1007.59 

9.30 

7105 

82  323 

70.736 

148.142 

2 

82  ZU 

1007.59 

9.30 

7105 

82  503 

70.743 

148.119 

3 

82  445 

1008.31 

9.30 

7105 

82  503 

70.743 

148.119 

3 

82  509 

1008.31 

9.30 

7105 

82  644 

70.740 

148.128 

2 

82  tSO 

1008.84 

9.30 

7105 

82  827 

70.720 

148.188 

1 

82  814 

1009.34 

9.30 

7105 

82  827 

70.720 

148.188 

1 

82  830 

1009.34 

9.30 

7105 

82  827 

70.720 

148.188 

1 

82  959 

1009.78 

9.30 

7105 

821139 

70.744 

148.129 

1 

821142 

1011.03 

9.30 

7105 

821325 

70.743 

148.123 

3 

821330 

1012.34 

9.30 

7105 

821325 

70.743 

148.123 

3 

821339 

1012.34 

9.30 

7105 

821506 

70.741 

148.119 

2 

821511 

1013.28 

9.30 

7105 

821521 

70.737 

148.117 

3 

821526 

1013.72 

9.30 

7105 

821645 

70.741 

148.123 

2 

821651 

1014.47 

9.30 

7105 

821703 

70.741 

148.128 

2 

821709 

1014.47 

9.30 

7105 

821824 

70.740 

148.120 

3 

821830 

1015.56 

9.30 

7105 

821847 

70.743 

148.132 

2 

821851 

1015.91 

9.30 

7105 

822003 

70.743 

148.118 

2 

822009 

1016.22 

9.30 

7105 

8221U 

70.741 

148.116 

2 

822151 

1017.59 

9.30 

7105 

822203 

70.743 

148.127 

3 

822209 

1017.59 

9.30 

7105 

822343 

70.740 

148.124 

2 

822332 

1017.88 

9.30 

7105 

822343 

70.740 

148.124 

2 

822348 

1017.97 

9.30 

7105 

83  107 

70.744 

148.124 

3 

83  112 

1018.41 

9.30 

7105 

83  121 

70.742 

148.124 

2 

83  127 

1018.63 

9.30 

7105 

83  249 

70.739 

148.125 

2 

83  253 

1018.75 

9.30 

539 


U  DIR 


BUOY 

LOCTIM 

UT 

LONC 

QUM. 

DATTIN 

MESS 

AIR  T 

u  sm  W  OIR 

7105 

as  302 

70.740 

148.121 

2 

83  306 

1018.75 

9.30 

A 

7105 

83  U1 

70.740 

148.126 

2 

83  433 

1018.31 

9.30 

w 

7105 

83  «41 

70.740 

148.126 

2 

83  442 

1018.31 

9.30 

7105 

83  823 

70.741 

148.118 

3 

83  627 

1018.91 

9.30 

7105 

83  806 

70.737 

148.139 

1 

83  808 

1018.63 

9.30 

7105 

83  M6 

70.743 

148.099 

2 

83  950 

1018.03 

9.30 

7105 

831129 

70.734 

148.136 

2 

8311» 

1017.75 

9.30 

7105 

8313U 

70.743 

148.128 

2 

831312 

1017.38 

9.30 

7105 

8313U 

70.743 

148.128 

2 

831317 

1017.25 

9.30 

7105 

831500 

70.738 

148.130 

2 

831459 

1016.22 

9.30 

7105 

831500 

70.738 

148.130 

2 

831503 

1016.22 

9.30 

7105 

831635 

70.740 

148.127 

2 

831639 

1015.19 

9.30 

7105 

831645 

70.741 

148.126 

2 

831648 

1015.13 

9.30 

7105 

831812 

70.743 

148.126 

2 

831818 

1013.66 

9.30 

7105 

831824 

70.741 

148.134 

2 

831827 

1013.66 

9.30 

7105 

831954 

70.742 

148.125 

2 

831959 

1012.63 

9.30 

7105 

832005 

70.738 

148.120 

2 

832009 

1012.63 

9.30 

7105 

832133 

70.741 

148.126 

3 

832138 

1011.63 

9.30 

7105 

832142 

70.742 

148.127 

2 

832148 

1011.25 

9.30 

7105 

832322 

70.741 

148.133 

3 

832320 

1010.06 

9.30 

7105 

832322 

70.741 

148.133 

3 

832327 

1010.06 

9.30 

7105 

84  100 

70.741 

148.131 

3 

84  106 

1009.a 

9.30 

7105 

84  54 

70.743 

148.123 

3 

84  100 

1Q09.a 

9.30 

7105 

84  240 

70.741 

148.134 

2 

84  242 

1007.75 

9.30 

7105 

84  236 

70.748 

148.129 

2 

84  241 

1007.75 

9.30 

7105 

84  419 

70.777 

148.104 

1 

84  421 

1007.09 

9.30 

7105 

84  421 

70.7a 

148.120 

2 

84  427 

1007.09 

9.S0 

7105 

84  603 

70.7a 

148.120 

2 

84  605 

1006.34 

9.30 

7105 

84  744 

70.7a 

148.123 

2 

84  747 

1005.25 

9.30 

7105 

84  933 

70.729 

148.083 

1 

84  n9 

1004.69 

9.30 

7105 

84  933 

70.729 

148.083 

1 

84  936 

1004.69 

9.30 

7105 

841118 

70.740 

148.127 

2 

841123 

1003.50 

9.30 

7105 

841301 

70.740 

148.121 

3 

841254 

1002.72 

9.30 

7105 

841301 

70.740 

148.121 

3 

841306 

1002.72 

9.30 

7105 

841439 

70.742 

148.127 

2 

841442 

1001.69 

9.30 

7105 

841439 

70.742 

148.127 

2 

a4ia2 

1001.69 

9.30 

7105 

841621 

70.741 

148.129 

2 

841626 

1000.06 

9.30 

7105 

841623 

70.739 

148.126 

2 

841627 

1000.06 

9.30 

7105 

841802 

70.742 

148.131 

3 

841806 

999.00 

9.30 

7105 

841758 

70.742 

148.130 

2 

841808 

999.00 

9.30 

7105 

841941 

70.742 

148.129 

2 

841942 

996.a 

9.30 

7105 

841944 

70.739 

148.118 

2 

841942 

996.a 

9.30 

7105 

842122 

70.740 

148.119 

3 

842127 

997.03 

9.30 

7105 

842122 

70.742 

148.132 

3 

842127 

997.03 

9.30 

7105 

842301 

70.738 

148.124 

3 

842308 

995.72 

9.30 

7105 

842301 

70.738 

148.124 

3 

842302 

995.72 

9.30 

7105 

85  39 

70.741 

148.121 

2 

85  41 

994.50 

9.30 

7105 

85  42 

70.7a 

148.123 

3 

85  42 

994.50 

9.30 

7105 

85  219 

70.738 

148.138 

2 

85  226 

993.31 

9.30 

7105 

85  224 

70.743 

148.135 

3 

85  229 

995.31 

9.30 

7105 

85  409 

70.747 

148.063 

1 

85  357 

992.16 

9.30 

• 
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7105 

85  409 

70.747 

148.063 

1 

85  411 

992.16 

9.30 

7105 

85  722 

70.741 

148.126 

2 

85  906 

990.41 

9.30 

7105 

85  722 

70.741 

148.126 

2 

85  923 

990.41 

9.30 

7105 

851103 

70.740 

148.118 

2 

851108 

990.69 

9.30 

7105 

851248 

70.742 

148.116 

2 

851253 

991.94 

9.30 

7105 

851248 

70.742 

148.116 

2 

851417 

992.16 

9.30 

7105 

851248 

70.742 

148.116 

2 

8514» 

992.16 

9.30 

7105 

851559 

70.741 

148.119 

3 

851605 

993.19 

9.3C 

7105 

851606 

70.741 

148.122 

3 

851609 

993.19 

9.30 

7105 

851742 

70.741 

148.129 

3 

851742 

994.03 

9.30 

7105 

8S1742 

70.741 

148.129 

3 

851756 

994.19 

9.30 

7105 

851929 

70.741 

148.133 

2 

851927 

994.94 

9.30 

7105 

851929 

70.741 

148.133 

2 

851935 

994.94 

9.30 

7105 

852103 

70.741 

148.128 

3 

852106 

995.28 

9.30 

7105 

852240 

70.739 

148.126 

3 

852242 

995.88 

9.30 

7105 

852240 

70.739 

148.126 

3 

852254 

996.09 

9.30 

7105 

852242 

70.737 

148.125 

1 

86  12 

996.31 

9.30 

7105 

852242 

70.737 

148.125 

1 

86  36 

996.97 

9.30 

7105 

86  158 

70.741 

148.133 

2 

86  201 

996.16 

9.30 

7105 

86  212 

70.742 

148.121 

3 

86  218 

997.25 

9.30 

7105 

86  212 

70.742 

148.121 

3 

86  345 

996.91 

9.30 

7105 

86  356 

70.747 

148.126 

2 

86  400 

996.91 

9.30 

7105 

86  519 

70.742 

148.118 

3 

86  525 

998.56 

9.30 

7105 

86  659 

70.744 

148.132 

3 

86  701 

999.31 

9.30 

7105 

86  843 

70.766 

148.073 

1 

86  845 

1000.50 

9.30 

7105 

86  843 

70.766 

148.073 

1 

86  909 

1000.81 

9.30 

7105 

861053 

70.746 

148.124 

2 

861057 

1001.63 

9.30 

7105 

861053 

70.746 

148.124 

2 

861231 

1003.16 

9.30 

7105 

861354 

70.748 

148.200 

1 

861357 

1003.72 

9.30 

7105 

861418 

70.742 

148.132 

2 

861419 

1003.94 

9.30 

7105 

861537 

70.739 

148.121 

2 

861542 

1004.53 

9.30 

7105 

861600 

70.739 

148.124 

2 

861601 

1004.53 

9.30 

7105 

861719 

70.741 

148.132 

3 

861725 

1005.63 

9.30 

7105 

861738 

70.740 

148.127 

2 

861743 

1005.69 

9.30 

7105 

861918 

70.740 

148.126 

2 

861901 

1006.06 

9.30 

7105 

861918 

70.740 

148.126 

2 

861921 

1006.56 

9.30 

7105 

862042 

70.739 

148.125 

2 

862043 

1007.81 

9.30 

7105 

862057 

70.742 

148.129 

2 

862101 

1007.81 

9.30 

7105 

862219 

70.738 

148.'l31 

2 

862224 

1008.63 

9.30 

7105 

70.735 

148.152 

2 

862243 

1008.91 

9.30 

7105 

862358 

70.742 

148.128 

2 

87  0 

1009.44 

9.30 

7105 

862358 

70.742 

148.128 

2 

87  12 

1009.44 

9.30 

71(B 

87  18 

70.745 

148.123 

2 

87  0 

1009.44 

9.30 

7105 

87  18 

70.745 

148.123 

2 

87  24 

1009.44 

9.30 

7105 

87  137 

70.741 

148.132 

2 

87  142 

1009.78 

9.30 

7105 

87  200 

70.744 

148.125 

2 

87  201 

1009.78 

9.30 

7105 

87  318 

70.738 

148.152 

2 

87  324 

1010.16 

9.30 

7105 

87  343 

70.748 

148.119 

2 

87  343 

1010.50 

9.30 

7105 

87  458 

70.7U 

148.117 

2 

87  501 

1010.97 

9-30 

7105 

87  637 

70.740 

148.118 

1 

87  640 

1011.84 

9.30 

7105 

87  821 

70.741 

148.121 

2 

87  824 

1012.50 

9.30 

S41 
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7105 

87  821 

70.741 

148.121 

7105 

871041 

70.730 

148.114 

7105 

871223 

70.742 

148.124 

7105 

871406 

70.738 

148.127 

7105 

871515 

70.739 

148.131 

7105 

871547 

70.741 

148.127 

7105 

871700 

70.740 

148.131 

7105 

871724 

70.743 

148.130 

7105 

871841 

70.742 

148.144 

7105 

871906 

70.741 

148.129 

7105 

872021 

70.739 

148.122 

7105 

872044 

70.743 

148.135 

7105 

872158 

70.741 

148.127 

7105 

872226 

70.739 

148.147 

71W 

872337 

70.745 

148.128 

7105 

88  5 

70.746 

148.119 

7105 

88  116 

70.741 

148.132 

7105 

88  148 

70.744 

148.125 

7105 

88  255 

70.741 

148.135 

7105 

88  331 

70.756 

148.127 

7105 

88  331 

70.756 

148.127 

7105 

88  759 

70.737 

148.124 

7105 

881029 

70.745 

148.121 

7105 

881211 

70.7U 

148.112 

7105 

881355 

70.740 

148.139 

7105 

881454 

70.742 

148.113 

7105 

881534 

70.739 

148.123 

7105 

881636 

70.739 

148.134 

7105 

881716 

70.739 

148.131 

7105 

881815 

70.742 

148.132 

7105 

881855 

70.742 

148.132 

7105 

882000 

70.739 

148.123 

7105 

882033 

70.740 

148.136 

7105 

882139 

70.739 

148.130 

7105 

882213 

70.740 

148.128 

7105 

882316 

70.738 

148.133 

7105 

882354 

70.743 

148.123 

7105 

89  56 

70.739 

148.131 

7105 

89  137 

70.742 

148.121 

7105 

89  234 

70.740 

148.138 

7105 

89  318 

70.744 

148.122 

7105 

89  415 

70.7U 

148.118 

7105 

89  555 

70.746 

148.120 

7105 

89  737 

70.747 

148.117 

7105 

891016 

70.740 

148.130 

7105 

891159 

70.743 

148.114 

7105 

891342 

70.740 

148.132 

7105 

891431 

70.745 

148.161 

7105 

891524 

70.741 

148.126 

7105 

891614 

70.742 

148.137 

7105 

891701 

70.743 

148.132 

aUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR  T 

2 

87  857 

1013.06 

9.30 

2 

871045 

1013.94 

9.30 

3 

871230 

1014.38 

9.30 

2 

871412 

1015.41 

9.30 

2 

871519 

1015.84 

9.30 

2 

871552 

1016.13 

9.30 

2 

871701 

1016.34 

9.30 

3 

871730 

1016.66 

9.30 

2 

871845 

1017.09 

9.30 

3 

871912 

1017.47 

9.30 

2 

872025 

1017.88 

9.30 

2 

872049 

1017.81 

9.30 

2 

872201 

1018.03 

9.30 

2 

872231 

1018.63 

9.30 

2 

872343 

1018.91 

9.30 

1 

88  12 

1019.00 

9.30 

2 

88  122 

1019.00 

9.30 

2 

88  154 

1019.22 

9.30 

2 

88  300 

1019.44 

9.30 

2 

88  331 

1019.72 

9.30 

2 

88  515 

1020.66 

9.30 

2 

88  801 

1021.41 

9.30 

2 

881031 

1021.91 

9.30 

2 

881216 

1023.59 

9.30 

2 

881400 

1024.03 

9.30 

2 

881458 

1024.3^ 

9.30 

2 

881539 

1024.91 

9.30 

2 

881642 

1025.50 

9.30 

3 

881719 

1025.56 

9.30 

2 

881822 

1025.91 

9.30 

3 

881900 

1026.25 

9.30 

2 

882001 

1026.56 

9.30 

2 

882039 

1026.56 

9.30 

3 

882143 

1027.16 

9.30 

2 

882219 

1027.25 

9.30 

2 

882318 

1027.38 

9.30 

2 

89  0 

1027.47 

9.30 

2 

89  101 

1027.69 

9.30 

3 

89  142 

1027.91 

9.30 

2 

89  240 

1027.75 

9.30 

2 

89  319 

1027.91 

9.30 

2 

89  421 

1027.91 

9.30 

3 

89  558 

1028.19 

9.30 

2 

89  921 

1028.25 

9.30 

2 

891021 

1028.25 

9.30 

2 

891201 

1028.41 

9.30 

2 

891348 

1028.03 

9.30 

1 

891431 

1028.09 

9.30 

2 

891528 

1028.25 

9.30 

2 

891619 

1028.19 

9.30 

2 

891701 

1028.19 

9.30 
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7»5 

891758 

70.741 

148.131 

3 

891801 

1028.03 

9.30 

7105 

891842 

70.742 

148.123 

1 

891848 

1027.97 

9.30 

7105 

891939 

70.740 

148.124 

2 

891943 

1028.09 

9.30 

7105 

892022 

70.740 

148.140 

2 

892027 

1028.19 

9.30 

7105 

892118 

70.741 

148.123 

3 

892122 

1028.09 

9.30 

7105 

892201 

70.742 

148.129 

2 

892201 

1028.09 

9.30 

7105 

892258 

70.737 

148.138 

3 

892300 

1028.03 

9.30 

7105 

892343 

70.744 

148.126 

2 

892348 

1027.81 

9.30 

7105 

90  34 

70.742 

148.124 

2 

90  37 

1027.69 

9.30 

7105 

90  125 

70.743 

148.127 

3 

90  125 

1027.59 

9.30 

7105 

90  213 

70.740 

148.129 

3 

90  219 

1027.09 

9.30 

7105 

90  306 

70.746 

148.123 

1 

90  307 

1026.88 

9.30 

7105 

90  306 

70.746 

148.123 

1 

90  400 

1026.72 

9.30 

7105 

90  306 

70.746 

148.123 

1 

90  451 

1026.50 

9.30 

7105 

90  533 

70.743 

148.126 

3 

90  537 

1026.50 

9.30 

7105 

90  533 

70.743 

148.126 

3 

90  721 

1026.22 

9.30 

7105 

90  716 

70.742 

148.134 

2 

90  900 

1025.91 

9.30 

7105 

901004 

70.740 

148.113 

1 

901007 

1025.63 

9.30 

7105 

901146 

70.742 

148.122 

3 

901152 

1025.13 

9.30 

7105 

901329 

70.741 

148.129 

3 

901331 

1024.38 

9.30 

7105 

901410 

70.754 

148.153 

1 

901410 

1024.25 

9.30 

7105 

901510 

70.742 

148.128 

2 

901515 

1023.94 

9.30 

7105 

901554 

70.742 

148.120 

3 

901558 

1023.94 

9.30 

7105 

901652 

70.742 

148.125 

2 

901657 

1023.50 

9.30 

7105 

901736 

70.742 

148.124 

3 

901740 

1023.38 

9.30 

7105 

901830 

70.742 

148.123 

2 

901831 

1023.38 

9.30 

7105 

901830 

70.742 

148.123 

2 

901921 

1023.06 

9.30 

7105 

902910 

70.741 

148.126 

2 

902013 

1022.94 

9.30 

7105 

902057 

70.740 

148.125 

3 

902101 

1022.63 

9.30 

7105 

902149 

70.741 

148.127 

3 

902155 

1022.34 

9.30 

7105 

902234 

70.739 

148.125 

3 

902240 

1022.19 

9.30 

7105 

902331 

70.744 

148.114 

2 

902331 

1021.03 

9.30 

7105 

91  13 

70.739 

148.127 

2 

91  16 

1021.84 

9.30 

7105 

91  110 

70.745 

148.128 

3 

91  116 

1021.47 

9.30 

7105 

91  152 

70.740 

148.123 

2 

91  155 

1021.31 

9.30 

7105 

91  253 

70.749 

148.130 

2 

91  257 

1021.09 

9.30 

7105 

91  253 

70.749 

148.130 

2 

91  339 

1020.75 

9.30 

71W 

91  253 

70.749 

148.130 

2 

91  439 

1020.81 

9.30 

7105 

91  513 

70.742 

148.125 

3 

91  519 

1020.66 

9.30 

7105 

91  653 

70.739 

148.123 

1 

91  655 

1020.59 

9.30 

7105 

91  837 

70.750 

148.117 

1 

91  839 

1020.06 

9.30 

7105 

91  952 

70.736 

148.086 

1 

91  954 

1020.00 

9.30 

7105 

911137 

70.742 

148.118 

3 

911140 

1019.7* 

9.30 

7105 

911318 

70.741 

148.123 

3 

911322 

1019.28 

9.30 

7105 

911318 

70.741 

148.123 

3 

911348 

1019.13 

9.30 

7105 

911318 

70.741 

148.123 

3 

911501 

1019.06 

9.30 

7105 

911531 

70.742 

148.131 

2 

911531 

1018.75 

9.30 

7105 

911640 

70.740 

148.127 

3 

911645 

1018.84 

9.30 

7105 

911713 

70.739 

148.129 

2 

911718 

1018.63 

9.30 

7105 

911817 

70.740 

148.124 

3 

911822 

1018.53 

9.30 

7105 

911817 

70.740 

148.124 

3 

911858 

1018.53 

9.30 

U  DIR 
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7105 

911958 

70.743 

148.130 

2 

912001 

1018.69 

9.30 

7105 

912036 

70.739 

148.124 

3 

912040 

1017.81 

9.30 

7105 

912137 

70.741 

148.126 

2 

912142 

1018.84 

9.30 

7105 

912213 

70.740 

148.129 

2 

912219 

1018.84 

9.30 

7105 

912216 

70.741 

148.126 

1 

912324 

1018.84 

9.30 

7105 

912356 

70.742 

148.136 

3 

912358 

1018.69 

9.30 

7105 

92  100 

70.743 

148.123 

3 

92  100 

1018.03 

9.30 

7105 

92  131 

70.740 

148.135 

3 

92  137 

1018.84 

9.30 

7105 

92  241 

70.746 

148.129 

2 

92  245 

1018.84 

9.30 

7105 

92  311 

70.740 

148.141 

2 

92  318 

1019.00 

9.30 

7105 

92  311 

70.740 

148.141 

2 

92  426 

1019.22 

9.30 

7105 

92  451 

70.744 

148.122 

2 

92  457 

1019.28 

9.30 

7105 

92  633 

70.744 

148.127 

2 

92  638 

1019.56 

9.30 

7105 

92  815 

70.744 

148.075 

1 

92  818 

1019.78 

9.30 

7105 

92  815 

7D.7U 

148.075 

1 

92  939 

1019.94 

9.30 

7105 

921123 

70.739 

148.132 

3 

921127 

1020.U 

9.30 

7105 

921306 

70.740 

148.131 

2 

921311 

1020.50 

9.30 

7105 

921306 

70.740 

148.131 

2 

921327 

1020.50 

9.30 

7105 

921306 

70.740 

148.131 

2 

921453 

1020.38 

9.30 

7105 

921628 

70.742 

148.130 

3 

921630 

1020.44 

9.30 

7105 

921652 

70.740 

148.120 

2 

921657 

1020.50 

9.30 

7105 

921807 

70.741 

148.130 

2 

921812 

1020.88 

9.30 

7105 

921834 

70.742 

148.131 

2 

921830 

1020.88 

9.30 

7105 

921946 

70.741 

148.136 

2 

921951 

1021.31 

9.30 

7105 

922014 

70.739 

148.122 

2 

922018 

1021.41 

9.30 

7105 

922126 

70.741 

148.130 

3 

922132 

1021.31 

9.30 

7105 

922153 

70.740 

148.125 

3 

922159 

1021.47 

9.30 

7105 

922154 

70.738 

148.124 

1 

922312 

1021.97 

9.30 

7105 

922332 

70.742 

148.132 

2 

922338 

1022.13 

9.30 

7105 

93  49 

70.742 

148.122 

3 

93  54 

1022.25 

9.30 

7105 

93  111 

70.740 

148.130 

2 

93  117 

1022.34 

9.30 

7105 

93  231 

70.741 

148.122 

3 

93  232 

1022.84 

9.30 

7105 

93  250 

70.741 

148.134 

2 

93  257 

1022.94 

9.30 

7105 

93  412 

70.742 

148.128 

1 

93  415 

1023.59 

9.30 

7105 

93  430 

70.743 

148.121 

2 

93  432 

1023.59 

9.30 

7105 

93  610 

70.743 

148.121 

3 

93  614 

1024.03 

9.30 

7105 

93  610 

70.743 

148.121 

3 

93  757 

1024.31 

9.30 

7105 

93  753 

70.740 

148.129 

2 

93  926 

1025.03 

9.30 

7105 

93  753 

70.740 

148.129 

2 

93  936 

1025.25 

9.30 

71'!5 

931111 

70. 7U 

148.128 

2 

931115 

1025.56 

9.30 

7105 

931255 

70.742 

148.114 

2 

931259 

1025.72 

9.30 

7105 

931255 

70.742 

148.114 

2 

931305 

1026.06 

9.30 

7105 

931448 

70.746 

148.120 

2 

931441 

1026.28 

9.30 

7105 

931448 

70.746 

148.120 

2 

931451 

1026.28 

9.30 

7105 

931614 

70.741 

148.129 

2 

931621 

1026.28 

9.30 

7105 

931632 

70.746 

148.144 

2 

931632 

1026.28 

9.30 

7105 

931755 

70.741 

148.123 

2 

931800 

1026.13 

9.30 

7105 

931813 

70.743 

148.133 

2 

931818 

1026.13 

9.30 

7105 

931934 

70.742 

148.131 

2 

931938 

1025.91 

9.30 

7105 

931954 

70.741 

148.125 

2 

931957 

1025.91 

9.30 

7105 

932114 

70.741 

148.129 

2 

932120 

1025.56 

9.30 

5U 


BUOY 

LOCTIM 

LAY 

LONC 

OUAL 

DATUM 

PRESS 

AIR 

7105 

«2132 

70.738 

148.127 

2 

932132 

1025.56 

9.30 

7105 

932133 

70.736 

148.124 

1 

932256 

1025.19 

9.30 

7105 

9321 U 

70.741 

148.129 

2 

932300 

1025.19 

9.30 

7105 

won 

70.738 

148.132 

3 

932317 

1024.91 

9.30 

7105 

94  35 

70.7a 

148.120 

3 

94  42 

1024.69 

9.30 

7105 

94  50 

70.740 

148.131 

2 

94  56 

1024.69 

9.30 

7105 

94  216 

70.743 

148.123 

3 

94  223 

1024.25 

9.30 

7105 

94  229 

70.740 

148.135 

3 

94  232 

1024.25 

9.30 

7105 

94  402 

70.739 

148.112 

1 

94  402 

1023.66 

9.30 

710i 

94  409 

70.7a 

148.121 

2 

94  415 

1023.38 

9.30 

7105 

94  550 

70.743 

148.119 

3 

94  554 

1023.16 

9.30 

7105 

94  732 

70.747 

148.121 

2 

94  732 

1022.34 

9.30 

7105 

94  732 

70.747 

148.121 

2 

94  915 

1022.13 

9.30 

7105 

94  732 

70.747 

148.121 

2 

94  915 

1022.13 

9.30 

7105 

941059 

70.738 

148.122 

2 

941102 

1021.63 

9.30 

7105 

941242 

70.741 

148.135 

2 

941247 

1021.91 

9.30 

7105 

941425 

70.751 

148.242 

1 

941427 

1021.31 

9.30 

7105 

941425 

70.751 

148.242 

1 

941429 

1021.31 

9.30 

7105 

941604 

70.739 

148.119 

2 

941602 

1020,97 

9.30 

7105 

941606 

70.742 

148.116 

2 

941614 

1020.97 

9.30 

7105 

941744 

70.742 

148.130 

2 

941748 

1021.19 

9.30 

7105 

941750 

70.742 

148.125 

3 

941756 

1021.19 

9.30 

7105 

941922 

70.742 

148.131 

2 

941929 

1021.31 

9.30 

7105 

941932 

70.739 

148.119 

2 

941932 

1021.31 

9.30 

7105 

942100 

70.743 

148.127 

3 

942100 

1021.63 

9.30 

7105 

942112 

70.739 

148.125 

3 

942117 

1021.75 

9.30 

7105 

942241 

70.740 

148.131 

2 

942245 

1021.97 

9.30 

7105 

942244 

70.742 

148.131 

2 

942250 

1021.97 

9.30 

7105 

942250 

70.740 

148.128 

3 

942256 

1021.97 

9.30 

7105 

95  22 

70.742 

148,125 

3 

95  30 

1022.19 

9.30 

7105 

95  29 

70.7a 

148.119 

2 

95  32 

1022.19 

9.30 

7105 

95  208 

70.740 

148.130 

2 

95  214 

1022.84 

9.30 

7105 

95  205 

70.740 

148.123 

3 

95  209 

1022.84 

9.30 

7105 

95  348 

70.728 

148.129 

1 

95  354 

1023.22 

9.30 

7105 

95  348 

70.728 

148.129 

1 

95  350 

1023.22 

9.30 

7105 

95  529 

70.741 

148.124 

3 

95  532 

1023.81 

9.30 

7105 

95  710 

70.7a 

148.132 

2 

95  715 

1024.47 

9.30 

7105 

95  853 

70.763 

148.088 

1 

95  856 

1025.03 

9.30 

7105 

95  853 

70.763 

148.088 

1 

95  903 

1025.50 

9.30 

7105 

951045 

70.748 

148.123 

2 

951050 

1025.91 

9.30 

7105 

951229 

70.742 

148.130 

2 

951232 

1026.66 

9.30 

7105 

951405 

70.747 

148.126 

1 

951405 

1027.31 

9.30 

7105 

951411 

70.743 

148.126 

2 

951417 

1027.31 

9.30 

7105 

951553 

70.743 

148.127 

2 

951557 

1027.97 

9.30 

7105 

951547 

70.741 

148.116 

2 

951553 

1027.97 

9.30 

7105 

951732 

70.745 

148.126 

3 

951730 

1028.19 

9.30 

7105 

951727 

70.742 

148.128 

3 

951732 

1028.19 

9.30 

7105 

951911 

70.742 

148.119 

2 

951914 

1028.31 

9.30 

7105 

951911 

70.742 

148.119 

2 

951915 

1028.31 

9.30 

7105 

952051 

70.741 

148.126 

3 

952056 

1028.19 

9.30 

7105 

952051 

70.742 

148.124 

3 

952056 

1028.19 

9.30 

W  DIR 


545 


BUOY 

LOOT IN 

UT 

LONG 

QU4L 

OATTIH 

PRESS 

AIR  ' 

rro5 

952231 

70.742 

148.119 

2 

952230 

1027.97 

9.30 

7105 

952229 

70.742 

148.125 

2 

952232 

1027.97 

9.30 

7105 

96  11 

70.741 

148.122 

2 

96  14 

1027.75 

9.30 

7105 

96  11 

70.741 

148.122 

2 

96  17 

1027.75 

9.30 

7105 

96  147 

70.740 

148.131 

3 

96  153 

1027.38 

9.30 

7105 

96  151 

70.740 

148.123 

3 

96  159 

1027.38 

9.30 

7105 

96  336 

70.746 

148.118 

2 

96  332 

1026.88 

9.30 

7105 

96  336 

70.746 

148.118 

2 

96  338 

1026.72 

9.30 

7105 

96  506 

70.741 

148.122 

3 

96  512 

1026.34 

9.30 

7105 

96  649 

70.742 

148.121 

2 

96  tfl 

1025.78 

9.30 

7105 

96  831 

70.753 

148.098 

2 

96  832 

1025,19 

9.30 

7105 

96  831 

70.753 

148.098 

2 

96  850 

1024.53 

9.30 

7105 

961034 

70.742 

148.122 

2 

961038 

1023.28 

9.30 

7105 

961218 

70.741 

148.136 

2 

961223 

1022.41 

9.30 

7105 

961359 

70.742 

148.137 

2 

9613U 

1020.88 

9.30 

7105 

961359 

70.742 

148.137 

2 

961402 

1020.88 

9.30 

7105 

961525 

70.744 

148.139 

2 

961529 

1019.56 

9.30 

7105 

961541 

70.740 

148.125 

2 

961545 

1018.91 

9.30 

7105 

961709 

70.739 

148.131 

3 

961714 

1016.78 

9.30 

7105 

961721 

70.741 

148.128 

3 

961724 

1016.78 

9.30 

7105 

961900 

70.742 

148.131 

3 

961854 

1015.56 

9.30 

7105 

961900 

70.742 

148.131 

3 

961902 

1015.56 

9.30 

7105 

962030 

70.738 

148.124 

3 

962032 

1013.81 

9.30 

7105 

962038 

70.742 

148.129 

3 

9620U 

1013.16 

9.30 

7105 

962208 

70.740 

148.125 

2 

962212 

1011.09 

9.30 

7105 

962218 

70.742 

148.130 

2 

962224 

1011.09 

9.30 

7105 

962349 

70.743 

148.130 

3 

962353 

1009.22 

9.30 

7105 

962358 

70.743 

148.122 

2 

97  2 

1009.22 

9.30 

7105 

97  126 

70.740 

148.134 

2 

97  132 

1008.53 

9.30 

7105 

97  139 

70.743 

148.124 

3 

97  147 

1007.97 

9.30 

7105 

97  306 

70.743 

148.130 

2 

97  311 

1008.63 

9.30 

7105 

97  324 

70.749 

148.122 

2 

97  324 

1008.63 

9.30 

7105 

97  U5 

70.745 

148.110 

2 

97  451 

1010.06 

9.30 

7105 

97  445 

70.745 

148.110 

2 

97  509 

1026.75 

9.30 

7105 

97  627 

70.746 

148.090 

3 

97  632 

1011.47 

9.30 

7105 

97  809 

70.745 

148.071 

1 

97  812 

1013.00 

9.30 

7105 

97  809 

70.745 

148.071 

1 

97  953 

1013.59 

9.30 

7105 

971022 

70.736 

148.027 

1 

971026 

1013.44 

9.30 

7105 

971204 

70.740 

148.006 

2 

971209 

1014.75 

9.30 

7105 

971206 

70.738 

148.011 

1 

971321 

1015.19 

9.30 

7105 

971346 

70.738 

147.977 

2 

971353 

1015.84 

9.30 

7105 

971503 

70.737 

147.947 

2 

971508 

1017.16 

9.30 

7105 

971528 

70.736 

147.944 

2 

971532 

1017.16 

9.30 

7105 

971648 

70.735 

147.916 

3 

971651 

1018.31 

9.M 

7105 

971709 

70.738 

147.911 

2 

971714 

1018.63 

9.30 

7105 

971829 

70.733 

147.875 

2 

971832 

1019.34 

9.30 

7105 

971847 

70.736 

147.865 

3 

971853 

1019.88 

9.30 

7105 

972006 

70.726 

147.822 

2 

972012 

1021.63 

9.30 

7105 

972026 

70.729 

147.813 

2 

972032 

1021.63 

9.30 

71K. 

972148 

70.719 

147.777 

3 

972153 

1023.66 

9.30 

7105 

972206 

70.^2 

147,756 

2 

972212 

1024.38 

9.30 

U  DIR 


546 


BUOY 

LOCTIM 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

972326 

70.711 

147,733 

2 

972332 

1026.00 

9.30 

7105 

972348 

70.707 

147.726 

2 

972348 

1026.U 

9.30 

7105 

98  105 

70.700 

147.690 

2 

98  111 

1028.63 

9.30 

7105 

96  129 

70.695 

147.682 

3 

95  132 

1(08.63 

9.30 

7105 

98  244 

70.690 

147.656 

2 

98  250 

1Q30.U 

9.30 

7105 

98  312 

70.690 

147.641 

2 

98  315 

1031.03 

9.30 

7105 

98  424 

70.687 

147.617 

2 

98  430 

1031.97 

9.30 

7105 

98  424 

70.687 

147.617 

2 

98  457 

1032.28 

9.30 

7105 

98  604 

70.681 

147.594 

3 

98  609 

1033.00 

9.30 

7105 

96  748 

70.677 

147.561 

2 

98  751 

1034.16 

9.30 

7105 

98  748 

70.677 

147.561 

2 

98  929 

1034.97 

9.30 

7105 

96  748 

70.677 

147.561 

2 

981008 

1035.13 

9.30 

7105 

961152 

70.661 

1*7.511 

2 

981157 

1035.94 

9.30 

7105 

981335 

70.661 

1*7.495 

2 

981341 

1036.56 

9.30 

7105 

981442 

70.663 

147.478 

1 

981U5 

1036.88 

9.30 

7105 

981517 

70.662 

147.491 

2 

981521 

1037.09 

9.30 

7105 

981627 

70.655 

147.484 

2 

981630 

1037.31 

9.30 

7105 

981657 

70.672 

147.478 

2 

981700 

1037.53 

9.30 

7105 

981807 

70.657 

147.479 

2 

981811 

1037.91 

9.30 

7105 

961836 

70.658 

147.476 

2 

981841 

1057,91 

9.30 

7105 

981947 

70.654 

147.472 

2 

981951 

1037.97 

9.30 

7105 

982015 

70.658 

147.478 

2 

982021 

1038.31 

9.30 

7105 

982127 

70.656 

147.481 

3 

982132 

1038.53 

9.30 

7105 

982154 

70.657 

147.477 

2 

982200 

1038.69 

9.30 

7105 

982304 

70.658 

147.48* 

2 

982308 

1038.75 

9.30 

7105 

982336 

70.658 

147.475 

2 

982342 

1038.84 

9.30 

7105 

99  44 

70.658 

U7.48S 

3 

99  50 

1038.75 

9.30 

7105 

99  118 

70.658 

147.474 

3 

99  123 

1038.75 

9,30 

7105 

99  223 

70.658 

147.480 

3 

99  224 

1038.53 

9.30 

7105 

99  300 

70.660 

1*7.479 

2 

99  302 

1038.41 

9.30 

7105 

99  403 

70.659 

147.476 

2 

99  409 

1038.47 

9.30 

7105 

99  403 

70.659 

147.476 

2 

99  442 

1038.41 

9.30 

7105 

99  542 

70.658 

147.480 

3 

99  550 

1038.47 

9.30 

7105 

99  726 

70.661 

147.481 

2 

99  731 

1038.84 

9.30 

7105 

99  726 

70.661 

147.481 

2 

99  911 

1039,13 

9.30 

7105 

99  958 

70.644 

147.513 

1 

99  956 

1039.06 

9.30 

7105 

991141 

70.656 

147.485 

2 

991146 

1038.84 

9.30 

7105 

991323 

70.656 

147.488 

2 

991329 

1038.41 

9.30 

7105 

991421 

70.699 

147.503 

1 

991423 

1037.91 

9,30 

7105 

991505 

70.655 

147.486 

2 

991510 

1037.16 

9.30 

7105 

991603 

70.656 

147.495 

2 

991608 

1037.09 

9.30 

7105 

991643 

70.655 

147,495 

2 

991647 

1036.88 

9.30 

7105 

991746 

70.655 

147.509 

2 

991750 

1036.28 

9.30 

7105 

991823 

70.658 

147.506 

3 

991829 

1035.84 

9.30 

7105 

991926 

70.654 

147.497 

2 

991951 

1055.50 

9.30 

7105 

992003 

70.659 

1*7.523 

2 

992010 

1035.03 

9.30 

7105 

992106 

70.659 

147.531 

3 

992110 

1034.47 

9.30 

7105 

992143 

70.658 

147.538 

3 

9921*9 

1034.09 

9.30 

7105 

992243 

70.659 

147.543 

2 

992249 

1033.59 

9.30 

7105 

992243 

70.659 

147.543 

2 

992328 

1033.66 

9.30 

7105 

100  23 

70.665 

147.571 

3 

100  28 

1033.16 

9.30 

W  OIR 


5*7 


U  SPO  W  DIR 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

L0N6 

QIML 

DATTIN 

PRESS 

AIR 

7105 

100 

104 

70.663 

147.573 

3 

100 

111 

1032.50 

9.30 

7105 

100 

201 

70.664 

147.589 

3 

100 

202 

1032.41 

9.30 

7105 

100 

248 

70.663 

147.589 

3 

100 

252 

1032.19 

9.30 

7105 

100 

248 

70.663 

147.589 

3 

100 

344 

1031.84 

9.30 

7105 

100 

248 

70.663 

147.589 

3 

100 

432 

1031.63 

9.30 

7105 

100 

522 

70.669 

147.611 

3 

100 

529 

1(00.97 

9.30 

7105 

100 

704 

70.669 

147.624 

3 

100 

702 

1(00.88 

9.30 

7105 

100 

704 

70.669 

147.624 

3 

100 

846 

1030.50 

9.30 

7105 

100 

945 

70.673 

147.626 

1 

100 

947 

lOSO.U 

9.30 

7105 

100 

945 

70.673 

147.626 

1 

1001128 

1030.U 

9.30 

7105 

1001311 

70.673 

147.657 

2 

1001316 

1(00.44 

9.30 

7105 

1001311 

70.673 

147.657 

2 

1001456 

1030.44 

9.30 

7105 

1001541 

70.672 

147.660 

2 

1001546 

1030.75 

9.30 

7105 

1001633 

70.670 

147.662 

3 

1001632 

1(00.50 

9.30 

7105 

1001725 

70.671 

147.669 

2 

1001729 

1030.59 

9.30 

7105 

1001810 

70.672 

147.660 

3 

1001814 

1030.75 

9.30 

7105 

1001810 

70.672 

147.660 

3 

1001907 

1030.59 

9.30 

7105 

1001951 

70.672 

147.670 

2 

1001952 

1030.50 

9.30 

7105 

1002046 

70.670 

147.675 

3 

1002047 

1(00.59 

9.30 

7105 

1002131 

70.670 

147.679 

3 

1002132 

1(00.66 

9.30 

7105 

1002224 

70.668 

147.683 

3 

1002225 

1(00.59 

9.30 

7105 

1002224 

70.668 

147.683 

3 

1002316 

1030.81 

9.30 

7105 

101 

3 

70.672 

147.691 

3 

101 

2 

1030.66 

9.30 

7105 

101 

52 

70.670 

147.685 

3 

101 

56 

1(00.59 

9.30 

7105 

101 

141 

70.671 

147.693 

3 

101 

143 

1(00.75 

9.30 

7105 

101 

234 

70.668 

147.689 

3 

101 

232 

1030.81 

9.30 

7105 

101 

320 

70.668 

147.702 

2 

101 

326 

1(01.03 

9.30 

7105 

101 

419 

70.674 

147.637 

1 

101 

420 

1031.09 

9.30 

7105 

101 

501 

70.670 

147.684 

3 

101 

502 

1031.25 

9.30 

7105 

101 

640 

70.670 

147.686 

3 

101 

647 

1031.47 

9.30 

7105 

101 

824 

70.653 

147.706 

1 

101 

826 

1031.84 

9.30 

7105 

101 

824 

70.653 

147.706 

1 

101 

932 

1(02.28 

9.30 

7105 

1011116 

70.674 

147.689 

2 

1011120 

1(02.63 

9.30 

7105 

1011259 

70.667 

147.698 

3 

1011302 

1(03.06 

9.30 

7105 

1011259 

70.667 

147.698 

3 

1011337 

1(03.28 

9.30 

7105 

1011259 

70.667 

147.698 

3 

1011446 

1(03.44 

9.30 

7105 

1011519 

70.676 

147.706 

2 

1011523 

1033.44 

9.30 

7105 

1011620 

70.666 

147.692 

3 

1011625 

1(03.66 

9.30 

7105 

1011703 

70.666 

147.693 

3 

1011707 

1(04.31 

9.30 

7105 

1011759 

70.669 

147.691 

2 

1011801 

1(04.59 

9.30 

7105 

1011842 

70.668 

147.694 

2 

1011849 

1(04.97 

9.30 

7105 

1012025 

70.666 

147.692 

3 

1012028 

1035.56 

9.30 

7105 

1012119 

70.667 

147.694 

3 

1012125 

1035.84 

9.30 

7105 

1012203 

70.667 

147.693 

3 

1012202 

1036.00 

9.30 

7105 

1012203 

70.667 

147.693 

3 

1012302 

1036.34 

9.30 

7105 

1012340 

70.666 

147.695 

2 

1012346 

1036.72 

9.30 

7105 

102 

40 

70.669 

147.685 

3 

102 

47 

1036.94 

9.30 

7105 

102 

119 

70.667 

147.691 

3 

102 

125 

1036.88 

9.30 

7105 

102 

222 

70.666 

147.682 

3 

102 

228 

1036.88 

9.30 

7105 

102 

259 

70.666 

147.696 

2 

102 

302 

1036.94 

9.30 

7105 

102 

405 

70.667 

147.697 

1 

102 

408 

1037.09 

9.30 

548 


w  sra 


u  OIR 
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LKTIM 
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LONG 

7105 

102 

440 

70.669 

147.682 

7105 

102 

621 

70.667 

147.684 

71W 

102 

803 

70.664 

147.693 

7105 

102 

803 

70.664 

147.693 

7105 

102 

803 

70.664 

147.693 

7105 

1021101 

70.669 

147.695 

7105 

1021246 

70.667 

147.688 

7105 

1021249 

70.666 

147.697 

7105 

1021458 

70.668 

147.687 

7105 

1021608 

70.668 

147.693 

7105 

1021640 

70.668 

147.689 

7105 

1021748 

70.668 

147.681 

7105 

1021823 

70.665 

147.688 

7105 

1021928 

70.662 

147.677 

7105 

1022002 

70.661 

147.665 

7105 

1022108 

70.659 

147.665 

7105 

1022142 

70.659 

147.658 

7105 

1022247 

70.656 

147.668 

7105 

1022319 

70.659 

147.650 

7105 

103 

29 

70.659 

147.639 

7105 

103 

58 

70.657 

147.643 

7105 

103 

211 

70.658 

147.638 

7105 

103 

238 

70.657 

147.650 

7105 

103 

353 

70.665 

147.633 

7105 

103 

418 

70.660 

147.632 

7105 

103 

558 

70.659 

147.640 

7105 

103 

742 

70.654 

147.628 

7105 

103 

742 

70.654 

147.628 

7105 

103 

742 

70.654 

147.628 

7105 

1031050 

70.659 

147.636 

7105 

1031235 

70.657 

147.649 

7105 

1031235 

70.657 

147.649 

7105 

1031435 

70.665 

147.645 

7105 

1031559 

70.659 

147.639 

7105 

1031618 

70.656 

147.635 

7105 

1031737 

*^.658 

147.639 

7105 

1031800 

70.658 

147.649 

7105 

1031914 

70.657 

147.638 

7105 

1031941 

70.656 

147.639 

7105 

1032054 

70.657 

147.640 

7105 

1032121 

70.658 

147.642 

7105 

1032237 

ro.659 

147.639 

7105 

1032259 

70.655 

147.646 

7105 

104 

17 

70.662 

147.623 

7105 

104 

39 

70.662 

147.631 

7105 

104 

159 

70.663 

147.619 

7105 

104 

217 

70.662 

147.624 

71(» 

104 

341 

70.669 

147.603 

7105 

104 

341 

70.669 

147.603 

7105 

104 

538 

70.664 

147.621 

7105 

104 

719 

70.665 

147.623 

OUAL 

OATTIM 

MESS 

AIN  ' 

2 

102 

446 

1037.00 

9.30 

3 

102 

626 

1037.25 

9.30 

2 

102 

807 

1037.47 

9.30 

2 

102 

920 

1037.09 

9.30 

2 

102 

946 

1037.06 

24.66 

2 

1021102 

1036.50 

9.30 

3 

1021252 

1035.56 

9.30 

1 

1021432 

1034.47 

9.30 

2 

1021501 

1033.81 

9.30 

3 

1021610 

1032.78 

9.30 

2 

1021646 

1032.34 

9.30 

2 

1021752 

1031.63 

9.30 

2 

1021828 

1031.03 

9.30 

3 

1021932 

1030.16 

9.30 

2 

1022002 

1029.78 

9.30 

3 

1022113 

1028.41 

9.30 

3 

1022141 

1027.91 

9.30 

2 

1022253 

1026.78 

9.30 

2 

1022323 

1026.13 

9.30 

3 

103 

32 

1024.91 

9.30 

3 

103 

102 

1024.16 

9.30 

3 

103 

216 

1022.41 

9.30 

2 

103 

2a 

1021.75 

9.30 

1 

103 

356 

1020.59 

9.30 

2 

103 

425 

1020.06 

9.30 

3 

103 

602 

1018.63 

9.30 

2 

103 

743 

1017.00 

9.30 

2 

103 

905 

1016.00 

9.30 

2 

103 

923 

1016.00 

9.30 

2 

1031055 

1015.69 

9.30 

2 

1031238 

1014.75 

9.30 

2 

1031419 

1013.88 

9.30 

1 

1031438 

1013.72 

9.30 

2 

10316(a 

1013.16 

9.30 

2 

1031623 

1013.16 

9.30 

3 

1031741 

1012.41 

9.30 

3 

1031802 

1012.41 

9.30 

3 

1031920 

1011.63 

9.30 

2 

1031946 

1011.47 

9.30 

3 

1032059 

1011.03 

9.30 

3 

1032125 

1010.88 

9.30 

2 

1032241 

1010.28 

9.30 

2 

1032302 

1010.28 

9.30 

3 

104 

23 

1010.00 

9.30 

3 

104 

43 

1009.78 

9.30 

3 

104 

202 

1009.50 

9.30 

2 

104 

223 

1009.56 

9.30 

1 

104 

3a 

1009.72 

9.30 

1 

104 

402 

1009.72 

9.30 

2 

104 

543 

1010.00 

9.30 

3 

104 

723 

1010.28 

9.30 

549 


w  sra  u  oiR 


BUOY 

LOCTIN 

UT 

L0M6 

QUAL 

OATTiN 

PRESS 

AIR  T 

7105 

104  719 

70.665 

147.623 

3 

104 

855 

1011.25 

9.30 

7105 

104  719 

70.665 

147.623 

3 

104 

904 

1011.25 

9.30 

7105 

1041038 

70.669 

147.646 

2 

1041043 

1012.13 

9.30 

7105 

1041223 

70.668 

147.655 

2 

1041226 

1012.72 

9.30 

7105 

1041403 

70.666 

147.662 

2 

1041410 

1013.16 

9.30 

7105 

1041403 

70.666 

147.662 

2 

1041417 

1013.16 

9.30 

7105 

1041544 

70.666 

147.658 

2 

1041549 

1013.94 

9.30 

7105 

1041556 

70.666 

147.654 

2 

1041602 

1013.94 

9.30 

7105 

1041726 

70.661 

147.664 

3 

1041729 

1014.16 

9.30 

7105 

1041740 

70.664 

147.670 

3 

1041744 

1014.03 

9.30 

7105 

1041905 

70.666 

147.671 

2 

1041908 

1014.91 

9.30 

7105 

1041905 

70.666 

147.671 

2 

1041920 

1014.91 

9.30 

71W 

1042044 

70.663 

147.669 

3 

1042049 

1015.78 

9.30 

7105 

1042100 

70.663 

147.668 

3 

1042101 

1015.78 

9.30 

7105 

1042224 

70.663 

147.674 

2 

1042229 

1016.56 

9.30 

7105 

1042239 

70.663 

147.671 

3 

1042241 

1016.94 

9.30 

7105 

105  5 

70.665 

147.673 

2 

105 

10 

1017.69 

9.30 

7105 

105  16 

70.663 

147.675 

2 

105 

22 

1017.69 

9.30 

7105 

105  145 

70.665 

147.673 

3 

105 

150 

1018.03 

9.30 

7105 

105  155 

70.662 

147.680 

2 

105 

155 

1018.03 

9.30 

7105 

105  329 

70.664 

147.677 

2 

105 

332 

1018.47 

9.30 

7105 

105  329 

70.664 

147.677 

2 

105 

341 

1018.84 

9.30 

7105 

105  516 

70.664 

147.673 

3 

105 

513 

1019.28 

9.30 

7105 

105  516 

70.664 

147.673 

3 

105 

522 

1019.28 

9.30 

7105 

105  658 

70.665 

147.680 

3 

105 

702 

1019.78 

9.30 

7105 

105  840 

70.667 

147.675 

1 

105 

843 

1020.U 

9.30 

7105 

105  840 

70.667 

147.675 

1 

105 

843 

1020.U 

9.30 

7105 

1051027 

70.674 

147.681 

2 

1051031 

1020.66 

9.30 

7105 

1051211 

70.657 

147.713 

1 

1051213 

1020.81 

9.30 

7105 

1051352 

70.665 

147.700 

2 

1051354 

1021.19 

9.30 

7105 

1051352 

70.665 

147.700 

2 

1051357 

1021.19 

9.30 

7105 

1051534 

70.663 

147.688 

2 

1051539 

1021.41 

9.30 

7105 

1051535 

70.666 

147.688 

2 

1051540 

1021.41 

9.30 

7105 

1051718 

70.664 

147.686 

2 

1051722 

1021.31 

9.30 

7105 

1051714 

70.665 

147.692 

2 

1051718 

1021.31 

9.30 

7105 

1051854 

70.662 

147.703 

2 

1051900 

1021.31 

9.30 

7105 

1051854 

70.662 

147.703 

2 

1051858 

1021.31 

9.30 

7105 

1052039 

70.661 

147.705 

3 

1052033 

1021.31 

9.30 

7105 

1052039 

70.661 

147.705 

3 

1052043 

1021.25 

9.30 

7105 

1052210 

70.664 

147.729 

2 

1052215 

1020.59 

9.30 

7105 

1052215 

70.663 

147.717 

2 

1052219 

1020.59 

9.30 

7105 

105a52 

70.667 

147.740 

2 

1052358 

1020.59 

9.30 

7105 

1052352 

70.667 

147.740 

2 

106 

1 

1020.59 

9.30 

7105 

106  135 

70.663 

147.772 

2 

106 

140 

1020.75 

9.30 

7105 

106  131 

70.666 

147.761 

1 

106 

133 

1020.88 

9.30 

7105 

106  316 

70.671 

147.788 

1 

106 

319 

1021.09 

9.30 

7105 

106  314 

70.663 

147.807 

2 

106 

319 

1021.09 

9.30 

7105 

106  454 

70.668 

147.795 

3 

106 

500 

1020.88 

9.30 

7105 

106  454 

70.668 

147.795 

3 

106 

501 

1020.88 

9.30 

7105 

106  635 

70.668 

147.799 

3 

106 

639 

1020.81 

9.30 

7105 

105  840 

70.667 

147.675 

1 

105 

843 

1020.44 

9.30 

550 
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LAY 
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7105 

105  840 

70.667 

147.675 

1 

105 

843 

1020.44 

9.30 

7105 

1051027 

70.674 

147.681 

2 

1051031 

1020.66 

9.30 

7105 

1051211 

70.657 

147.713 

1 

1051213 

1020.81 

9.30 

7105 

1051352 

70.665 

147.700 

2 

1051354 

1021.19 

9.30 

7105 

1051352 

70.665 

147.700 

2 

1051357 

1021.19 

9.30 

7105 

1051534 

70.663 

147.688 

2 

1051539 

1021.41 

9.30 

7105 

1051535 

70.666 

147.688 

2 

1051540 

1021.41 

9.30 

7105 

1051718 

70.664 

147.686 

2 

1051722 

1021.31 

9.30 

7105 

1051714 

70.665 

147.692 

2 

1051718 

1021.31 

9.30 

7105 

1051854 

70.662 

147.703 

2 

1051900 

1021.31 

9.30 

7105 

1051854 

70.662 

147.703 

2 

1051ffi8 

1021.31 

9.30 

7105 

1052039 

70.661 

147.705 

3 

1052033 

1021.31 

9.30 

7105 

1052039 

70.661 

147.705 

3 

1052043 

1021.25 

9.30 

7105 

1052210 

70.664 

147.729 

2 

1052215 

1020.59 

9.30 

7105 

1052215 

70.663 

147.717 

2 

1052219 

1020.59 

9.30 

7105 

1052352 

70.667 

147.740 

2 

1052358 

1020.59 

9.30 

7105 

1052352 

70.667 

147.740 

2 

106 

1 

1020.59 

9.30 

7105 

106  135 

70.663 

147.772 

2 

106 

140 

1020.75 

9.30 

7105 

106  131 

70.666 

147.761 

1 

106 

133 

1020.88 

9.30 

7105 

106  316 

70.671 

147.788 

1 

106 

319 

1021.09 

9.30 

7105 

106  314 

70.663 

147.807 

2 

106 

319 

1021.09 

9.30 

7105 

106  454 

70.668 

147.795 

3 

106 

500 

1020.88 

9.30 

7105 

106  454 

70.668 

147.795 

3 

106 

501 

1020.88 

9.30 

7105 

106  635 

70.668 

147.799 

3 

106 

639 

1020.81 

9.30 

7105 

106  635 

70.668 

147.799 

3 

106 

830 

1020.63 

9.30 

7105 

1061015 

70.668 

147.795 

2 

1061015 

1020.U 

9.30 

7105 

1061157 

70.667 

147.801 

2 

1061203 

1020.59 

9.30 

7105 

1061339 

70.667 

147.802 

2 

1061331 

1020.16 

9.30 

7105 

1061339 

70.667 

147.802 

2 

1061343 

1020.28 

9.30 

7105 

1061514 

70.666 

147.798 

2 

1061518 

1020.16 

9.30 

7105 

1061522 

70.667 

147.802 

2 

1061527 

1020.16 

9.30 

7105 

1061657 

70.670 

147.810 

3 

1061703 

1019.U 

9.30 

7105 

1061657 

70.664 

147.805 

3 

1061700 

1019.44 

9.30 

7105 

1061838 

70.668 

147.816 

2 

1061843 

1018.84 

9.30 

7105 

1061840 

70.665 

147.811 

3 

1061846 

1018.84 

9.30 

7105 

1062019 

70.666 

147.808 

2 

1062016 

1018.53 

9.30 

7105 

1062016 

70.665 

147.803 

2 

1062022 

1018.53 

9.30 

7105 

1062157 

70.666 

147.806 

3 

1062201 

1018.25 

9.30 

7105 

1062200 

70.666 

147.807 

2 

1062203 

1018.25 

9.30 

7105 

1062335 

70.665 

147.809 

3 

1062340 

1017.16 

9.30 

7105 

1062341 

70.669 

147.799 

2 

1062348 

1017.16 

9.30 

7105 

107  113 

70.664 

147.821 

3 

107 

119 

1016.50 

9.30 

7105 

107  122 

70.667 

147.822 

3 

107 

128 

1016.50 

9.30 

7105 

107  253 

70.665 

147.860 

2 

107  300 

1016.28 

9.30 

7105 

107  304 

70.668 

147.851 

2 

107 

307 

1015.78 

9.30 

7105 

107  433 

70.670 

147.878 

2 

107 

440 

1015.50 

9.30 

7105 

107  433 

70.670 

147.878 

2 

107  449 

1015.50 

9.30 

7105 

107  613 

70.672 

147.915 

3 

107  618 

1015.03 

9.30 

7105 

107  757 

70.676 

147.958 

2 

107 

755 

1014.59 

9.30 

7105 

107  757 

70.676 

147.958 

2 

107  801 

1014.59 

9.30 

7105 

1071002 

70.681 

147.991 

2 

1071006 

1014.25 

9.30 

551 
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7105 

1071 U7 

70.679 

148.028 

3 

1071151 

1014.16 

9.30 

7105 

1071147 

70.679 

148.028 

3 

1071307 

1013.50 

9.30 

7105 

1071327 

70.682 

148.066 

2 

1071333 

1013.50 

9.30 

7105 

1071451 

70.690 

148.102 

2 

1071455 

1012.72 

9.30 

7105 

1071500 

70.683 

148.095 

2 

1071515 

1012.78 

9.30 

7105 

1071633 

70.687 

148.124 

2 

1071639 

1012.63 

9.30 

7105 

1071649 

70.684 

148.130 

2 

1071654 

1012.63 

9.30 

7105 

1071816 

70.687 

148.177 

2 

1071821 

1012.13 

9.30 

7105 

1071829 

70.686 

148.176 

2 

1071831 

1012.13 

9.30 

7105 

1071957 

70.686 

148.179 

2 

1071958 

1011.91 

9.30 

7105 

1072008 

70.689 

148.181 

2 

1072013 

1011.84 

9.30 

7105 

1072133 

70.684 

148.180 

3 

1072139 

1011.63 

9.30 

7105 

1072148 

70.687 

148.182 

3 

1072152 

1011.63 

9.30 

7105 

1072315 

70.685 

148.188 

3 

1072519 

1010.97 

9.30 

7105 

1072315 

70.685 

148.188 

3 

1072333 

1010.97 

9.30 

7105 

108  52 

70.687 

148.109 

3 

108 

58 

1010.38 

9.30 

7105 

108  109 

70.688 

148.180 

3 

108 

116 

1010.38 

9.30 

7105 

108  231 

70.686 

148.191 

3 

108 

233 

1010.00 

9.30 

7105 

108  252 

70.691 

148.182 

3 

108 

257 

1010.22 

9.30 

7105 

108  411 

70.690 

148.179 

2 

108 

415 

1010.16 

9.30 

7105 

108  411 

70.690 

148,179 

2 

108 

437 

1010.28 

9.30 

7105 

108  736 

70.691 

148.186 

2 

108 

921 

1010.81 

9.30 

7105 

108  949 

70.694 

148.183 

1 

108 

949 

1011.03 

9.30 

7105 

1081132 

70.690 

148.189 

2 

1081133 

1011.09 

9.30 

7105 

1081315 

70.688 

148.190 

1 

1081321 

1011.03 

9.30 

7105 

1081429 

70.695 

148.169 

2 

1081433 

1011.25 

9.30 

7105 

1081429 

70.695 

148.169 

2 

1081503 

1011.25 

9.50 

7105 

1081612 

70.689 

148.186 

3 

1081618 

1011.84 

9.30 

7105 

1081637 

70.689 

148.184 

3 

1081642 

1011.97 

9.30 

7105 

1081755 

70.687 

148.193 

2 

1081800 

1011.97 

9.30 

7105 

1081816 

70.688 

148.184 

3 

1081822 

1012,13 

9.30 

7105 

1081936 

70.685 

148.171 

2 

1081940 

1012.34 

9.30 

7105 

1081955 

70.687 

148.181 

3 

1082001 

1012.34 

9.30 

7105 

1082115 

70.686 

148.180 

3 

1082119 

1012.50 

9.30 

7105 

1082136 

70.688 

148.182 

3 

1082142 

1012.63 

9.30 

7105 

1082254 

70.685 

148.186 

3 

1082258 

1012.94 

9.30 

7105 

1082254 

70.685 

148.186 

3 

1082322 

1012.63 

9.30 

7105 

109  32 

70.687 

148.106 

3 

109 

33 

1012.78 

9.30 

7105 

109  58 

70.689 

148.178 

3 

109 

101 

1013.00 

9.30 

7105 

109  210 

70.686 

148.189 

3 

109 

216 

1012.94 

9.30 

7105 

109  240 

70.690 

148.177 

3 

109 

245 

1012.72 

9.30 

7105 

109  240 

70.690 

148,177 

3 

109 

354 

1013.00 

9.30 

7105 

109  240 

70.690 

148.177 

3 

109 

425 

1013.06 

9.30 

7105 

109  714 

70.687 

148.184 

3 

109 

857 

1013.66 

9.30 

7105 

109  937 

70.689 

148.185 

1 

109 

937 

1013.88 

9.30 

7105 

1091120 

70.691 

148.202 

2 

1091125 

1014.09 

9.30 

7105 

1091304 

70.687 

148.187 

3 

1091303 

1014.25 

9.30 

7105 

1091407 

70.704 

148.222 

1 

1091409 

1014.09 

9.30 

7105 

1091407 

70.704 

148.222 

1 

1091448 

1014.31 

9.30 

7105 

1091549 

70.688 

148.166 

2 

1091554 

1014.38 

9.30 

7105 

1091625 

70.689 

148.186 

3 

1091630 

1014.38 

9.30 

W  DIR 


552 


U  SPO 


W  oil 


HIOY 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

PIESS 

All 

7105 

1091732 

70.687 

148.181 

3 

1091733 

1014.69 

9.30 

7105 

10918M 

70.686 

148.185 

2 

1091810 

1014.47 

9.30 

7105 

lOOrrfK 

70.685 

148.184 

1 

1091918 

1014.69 

9.30 

7105 

1091943 

70.687 

148.178 

2 

1091949 

1014.75 

9.30 

7105 

1092054 

70.686 

148.175 

3 

1092057 

1014.81 

9.30 

7105 

1092124 

70.688 

148.185 

3 

1092130 

1014.91 

9.30 

7105 

1092232 

70.687 

148.184 

3 

1092233 

1015.13 

9.30 

7105 

1092232 

70.687 

148.184 

3 

1092303 

1015.25 

9.30 

7105 

110  10 

70.683 

148.182 

2 

110 

515 

1015.69 

9.30 

7105 

110  10 

70.684 

148.188 

1 

110 

15 

1015.69 

9.30 

7105 

110  46 

70.689 

148.177 

3 

110 

52 

1015.78 

9.30 

7105 

110  150 

70.684 

148.187 

2 

110 

155 

1015.78 

9.30 

7105 

110  228 

70.690 

148.185 

3 

110 

233 

1015.69 

9.30 

7105 

110  228 

70.690 

148.185 

3 

110 

328 

1015.91 

9.30 

7105 

110  411 

70.675 

148.221 

1 

110 

413 

1015.63 

9.30 

7105 

110  511 

70.685 

148.183 

3 

110 

515 

1015.69 

9.30 

7105 

110  »0 

70.687 

148.184 

2 

110 

654 

1016.06 

9.30 

7105 

110  834 

70.702 

148.163 

1 

110 

837 

1016.00 

9.30 

7105 

110  834 

70.702 

148.163 

1 

110 

925 

1015.91 

9.30 

7105 

1101108 

70.690 

148.186 

3 

1101113 

1015.63 

9.30 

7105 

1101252 

70.688 

148.182 

3 

1101257 

1015.78 

9.30 

7105 

1101252 

70.688 

148.182 

3 

1101348 

1015.34 

9.30 

7105 

1101252 

70.688 

148.182 

3 

1101433 

1015.03 

9.30 

7105 

1101527 

70.686 

148.178 

1 

1101530 

1014.97 

9.30 

7105 

1101527 

70.686 

148.178 

1 

1101613 

1014.81 

9.30 

7105 

•1U1527 

70.686 

148.178 

1 

1101710 

1014.75 

9.30 

7105 

1101753 

70.685 

148.177 

2 

1101757 

1014.81 

9.-K 

7105 

1101753 

70.685 

148.177 

2 

1101858 

1014.81 

9.30 

7105 

1102033 

70.686 

148.175 

2 

1102033 

1013.66 

9.30 

7105 

1102033 

70.686 

148.175 

2 

1102110 

1013.50 

9.30 

7105 

1102211 

70.688 

148.182 

3 

1102216 

1013.28 

9.30 

7105 

1102211 

70.688 

148.182 

3 

1102251 

1013.22 

9.30 

7105 

111  32 

70.687 

148.181 

3 

111 

33 

1014.03 

9.30 

7105 

111  32 

70.687 

148.181 

3 

111 

127 

1013.59 

9.30 

7105 

111  214 

70.685 

148.184 

2 

111 

218 

1013.06 

9.30 

7105 

111  305 

70.677 

148.214 

1 

111 

306 

1011.97 

9.30 

7105 

111  3I» 

70.677 

148.214 

1 

111 

401 

1013.06 

9.30 

7105 

111  449 

70.686 

148.180 

1 

111 

452 

1013.00 

9,30 

7105 

111  629 

70.691 

148.185 

1 

111 

631 

1013.06 

9.30 

7105 

111  813 

70.697 

148.141 

1 

111 

815 

1012.72 

9.30 

7105 

1111055 

70.690 

148.189 

2 

1111100 

1012.78 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111242 

1012.63 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111325 

1012.78 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111421 

1013.00 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111503 

1013.00 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111601 

1012.94 

9.30 

7105 

1111240 

70.689 

148.184 

3 

1111649 

1013.16 

9.30 

7105 

1111742 

70.691 

148.180 

2 

1111742 

1013.00 

9.30 

7105 

1111832 

70.689 

148.190 

2 

1111836 

1013.16 

9.30 

7105 

1111919 

70.688 

148.179 

2 

1111924 

1013.22 

9.30 

7105 

1112012 

70.688 

148.178 

2 

1112013 

1013.16 

9.30 

T 


553 


U  Sf>D  U  DIR 


KIOT 

LOOT IN 

LAT 

LONG 

QUAL 

OATTIN 

MESS 

AIR 

7105 

1112101 

70.685 

1*8.18* 

1 

1112058 

1013.22 

9.30 

7105 

1112101 

70.685 

1*8.18* 

1 

1112151 

1013.38 

9.30 

7105 

11122*0 

70.686 

1*8.18* 

2 

11122*2 

1013.59 

9.30 

7105 

11122*0 

70.686 

1*8.18* 

2 

1112333 

1013.66 

9.30 

7105 

112  22 

70.686 

1*8.178 

3 

112 

25 

1013.38 

9.30 

7105 

112  107 

70.685 

1*8.176 

2 

112 

113 

1012.78 

9.30 

7105 

112  20* 

70.689 

1*8.180 

3 

112 

209 

1013.9* 

9.30 

7105 

112  2*5 

70.6ffi 

1*8.187 

1 

112 

2*8 

1014.03 

9.30 

7105 

112  3*« 

70.69* 

1*8.188 

1 

112 

3*9 

1014.38 

9.30 

7105 

112  *26 

70.688 

1*8.178 

2 

112 

*25 

1014.31 

9.30 

7105 

112  607 

70.686 

1*8.189 

3 

112 

610 

1014.97 

9.30 

7105 

11210*3 

70.698 

1*8.191 

2 

11210*8 

1015.56 

9.30 

7105 

1121228 

70.686 

1*8.185 

2 

1121231 

1016.88 

9.30 

7105 

1121*08 

70.689 

1*8.186 

2 

1121*15 

1016.72 

9.30 

7105 

1121**6 

70.671 

1*8.155 

2 

1121*48 

1017.53 

9.30 

7105 

1121**6 

70.671 

1*8.155 

2 

1121556 

1017.75 

9.30 

7105 

11214*6 

70.671 

1*8.155 

2 

1121633 

1017.88 

9.30 

7105 

1121*46 

70.671 

1*8.155 

2 

1121730 

1018.41 

9.30 

7105 

1121810 

70.687 

1*8.189 

2 

1121815 

1018.63 

9.30 

7105 

1121810 

70.687 

1*8.189 

2 

1121905 

1018.8* 

*.18 

7105 

1121950 

70.685 

1*8.177 

2 

1121951 

1019.13 

9.30 

7105 

11220*8 

70.686 

1*8.18* 

3 

11220*6 

1019.3* 

9.30 

7105 

1122130 

70.686 

1*8.183 

3 

1122130 

1019.50 

9.30 

7105 

1122226 

70.686 

1*8.190 

2 

1122230 

1019.88 

9.30 

7105 

1122308 

70.68* 

1*8.187 

3 

1122313 

1020.38 

9.30 

7105 

113  9 

70.688 

1*8.178 

2 

113 

1* 

1020.50 

9.30 

7105 

113  *7 

70.688 

1*8.187 

2 

113 

51 

1020.59 

9.30 

7105 

113  151 

70.688 

1*8.180 

1 

113 

15* 

1021.19 

9.30 

7105 

113  225 

70.691 

1*8.178 

3 

113 

226 

1021.19 

9.30 

7105 

113  33* 

70.686 

1*8.19* 

2 

113 

338 

1022.06 

9.30 

7105 

113  *05 

70.691 

1*8.171 

2 

113 

*12 

1021.09 

9.30 

7105 

113  5*6 

70.690 

1*8.18* 

3 

113 

550 

1022.78 

9.30 

7105 

113  729 

70.690 

1*8.179 

2 

113 

8*8 

1023.81 

9.30 

7105 

113  729 

70.690 

1*8.179 

2 

113 

912 

1022.9* 

9.30 

7105 

1131032 

70.688 

1*8.171 

2 

1131030 

1024.16 

9.30 

7105 

1131217 

70.686 

1*8.181 

3 

1131220 

1024.97 

9.30 

7105 

1131358 

70.688 

1*8.18* 

2 

1131*03 

1025.25 

9.30 

7105 

1131358 

70.688 

1*8.18* 

2 

1131*2* 

1025.3* 

9.30 

7105 

1131538 

70.686 

1*8.181 

2 

11315** 

1026.06 

9.30 

7105 

1131605 

70.686 

1*8.187 

3 

1131608 

1026.28 

9.30 

7105 

1131717 

70.687 

1*8.183 

2 

1131723 

1025.78 

9.30 

7105 

11317*7 

70.688 

1*8.189 

3 

113175* 

1026.66 

9.30 

7105 

1131856 

70.686 

1*8.185 

2 

1131856 

1026.88 

9.30 

7105 

1131929 

70.687 

1*8.180 

2 

1131933 

1027.09 

9.30 

7105 

1132036 

70.686 

1*8.187 

3 

11320*2 

1027.75 

9.30 

7105 

1132109 

70.686 

1*8.183 

3 

113211* 

1027.97 

9.30 

7105 

1132217 

70.688 

1*8.187 

2 

1132223 

1028.31 

9.30 

7105 

11322*6 

70.689 

1*8.177 

2 

11322*8 

1028.63 

9.30 

7105 

1132356 

70.690 

1*8.181 

2 

11* 

3 

1028.91 

9.30 

7105 

11*  25 

70.688 

1*8.180 

3 

11* 

30 

1029.00 

9.30 

7105 

11*  139 

70.689 

1*8.183 

3 

11* 

1*5 

1029.3* 

9.30 

T 


55* 


W  SPO  U  OIR 


BUOY 

LOOT IN 

LAY 

LONG 

QUAL 

DATTtN 

MESS 

AIR 

7TO5 

1U  205 

70.688 

148.182 

3 

114 

211 

1029.56 

9.30 

7105 

114  523 

70.689 

148.183 

2 

114 

326 

1030.00 

9.30 

7105 

114  523 

70.689 

148.183 

2 

114 

351 

1030.16 

9.30 

7105 

114  524 

70.688 

148.179 

3 

114 

508 

1012.56 

9.46 

7105 

114  524 

70.688 

148.179 

3 

114 

532 

1030.50 

9.30 

7105 

114  706 

70.685 

148.179 

1 

114 

709 

1031.19 

9.30 

7105 

114  708 

70.686 

148.180 

3 

114 

835 

1031.69 

9.30 

7105 

114  708 

70.686 

148.180 

3 

114 

851 

1031.69 

9.30 

7105 

1141019 

70.679 

148.172 

2 

1141023 

1032.06 

9.30 

7105 

1141204 

70.687 

148.173 

2 

1141203 

1032.34 

9.30 

7105 

1141345 

70.687 

148.186 

2 

1141350 

1032.78 

9.30 

7105 

1141402 

70.684 

148.168 

1 

1141403 

1032.78 

9.30 

7105 

1141526 

70.686 

148.178 

2 

1141532 

1032.84 

9.30 

7105 

1141544 

70.689 

148.190 

3 

1141550 

1(03.06 

9.30 

7105 

1141707 

70.691 

148.184 

3 

1141711 

1033.28 

9.30 

7105 

1141727 

70.689 

148.186 

2 

1141732 

1033.28 

9.30 

7105 

1141844 

70.687 

148.181 

3 

1141850 

1033.88 

9.30 

7105 

1141844 

70.687 

148.181 

3 

1141912 

1033.88 

9.30 

7105 

1142024 

70.686 

148.188 

2 

1142030 

1034.38 

9.30 

7105 

1142047 

70.686 

148.180 

3 

1142051 

1034.38 

9.30 

7105 

1142205 

70.686 

148.189 

2 

1142211 

1034.59 

9.30 

7105 

1142226 

70.688 

148.185 

3 

1142232 

1034.59 

9.30 

7105 

1142346 

70.689 

148.178 

2 

1142351 

1034.69 

9.30 

7105 

115  126 

70.688 

148.181 

3 

115 

132 

1034.53 

9.30 

7105 

115  144 

70.685 

148.188 

2 

115 

ISO 

1034.53 

9.30 

7105 

115  310 

70.691 

148,175 

2 

115 

314 

1034.59 

9.30 

7105 

115  323 

70.685 

148.198 

2 

115 

329 

1034.59 

9.30 

7105 

115  SOS 

70.689 

148.179 

3 

115 

451 

1034.81 

9.30 

7105 

115  505 

70.689 

148.179 

3 

115 

511 

1034.75 

9.30 

7105 

115  646 

70.687 

148.180 

2 

115 

651 

1034.81 

9.30 

7105 

115  829 

70.692 

148.182 

1 

115 

830 

1(04.81 

9.30 

7105 

1151007 

70.690 

148.175 

2 

1151011 

1034.25 

9.30 

7105 

1151152 

70.686 

148.185 

2 

1151156 

1034.16 

9.30 

7105 

1151332 

70.685 

148.186 

3 

1151H3 

1033.75 

9.30 

7105 

1151332 

70.685 

148.186 

3 

1151341 

1033.81 

9.30 

7105 

1151514 

70.685 

148.175 

2 

1151518 

1033.75 

9.30 

7105 

1151523 

70.689 

148.171 

2 

1151526 

1033.75 

9.30 

7105 

1151650 

70.685 

148.178 

3 

1151659 

1033.75 

9.30 

7105 

1151705 

70.689 

148.187 

3 

1151709 

1033.66 

9.30 

7105 

1151833 

70.684 

148.184 

3 

1151833 

1033.59 

9.30 

7105 

1151847 

70.689 

148.195 

2 

1151851 

1033.44 

9.30 

7105 

1152012 

70.687 

148.189 

2 

1152018 

1032.41 

9.30 

7105 

1152026 

70.687 

148.180 

3 

1152029 

1032.41 

9.30 

7105 

1152153 

70.687 

148.188 

3 

1152159 

1(03.22 

9.30 

7105 

1152207 

70.686 

148.182 

3 

1152209 

1(03.00 

9.30 

7105 

1152333 

70.690 

148.175 

2 

1152333 

1032.72 

9.30 

7105 

1152344 

70.687 

148.194 

2 

1152350 

1031.75 

9.30 

7105 

116  114 

70.688 

148.182 

3 

116 

120 

1032.13 

9.30 

7105 

116  123 

70.686 

148.194 

3 

116 

129 

1032.13 

9.30 

7105 

116  258 

70.688 

148.187 

2 

116 

259 

1031.41 

9.30 

7105 

116  303 

70.686 

148.195 

2 

116 

ya 

1031.41 

9.30 

555 


w  sm  w  OIK 


BUOY 

LKTIN 

UT 

LONG 

QUAL 

DATTIM 

PRESS 

AIR 

7105 

116  443 

70.689 

148.182 

2 

116 

442 

1030.59 

9.30 

7105 

116  443 

70.689 

148.182 

2 

116 

450 

1030.59 

9.30 

7105 

116  623 

70.689 

148.179 

1 

116 

626 

1029.88 

9.30 

7105 

116  807 

70.693 

148.190 

2 

116 

809 

1029.13 

9.30 

7105 

116  956 

70.697 

148.155 

1 

116 

959 

1028.19 

9.30 

7105 

1161139 

70.686 

148.179 

1 

1161142 

1027.47 

9.30 

7105 

1161322 

70.687 

148.184 

2 

1161320 

1026,78 

9.30 

7105 

1161322 

70.687 

148.184 

2 

1161326 

1026.78 

9.30 

7105 

1161501 

70.685 

148.186 

2 

1161503 

1026.13 

9.30 

7105 

1161501 

70.685 

148.186 

2 

1161503 

1026.13 

9.30 

7105 

1161643 

70.686 

148.187 

3 

1161648 

1025.41 

9.30 

7105 

1161643 

70.686 

148.178 

3 

1161647 

1025.41 

9.30 

7105 

1161821 

70.688 

148.185 

2 

1161826 

1025.19 

9.30 

7105 

1161826 

70.688 

148.188 

2 

1161830 

1025.19 

9.30 

7105 

1162001 

70.687 

148.186 

2 

1162003 

1025.03 

9.30 

7105 

1162006 

70.686 

148.180 

2 

1162011 

1024.81 

9.30 

7105 

1162144 

70.686 

148.179 

2 

1162145 

1024.31 

9.30 

7105 

1162141 

70.686 

148.182 

3 

1162147 

1024.31 

9.30 

7105 

1162323 

70.686 

148.193 

2 

1162329 

1025.25 

9.30 

7105 

1162323 

70.686 

148.193 

2 

1162329 

1025.25 

9.30 

7105 

117  102 

70.687 

148.185 

2 

117 

103 

1025.34 

9.30 

7105 

117  102 

70.688 

148.183 

3 

117 

103 

1025.34 

9.30 

7105 

117  245 

70.691 

148.181 

2 

117 

250 

1024.59 

9.30 

7105 

117  241 

70.688 

148.189 

2 

117 

247 

1024.59 

“.30 

7105 

117  422 

70.691 

148.179 

2 

117 

423 

1026.06 

9.30 

7105 

117  422 

70.691 

148.179 

2 

117 

430 

1026.06 

9.30 

7105 

117  601 

70.687 

148.176 

3 

117 

602 

1026.34 

9.30 

7105 

117  744 

70.676 

148.188 

1 

117 

747 

1026.72 

9.30 

7105 

117  744 

70.676 

148.188 

1 

117 

930 

1026.78 

9.30 

7105 

117  744 

70.676 

148.188 

1 

117 

945 

1026.88 

9.30 

7105 

1171127 

70.682 

148.182 

1 

1171130 

1026.94 

9.30 

7105 

1171309 

70.688 

148.184 

3 

1171314 

1026.72 

9.30 

7105 

1171309 

70.688 

148.184 

3 

1171444 

1026.88 

9.30 

7105 

1171309 

70.688 

148.184 

3 

1171456 

1026.88 

9.30 

7105 

1171624 

70.685 

148.180 

2 

1171627 

1026.56 

9.30 

7105 

1171632 

70.686 

148.184 

2 

1171633 

1026.56 

9.30 

7105 

1171803 

70.687 

148.189 

3 

1171803 

1026.28 

9.30 

7105 

1171812 

70.678 

148.192 

1 

1171812 

1026.50 

9.30 

7105 

1171948 

70.687 

148.185 

2 

1171947 

1026.34 

9.30 

7105 

1171945 

70.683 

148.175 

2 

1171948 

1026.34 

9.30 

7105 

1172124 

70.687 

148.183 

1 

1172127 

1026.28 

9.30 

7105 

1172129 

70.688 

148.187 

3 

1172133 

1026.28 

9.30 

7105 

1172300 

70.688 

148.191 

2 

1172308 

1026.00 

9.30 

7105 

1172300 

70.688 

148.191 

2 

1172303 

1026.13 

9.30 

7105 

118  51 

70,689 

148.180 

i 

118 

39 

1026.22 

9.30 

7105 

118  51 

70.689 

148.180 

3 

118 

54 

1026.22 

9.30 

7105 

118  220 

70.688 

146.190 

3 

118 

226 

1026.22 

9.30 

7105 

118  233 

70.687 

148.180 

3 

118 

233 

1026.22 

9.30 

7105 

118  233 

70.687 

148.180 

3 

118 

403 

1026.56 

9.30 

7105 

118  417 

70.693 

148.176 

1 

118 

418 

1026.56 

9.30 

7105 

118  541 

70.690 

148.180 

3 

118 

547 

1026.94 

9.30 

T 
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U  SPO 


U  DIR 
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LOOT IN 

LAT 
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7105 

118  723 

70.887 

148.175 

2 

118 

727 

1027.47 

9.30 

7105 

118  723 

70.687 

148.175 

2 

118 

906 

1027.59 

9.30 

7105 

118  723 

70.887 

148.175 

2 

118 

932 

1027.59 

9.30 

7105 

11811U 

70.685 

148.172 

3 

1181118 

1028.09 

9.30 

7105 

1181258 

70.887 

148.188 

3 

1181300 

1028.25 

9.30 

7105 

118U17 

70.894 

148.193 

1 

1181415 

1028.31 

9.30 

7105 

1181417 

70.694 

148.193 

1 

11814U 

1028.41 

9.30 

71(» 

1181800 

70.690 

148.189 

2 

1181603 

1028.75 

9.30 

7105 

1181819 

70.687 

148.183 

2 

1181823 

1028.69 

9.30 

7105 

1181744 

70.686 

148.184 

2 

1181747 

1029.00 

9.30 

7105 

1181758 

70.888 

148.182 

2 

1181803 

1029.00 

9.30 

7105 

1181938 

70.685 

148.182 

2 

1181927 

1028.91 

9.30 

7105 

1181938 

70.885 

148.182 

2 

1181942 

1029.00 

9.30 

7105 

11821(a 

70.887 

148.182 

3 

1182103 

1029.06 

9.30 

7105 

1182117 

70.888 

148.188 

3 

1182123 

1029.28 

9.30 

7105 

1182242 

70.887 

148.186 

3 

1182247 

1029.00 

9.30 

7105 

1182242 

70.887 

148.188 

3 

1182303 

1029.00 

9.30 

7105 

119  20 

70.887 

148.189 

2 

119 

28 

1028.91 

9.30 

7105 

119  39 

70.891 

148.181 

3 

119 

45 

1028.84 

9.30 

7105 

119  159 

70.890 

148.183 

3 

119 

159 

1028.89 

9.30 

7105 

119  221 

70.890 

148.184 

2 

119 

226 

1028.63 

9.30 

7105 

119  221 

70.890 

148.184 

2 

119 

345 

1028.47 

9.30 

7105 

119  404 

70.894 

148.178 

2 

119 

403 

1028.47 

9.30 

7105 

119  520 

70.889 

148.180 

3 

119 

524 

1028.25 

9.30 

7105 

119  701 

70.890 

148.178 

2 

119 

703 

1028.31 

9.30 

7105 

119  845 

70.696 

148.133 

1 

119 

845 

1027.31 

9.30 

7105 

119  845 

70.896 

148.133 

1 

119 

918 

1027.31 

9.10 

7105 

1191101 

70.890 

148.175 

2 

1191103 

1028.72 

9.30 

7105 

1191245 

70.687 

148.183 

3 

1191250 

1025.78 

9.30 

7105 

1191354 

70.685 

148.116 

1 

1191356 

1025.19 

9.30 

7105 

1191354 

70.885 

148.118 

1 

1191432 

1025.03 

9.30 

7105 

1191540 

70.891 

148.178 

1 

1191542 

1023.88 

9.30 

7105 

1191607 

70.886 

148.184 

2 

1191611 

1023.72 

9.30 

7105 

1191721 

70.686 

148.191 

3 

1191726 

1022.94 

9.30 

7105 

1191747 

70.888 

148.182 

3 

1191747 

1022.41 

9.30 

7105 

1191747 

70.688 

148.182 

3 

1191908 

1020.97 

9.30 

7105 

1191924 

70.687 

148.184 

2 

1191930 

1020.97 

9.30 

7105 

1192042 

70.886 

148.183 

3 

1192047 

1020.16 

9.30 

7105 

1192105 

70.887 

148.188 

3 

1192111 

1019.86 

9.30 

7105 

1192221 

70.685 

148.184 

3 

1192228 

1018.84 

9.30 

7105 

1192245 

70.686 

148.195 

2 

1192251 

1018.41 

9.30 

7105 

1192358 

70.686 

148.185 

3 

120 

3 

1017.75 

9.30 

7105 

120  27 

70.688 

148.183 

3 

120 

33 

1017.16 

9.30 

7105 

120  138 

70.686 

148.188 

3 

120 

144 

1015.69 

9.30 

7105 

120  209 

70.688 

148.183 

3 

120 

214 

1015.41 

9.30 

7105 

120  318 

70.888 

148.187 

2 

120 

324 

1014.53 

9.30 

7105 

120  351 

70.871 

148.194 

1 

120 

353 

1014.53 

9.30 

7105 

120  457 

70.689 

148.181 

3 

120 

500 

1013.88 

9.30 

7105 

120  822 

70.691 

148.182 

2 

120 

826 

1012.13 

9.30 

7105 

120  822 

70.891 

148.182 

2 

120 

905 

977.97 

10.18 

7105 

120  822 

70.891 

148.182 

2 

1201005 

1011.31 

9.30 

T 
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7705 

1201049 

70.686 

148.184 

2 

1201053 

1011.09 

9.30 

7105 

1201234 

70.689 

148.181 

2 

1201233 

1011.19 

9.30 

7105 

1201234 

70.689 

148.181 

2 

1201333 

1011.25 

9.30 

7105 

1201416 

70.688 

148.187 

2 

1201420 

1011.63 

9.30 

7105 

1201555 

70.688 

148.186 

3 

1201600 

1012.72 

9.30 

7105 

1201700 

70.687 

148.184 

3 

1201703 

1013.38 

9.30 

7105 

1201734 

70.687 

148.182 

3 

12017S9 

1013.94 

9.30 

7105 

1201841 

70.687 

148.187 

2 

1201845 

1014.59 

9.30 

7105 

1202020 

70.686 

148.181 

3 

1202024 

1015.41 

9.30 

7105 

1202052 

70.686 

148.186 

2 

1202057 

1016.00 

9.30 

7105 

1202200 

70.686 

148.182 

3 

1202203 

1016.56 

9.30 

7105 

1202233 

70.687 

148.184 

2 

1202233 

1016.88 

9.30 

7105 

1202337 

70.686 

148.189 

3 

1202342 

1017.38 

9.30 

7105 

121  14 

70.688 

148.181 

2 

121 

20 

1017.47 

9.30 

7105 

121  117 

70.688 

148.189 

3 

121 

120 

1017.75 

9.30 

7105 

121  157 

70.689 

148.188 

3 

121 

202 

1017.97 

9.30 

7105 

121  256 

70.687 

148.190 

2 

121 

302 

1018.09 

9.30 

7105 

121  339 

70.692 

148.183 

2 

121 

342 

1018.25 

9.30 

7105 

121  436 

70.689 

148.181 

2 

121 

439 

1018.25 

9.30 

7105 

121  436 

70.689 

148.181 

2 

121 

524 

1018.28 

9.30 

7105 

121  618 

70.689 

148.179 

2 

121 

623 

1017.97 

9.30 

7105 

121  801 

70.702 

148.138 

1 

121 

804 

1017.53 

9.30 

7105 

121  801 

70.702 

148.138 

1 

121 

851 

1017.25 

9.30 

7105 

121  801 

70.702 

148.138 

1 

121 

9a 

1017.31 

9.34 

7105 

1211037 

70.687 

148.175 

2 

1211041 

1016.56 

9.30 

7105 

1211221 

70.686 

148.182 

2 

1211225 

1016.28 

9.30 

7105 

1211221 

70.686 

148.182 

2 

1211311 

1015.78 

9.30 

7105 

1211403 

70.688 

148.180 

2 

1211404 

1015.41 

9.30 

7105 

1211455 

70.680 

148.159 

2 

1211459 

1014.81 

9.30 

7105 

1211543 

70.687 

148.185 

2 

1211549 

1014.47 

9.30 

7105 

1211637 

70.688 

148.183 

2 

1211643 

1013.94 

9.30 

7105 

1211722 

70.688 

148.184 

3 

1211728 

1013.88 

9.30 

7105 

1211821 

70.687 

148.186 

2 

1211825 

1013.a 

9.30 

7105 

1211901 

70.688 

148.184 

3 

1211904 

1013.a 

9.30 

7105 

1212000 

70.685 

148.180 

2 

1212002 

1013.00 

9.30 

7105 

1212041 

70.688 

148.188 

3 

1212047 

1012.72 

9.30 

7105 

1212139 

70.685 

148.186 

3 

1212143 

1012.50 

9.30 

7105 

1212221 

70.689 

148.185 

2 

1212226 

1012.19 

9.30 

7105 

1212317 

70.686 

148.190 

1 

1212322 

1012.19 

9.30 

■’105 

122  4 

70.690 

148.180 

2 

122 

10 

1012.19 

9.30 

7105 

122  4 

70.690 

148.180 

2 

122 

50 

1011.97 

9.30 

7105 

122  144 

70.689 

148.185 

3 

122 

150 

1012.03 

9.30 

7105 

122  235 

70.688 

148.192 

122 

241 

1012.19 

9.30 

7105 

122  327 

70.691 

148.178 

2 

122 

326 

1012.25 

9.30 

7105 

122  416 

70.690 

148.180 

2 

122 

422 

1012.56 

9.30 

7105 

122  416 

70.690 

148.180 

2 

122 

510 

1012.56 

9.30 

7105 

122  555 

70.689 

148.182 

3 

122 

602 

1012.50 

9.30 

7105 

122  738 

70.694 

148.179 

2 

122 

743 

1012.78 

9.30 

T 
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4. 


LEADEX  AIRCRAFT  AND  SATELLITE  DATA  LOG 


Table  3  provides  a  daily  log  of  the  aircraft  flights  made  in 
support  of  Leadex  and  the  satellite  data  obtained,  processed, 
and/or  archived  during  the  period  of  March  19  through  April  27, 
1992  by  activities  involved  with  Leadex.  Limited  cryptic  com¬ 
ments  relative  to  flight  purpose,  operational  aspects,  and 
weather  and  ice  conditions  are  also  provided  in  Table  3. 


Table  3.  Leadex  Aircraft  and  Satellite  Data  Time  (compiled  by  R. 
Lindsay,  Polar  Sc.  Ctr.,  U,  of  Wash.). 


(  rimes  aie  GMT) 


Date  and 
day 

number, 

1992 

TWin  Oner 

UW  CI30 

noaa  r3 

Uai!d.'a(  TM 
(paih,  row, 
lime) 

AVHKR 
images  ai 
NESDIS 

AVURK 
processed 
by  NW, 

OLS 

piuccsscd 
by  N'RL 

AVHKR 

rccoicdcd 

ai 

Elmendorf 

TOVSdau 

()Kni>-0600 

GMT) 

WcailKf 

3/19 

D79 

. 

1357 

3/20 

OiiU 

1627  - 

3/21 

DKl 

3/22 

DK2 

3/23 

D)<3 

3/24 

DJ<4 

i43:v 

clear  rng 
fticcly 

3/25 

D85 

3 

1423 

1523 

10 

3/26. 

D86 

f} 

1410 

lots  ol  leads 

l.MO 

5 

3/27. 

DR7 

4 

1639 

7 

3/2S. 

DK8 

7 

6 

3/29. 

D89 

(i 

1336 

kMsof  Icjds 

1613 

5 

3/30, 

090 

1700  2200 

ItKU  fliglu. 
lost  engme 

s 

4 

3/31, 

D91 

Iciry 

6 

5 

4/1. 

007 

(% 

6 

559 


Table  3,  continued. 


avhru 

LanilsJlTM  AVKRR  AVHRR  QIS  ^  TOVS<S»U 

UWCl!U)  NOAA  P3  (paih.fow.  )m9gcs3t  pnxx'^SMrd  p(t>cc&!£d  (iJifOOftOO  Weather 

lime)  NESOIS  by  NKL  by  NRL  “  GMT) 


tWI  ISJTMIl  2135-0016 

2050-2157 


t>;5  I9JI-2056 

212S-23-)8 


D96  1855-2016 

2059-2357 


l»8  1924-2117  1954  0117 

2215-0059 


I-IU5 

clearing  ai 
)a» 


1)53 

Inu  toK 


1522 
hip  Iciuk 


p75a9-2l00  5 


paitJy  low  ihm 
clouOs 


099  1838-1959 

2050^2209 


DlOO 


0101  1850-2121  2146-0223 


1902-2254 

giid 


0102  1736-1904 

2W4-2154 
2206-2317 


thick  low  level 
haze,  inirrmit- 
laiu 


4/13  .  0104  1925-2227  1939-0034  2000-0100 

2302-0142  chemisuy 


1358 

camps  deaf 


Date  anil 
day 


Landsai  TM  AVHRR 


’  Twin  Oner  UW(’I  30  NOAAP3  (paih.  row.  images  .71  proce'oa.-d  proceMcd 

time)  NESDtS  bybTRL  by  NRL 


AVIIRR 

iTcoreded 

al 

Elmcndorf 


TOVS  data 
(1800-0600 
CM-I) 


4/N. 

DIOS 

4/15. 

L>106 

4/16. 

D107 

4/17. 

Dm 

4/1 S. 

DlW 

4/19. 

DIIU 

4/20. 

Dm 

4/21 

Jil2 

2145-012.5 
Uiw  level  pnd 


2345-0315  p7a/9-2IOO  6 
sucked  Ls 
neai  camp 


1559  tiofie 


1936- 00S2 


2-2340 


cUcniisiry.  W 

00 >4  0256 

of  Marrow 

4/22.  1)1 1: 


4/23.  DIU 


4/24.  DII5 


4/25.  0116 


4/26  Dtt7 


4/27.  DllS 


1958-2313 

IX)17U137 


2012  0157 


1949  0016 


NRL  AVHRR  is  on  a  1 .0  Itm  grid.  512x512. 
NRL  OLS  data  is  on  a  I  (1km  grid.  1024x1024. 
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